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"The  ship  drove  fast,  loud  roared  the  blast. 
And  southward  aye  we  fled." 


S . T.C. 
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In  early  1973  the  Lamont  research  vessel  R.D.  CONRAD  was 
scheduled  for  two  geophysical  cruises  into  the  Southwest  Indian- 
Antarctic  Ocean.  Since  that  region  lacked  adequate  physical 
oceanographic  coverage  we  took  the  opportunity  to  combine  a  hy¬ 
drographic  survey  with  the  planned  geophysics  program.  The  study 
proposed  to  define  large-scale  structure  and  flow  in  the  Antarc¬ 
tic  Circumpolar  Current,  Antarctic  Bottom  and  Intermediate  Waters, 
and  to  locate  and  characterize  the  Subtropical  Convergence,  Polar 
Front  (Antarctic  Convergence)  and  eastern  extent  of  the  Weddell 
Gyre.  The  45-day  cruises  departed  Capetown,  S.  Africa  on  05  Jan¬ 
uary  and  26  February  1974  and  ended  in  Durban,  S.  Africa  on  11 
April  1974.  CONRAD  increased  her  records  for  distance  traveled 
(7,717  nm.)  on  leg  17.04  and  for  southerly  penetration  (68°20'S) 
on  leg  17.05.  Ship  tracks  are  superimposed  on  a  section  of  the 
Heezen  and  Tharp  (1978)  World  Ocean  Floor  (cover)  and  station 
positions  on  the  Heezen  et  al  (1972)  bathymetric  chart  in  Fig.  1. 

We  report  here  the  STD  (salinity/temperature/depth) ,  water 
sample  (thermometric  depth  and  temperature,  salinity,  dissolved 
oxygen,  silicate  and  phosphate)  and  nephelometer  data  and  include 
representative  sea  floor  photographs,  expendable  bathythermograph 
(XBT) ,  and  sea  surface  measurements.  Oceanographic  station  data 
have  been  deposited  with  the  National  Oceanographic  Data  Center, 
Washington,  D.  C.,  and  XBT  data  with  Fleet  Numerical  Weather  Cen¬ 
tral,  Monterey,  California.  Geophysical  data  (navigation,  bathy¬ 
metry,  seismic  reflection  profiles,  gravity,  total  magnetic  field 
intensity  and  piston  core  descriptions)  are  on  file  at  the  NOAA 
National  Geophysical  Solar-Terrestrial  Data  Center,  Boulder,  Colo¬ 
rado.  Ornithological  observations  were  made  during  the  cruises  as 
time  permitted. 


Water  Sampling,  Salinity  and  Temperature 


Water  samples  for  shipboard  chemical  analyses  and  for  cor¬ 
rection  of  STD  data  were  obtained  with  Nansen  bottles  attached  to 
the  conducting  cable  and  with  a  prototype  Surface-Actuated  Multi¬ 
ple  Sampler  (Fig.  2)  designed  and  built  by  Innerspace  Technology 
Corp.  This  sampler  evolved  from  earlier  Lamont  designs  (e.g., 
Gerard  and  Amos,  1968)  and  carried  12  sample  bottles  mounted  on  a 
support  ring  along  with  associated  solenoids  and  electronic  de¬ 
coding  unit.  The  randomly-selectable  bottles  were  closed  by  send¬ 
ing  a  two-tone  frequency-encoded  pulse  train  from  the  deck  unit 
via  sea  cable  to  the  underwater  decoder.  Constructed  of  PVC  with 
linear  o-ring  seals  and  a  central  stainless  steel  rod,  each  2.5 
liter  bottle  carried  its  own  thermometer  frame  and  pressure  com¬ 
pensation  device. 
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Fig.  1  STD  station  positions,  CONRAD  cruises  17.04  and  17.05 
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Salinity  samples  were  processed  on  a  Bissett-Berman  model 
6230  salinometer  ,  referenced  to  IAPSO  Standard  Seawater  batches 

p52 /  p59  and  p62  and  monitored  with  a  deep-water  substandard 
maintained  beneath  parafin  oil  in  a  10-gallon  carboy.  We  esti¬ 
mate  an  accuracy  of  .005  -  .01  °/00,  considering  substantial 
machine  drift  and  the  reported  differences  between  Standard  Sea¬ 
water  batches  (Mantyla,  in  press) .  Deep-sea  reversing  thermo¬ 
meters  calibrated  at  the  Woods  Hole  Oceanographic  Institution 
and  read  to  .01°C  provided  the  temperature  and  depth  standards. 


Fig.  2  Surface-Actuated  Multiple  Sampler 


Oxygen,  Silicate  and  phosphate 


Dissolved  oxygen  titrations  followed  the  Carpenter-modified 
Winkler  technique,  essentially  as  outlined  in  the  Scripps  Insti¬ 
tution  of  Oceanography  Marine  Technician's  Handbook  Series  (An¬ 
derson,  1971a) .  Commercially  prepared  potassium  iodate  and  sodium 
thiosulfate  standards  were  used  and  the  thiosulfate  normality 
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Fig.  3  (left)  Vertical  silicate  profiles  west  of  the 
Kerguelen  Plateau.  The  DISCOVERY  (from  NODC 
files)  and  GEOSECS  (1978)  stations  are  near  the 
CONRAD  228  location.  MARION  DUFRESNE  station 
14  (from  P.  Tchernia)  is  at  53°35'S,  66°29'E. 

Fig.  4  (right)  Salinity  correction  curve  derived  from 
water  sample  data  and  applied  to  a  group  of  STD 
stations . 
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usually  increased  to  0.2N,  obviating  manostat  refills  during  a 
single  titration.  Improperly  prepared  reagents  resulted  in  the 
loss  of  data  on  stations  214-237.  Duplicate  aliquots  from  the 
same  sample  bottle  and  temperature/oxygen  plots  of  deep  water 
values  indicate  a  resolution  better  than  .05  ml  liter-1. 

Reactive  phosphate  measurements  were  made  by  the  method  of 
Anderson  (1971b) ,  a  slight  modification  of  Murphy  and  Riley  (1962) . 
Reactive  silicate  determination  followed  the  procedure  in  an  un¬ 
published  Scripps  handbook,  basically  as  given  by  Strickland  and 
Parsons  (1968)  .  We  pre-weighed  dry  chemicals  at  Scripps,  pre¬ 
pared  blanks  with  water  drawn  from  the  ship's  evaporator,  and  pro¬ 
cessed  nutrient  samples  on  a  Beckman  DU  Spectrophotometer.  With 
few  exceptions  the  subsurface  samples  were  pickled  within  six  hours 
of  being  drawn  and  processed  at  temperatures  of  18-20°C.  Surface 
samples  were  stored  in  a  freezer  or  4°C  refrigerator  for  up  to  two 
days  before  processing.  The  silicate  data  for  stations  228-9  and 
293  compare  favorably  with  other  observations  from  the  same  region 
(Fig.  3;  also  Edmond  et  al ,  1979)  . 


Salinity/Temperature/Depth  (STD)  Measurements 


Observations  of  salinity  and  temperature  vs  depth  were  made 
with  Plessey  9006  and  9040  STD  sensors,  recording  on  chart  paper 
and  on  their  8114A  Digital  Data  Logger  at  4  cycles  sec-1.  Sen¬ 
sor  lowering  rates  varied  from  0.5  to  1.0  m  sec-1,  the  lower  ve¬ 
locity  corresponding  to  the  high  thermal  gradient  section  of  the 
upper  water  column.  By  utilizing  a  Benthos  2216  Bottom  Pinger  in 
conjunction  with  the  ship's  precision  depth  recorder,  we  were  able 
to  lower  the  STD  'fish'  to  within  20  m  of  the  sea  floor  (average 
7  m)  on  most  deep  casts.  This  report  contains  only  data  derived 
from  the  digital  recordings  made  during  sensor  descent,  retaining 
one  of  four  scans  at  deeper  levels.  Shallow  salinity  data  were 
corrected  for  dynamic  errors  introduced  by  conductivity  and  temp¬ 
erature  probe  time  constant  mismatch  (Scarlett,  1975)  and  smoothed 
with  a  15-pt  running  mean.  We  removed  digitization  noise  from 
temperature  and  depth  data  via  a  7-pt  running  mean  and  latch-fil¬ 
tered  for  depth  increases  greater  than  0.2  m.  STD  parameters  were 
adjusted  to  the  serial  standards  noted  above.  Salinity  required 
the  highes t-order  correction  (Fig.  4)  with  separate  offsets  for 
groups  of  stations. 

Equipment  malfunction  caused  gaps  in  the  STD  profiles  on  some 
stations  and  the  complete  loss  of  data  on  225,  231,  243,  245,  249, 
264,  272  and  288.  The  serial  and  STD  observations  have  been  edi¬ 
ted  for  internal  consistency  and  compared  with  historical  data. 

Some  dubious  values  no  doubt  remain,  e.g.  there  are  several  poten¬ 
tial  density  inversions  exceeding  .01  on  stations  242,  256  and  299. 
We  believe  the  reduced  data  to  be  accurate  to  about  ±  10  m,  . 01°C, 
and  .01  °/cti  but  have  reported  temperature  and  salinity  to  .001 
to  retain  the  STD  precision  at  deeper  levels. 


latitude 
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Fig.  5-XBT  and  sea  surface  data  along  a  S.  Africa  (stn  269 ) -Antarctica  (stn  270) transect 
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STD  and  water  bottle  data  are  displayed  in  several  ways  in 
this  report.  Starting  on  p.  10  we  show  cross  sections  between 
S.  Africa,  the  Prince  Edward,  Crozet  and  Kerguelen  Islands  and 
Antarctica.  These  transects  also  appear  in  Jacobs  and  Georgi 
(1977)  in  which  we  discussed  the  stratification  and  circulation 
at  intermediate  and  deeper  levels  of  the  Southwest  Indian-Ant¬ 
arctic  Ocean.  Temperature  fine  structure  is  discussed  in  Georgi 
(1977) .  STD  temperature/salinity  diagrams  for  the  major  stations 
are  grouped  on  p.  22-31.  Individual  vertical  profiles  begin  on 
p.  34  on  facing  pages  with  the  tabulated  water  bottle  observations 
and  standard  level  STD  data.  These  station  lists  are  explained  on 
p.  32-33. 

Expendable  Bathythermograph  ( XBT)  and  Surface  Observations 


We  made  over  400  successful  casts  with  Sippican  T-4  XBT 
probes  at  approximate  30  km  intervals  along  the  ship's  track, 
digitizing  the  data  from  analog  charts  generated  on  their  MK2A-1 
Recorder.  Fifteen  percent  of  our  XBT  probes  produced  no  data  and 
33%  didn't  reach  design  depth,  a  failure  rate  that  Sippican  at¬ 
tributed  to  probable  gray  (Navy  Stores)  probes,  green  hands  or 
grouty  shipboard  system.  We  have  since  learned  that  the  percent¬ 
ages  can  be  improved  by  manually  rewinding  wire  that  has  sloughed 
off  the  probe,  and  by  working  in  more  temperate  latitudes.  Sur¬ 
face  bucket  samples  for  temperature,  salinity,  silicate  and  phos¬ 
phate  supplemented  the  vertical  profiles,  one  of  which  is  shown 
in  Fig.  5.  Experiments  undertaken  during  station  work  to  slow 
the  probe  descent  rate  with  a  plastic  funnel  may  have  predated 
Sippican' s  fine-structure  F-ll  XBT.  XBT  thermistors  mounted  in¬ 
side  old  mechanical  bathythermographs  and  towed  alongside  the 
ship  produced  a  continuous  record  of  surface  temperature  along 
much  of  the  track.  In  a  more  costly  experiment,  a  spare  STD  tem¬ 
perature  sensor  disappeared  while  deployed  in  a  similar  mode. 


Current  Meter  Moorings 


Three  Geodyne  current  meters  and  a  vertical  string  of  Nisken 
inclinometer  current  meters  were  bottom  moored  500  m  above  the 
sea  floor  with  Sonatech  acoustic  releases  at  the  locations  of 
Stations  228,  251,  252  and  253.  Three  arrays  were  recovered  after 
periods  of  up  to  72  days;  the  one  at  252  was  lost  due  to  the  ap¬ 
parent  collapse  of  a  flotation  device.  General  Oceanics  developed 
no  useable  data  from  the  inclinometer  units  at  station  253.  Im¬ 
proper  film  transport  in  the  current  meter  at  251  destroyed  the 
time  base.  A  direction  vane  malfunctioned  at  the  228  location  in 
the  Crozet-Kerquelen  Passage,  where  measured  currents  were  pre¬ 
dominantly  around  3  cm  sec--*-.  Jacobs  and  Georgi  (1977)  and  Warren 
(1978)  discuss  geostrophic  transport  through  that  passage.  Aside 
from  the  hard  lessons  learned  in  these  exercises,  return  to  the 
mooring  sites  facilitated  the  completion  of  STD  station  transects. 
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Phosphate  (yg-at/1) 
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STD  Vertical  Profiles  and  Station  Listings 


Salinity  and  temperature  data  obtained  during  each  STD  low¬ 
ering  is  plotted  in  depth  scales  of  0  -  1250  m  and  0  -  5000  m. 
Water  bottle  data  are  superimposed  on  the  STD  profiles,  the  darker 
of  which  is  salinity.  Tabulated  observations  appear  on  facing 
pages  in  three  blocks:  station  header,  water  sample  data,  and 

standard  levels  interpolated  from  the  STD  measurements.  About  98% 
of  the  standard  levels  have  been  interpolated  from  STD  datasep 
arated  by  no  more  than  2-3  meters.  Gaps  appear  on  the  vertical 
temperature  and  salinity  profiles  where  the  interpolation  interval 
exceeds  the  standard  level  spacing.  Several  shallow  casts  have 
been  combined  with  the  primary  deep  stations  at  the  same  locations 
Units  and  references  for  the  listing  codes  are  identified  below. 


LATITUDE,  Station  coordinates  at  GMT,  from 
LONGITUDE  satellite  navigation 


degrees , 
minutes 


MARS 


Marsden  square  # 


DEPTH 


BAROM 


Header:  sonic  depth  corrected  after  meters 

Matthews  (1939) .  Water  sample: 
thermometric  depth,  STD  depth  (S)  or 
wire  out  (W) .  STD:  interpolated 
standard  levels,  shallowest  and 
deepest  STD  record 

Atmospheric  pressure  millibars 


WIND,  SEA  Weather  compass  direction,  true 


degrees 


FRCE ,  ST  Wind  speed.  Sea  state 


knots,  WMO  3700 


AIRTMP,  Air  temperature,  dew  point  °C 

DEWPT 


GMT  Greenwich  time  of  STD  launch  or  hours,  minutes 

start  down 

STN,  MOD  Station  number  and  mode.  MOD  1  in  - 

the  header  refers  to  STD  data  taken 
during  sensor  descent.  Water  sam¬ 
ple  MOD  0  =  Nansen  bottle,  MOD  1  and 
2  =  Surface  Actuated  Multiple  Sampler 
operated  during  sensor  descent  or  as¬ 
cent. 


Reversing  thermometer  or  STD  temper¬ 
ature.  An  S  suffix  indicates  an  STD 
temperature  accomanies  the  water  sam¬ 
ple  data. 


TEMP 


°C 
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THETA 

Potential  temperature,  after  Bryden 
(1973) 

°C 

SALIN 

Salinity 

°  / 

/  O  0 

SIG-Z 

3 

Density  anomaly,  10  ('g  T  p-1) , 

where  \J  s,T,P  is  the  density  of  a 
water  parcel  moved  isothermally  (T) 
or  adiabatically  (0)  to  the  sea  sur¬ 
face,  or  to  1000,  2000,  3000  or  4000 
decibars;  (Ref.  Knudsen,  1901;  Reid 
and  Lynn,  1971) 

gm  literal 

OXYG 

Dissolved  oxygen 

i — 1 

1 

i — 1 

i — 1 
£ 

SIL,  PHOS. 

Reactive  inorganic  silicate-silicon, 
phosphate-phosphorus 

yg-at  1 

ANOM 

Thermosteric  anomaly,  after  Ekman 
(1908) 

cl  ton-^ 

GEOPT 

Geopotential  anomaly,  referenced  to 
the  sea  surface 

dynamic 

meters 

SOUNDV 

Q 

Sound  velocity,  after  Wilson  (1960) 

Questionable  data  indicated  by 
analytical  procedures  or  editing 

m  sec--*- 

SRF 

Depth  below  sea  surface  of  shallow¬ 
est  STD  observation 

meters 

PING 

Acoustical  distance  above  sea  floor 
of  deepest  STD  observation 

meters 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


IB  B8 

B  IB 


LATITUDE  LONGITUDE  MANS  DEPTH  BAKUM  MIND  KKCE  SEA  ST  AINTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YN  SNIP  CPUS  M(jD  STN 


37  7. 

IS  21 

43. 8E 

441  3741 

1025 

140  20 

0  5 

18.9 

16.7  1154  6/JAN/74  CONHAD  17 

1  214 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-I 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

DXYG  ; 

511.  PHDS 

MUD 

4 

24.390 

24.389 

35.348 

2  3 . bo9 

23.809 

28.028 

32.149 

36.176 

40.111 

3  0. 

1  8 

0 

229 

15.720 

15.684 

35.428 

26.158 

26.166 

30.521 

34.772 

36.925 

42.98b 

7  0. 

5  7 

0 

554 

1 1.700 

1 1.627 

35.072 

26.721 

26.734 

31.169 

35.498 

39.726 

43.858 

8  0 . 

9  9 

0 

794 

7.550 

7.469 

34.656 

27.091 

27.103 

31.632 

36.052 

40.368 

44.585 

2  8  1  . 

64 

0 

875 

5.850 

5.772 

34.479 

27.182 

27,192 

31.764 

36.226 

40.581 

44.836 

31  1  . 

90 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-6 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

ANOM 

GEUPT 

SOUND V 

0 

24.419 

24.419 

35.358 

23.608 

23.808 

28.027 

32.147 

36.173 

40.109 

410.26 

0.000 

1533.7 

10 

14 

24,419 
=  SHE 

24.417 

35.358 

23.808 

23.809 

26.028 

32.148 

36.174 

40.109 

410. b6 

0 . 0  2  1 

1633.9 

20 

24.428 

24.423 

35. 363 

23.809 

23.810 

28.029 

32.149 

3b.  175 

40.110 

410.98 

0.041 

1534.1 

30 

24.429 

24.423 

35.365 

23.810 

23.812 

26.031 

32.151 

36.17/ 

40.112 

411.30 

0.082 

1534.3 

40 

24.435 

24.427 

35.366 

23.808 

23.811 

28.030 

32.150 

36.176 

40.111 

411.81 

0.123 

1534.5 

SO 

24.081 

24.0/1 

35.292 

23.859 

23.862 

28.086 

32.212 

36.242 

40.182 

407.39 

0.164 

1533.7 

bU 

21.953 

21.941 

35.223 

24.420 

24.423 

28.678 

32.833 

36.893 

40.862 

354.16 

0.202 

1528.5 

70 

20.941 

20.927 

35.258 

24.726 

24.729 

28.998 

33.166 

37.242 

41 .225 

325.36 

0.23b 

1526.0 

80 

20.497 

20.482 

35. 303 

24.879 

24.883 

29.159 

33.334 

37.414 

41.403 

311.11 

0.268 

1525.0 

90 

19.983 

19.96b 

35.367 

25 . Ub4 

25.069 

29.352 

33.535 

37.622 

41.618 

263.79 

0.298 

1523.9 

1O0 

19.456 

19.438 

35.313 

25.161 

25.16b 

29.457 

33.649 

37.744 

41.748 

284.89 

0.327 

1522.5 

125 

18.213 

18.191 

35.419 

25.558 

25.564 

29.875 

34,065 

36.198 

42.220 

247.84 

0.394 

1519.6 

150 

17.626 

17.600 

35.480 

25.749 

25.755 

30.076 

34.295 

36.417 

42.447 

230.46 

0.454 

1518.3 

175 

lb. 808 

16.779 

35.445 

25.919 

25.926 

30.261 

34.494 

36.629 

42.672 

214.96 

0.509 

1516.3 

200 

16.122 

16.089 

35.429 

26.067 

26.074 

30.421 

34.666 

36.813 

42.866 

201.55 

0.561 

1514.6 

225 

15.717 

15.682 

35.416 

26.150 

26.158 

30.512 

34.  /63 

38.917 

42.977 

194.38 

0.611 

1513.7 

250 

15.520 

15.481 

35.429 

26.204 

26.213 

30.571 

34.826 

38.983 

43.046 

189.87 

0.659 

1513.6 

275 

15.096 

15.054 

35.361 

26.246 

26.255 

30.622 

34.884 

39.049 

43.120 

186.52 

0.706 

1512.6 

300 

14.850 

14.805 

35.394 

26. 326 

2b. 336 

30.  10 7 

34.974 

39.142 

43.217 

179.57 

0.752 

1512.2 

325 

14.488 

14.439 

35.36  7 

26.384 

26.394 

30.772 

35.045 

39.220 

43.301 

174.67 

0.7  96 

1511.4 

350 

14.166 

14.114 

35.343 

26.434 

2b. 446 

30.829 

35.109 

39.290 

43.37b 

170.41 

0.839 

1610.6 

375 

13.941 

1 3.886 

35.317 

26.462 

2b. 474 

30.862 

35.146 

39.331 

43.422 

168.37 

0.882 

1510.4 

400 

13.640 

13.582 

35.286 

26.503 

2b. 515 

30.909 

35.199 

39.389 

43.485 

165.05 

0.92  3 

1 509.8 

425 

13.204 

13.144 

35.251 

26 , 5b4 

26.576 

30.979 

35.277 

39.476 

43.580 

159.66 

0.964 

1508.7 

450 

12.920 

12.857 

35.21  / 

26.595 

2b. 607 

31.01b 

35.320 

39.524 

43.631 

157.17 

1.003 

1508.2 

475 

12.643 

12.577 

35.175 

26.618 

2b. 631 

31.045 

35.355 

39.564 

43.679 

155.45 

1.043 

1507.6 

500 

12.106 

12.039 

35.120 

26.680 

2b. 693 

31.119 

35.440 

39.660 

43.784 

149.71 

1 , 0  H  1 

1506.1 

550 

11.672 

1 1.600 

35.069 

26.724 

2b. 737 

31.173 

35.502 

39.730 

4  3 . 8b i 

146.44 

1.155 

1606.4 

600 

1  1 .560 

11.481 

35.046 

26.728 

26.743 

31.181 

35.513 

39.744 

43.878 

147.09 

1  .228 

1505.8 

650 

11.135 

11.052 

34.994 

26.  / b 5 

2b. 781 

31.228 

35,568 

39.808 

43.951 

144.31 

1.301 

1505.0 

700 

10.260 

10.175 

34.659 

2b. 81b 

2b. 831 

31.298 

35.657 

39.915 

44.076 

139.51 

1.37  2 

1502.6 

750 

9.492 

9.404 

34.807 

26.907 

2b. 921 

31.405 

35.782 

40.055 

44.231 

130.98 

1.440 

1500.5 

800 

7.362 

7.281 

34.622 

27.091 

27.103 

31.637 

36.062 

40.382 

44.603 

111.14 

1.500 

1493.1 

850 

6.142 

6 . 0b4 

34.514 

2/. 173 

2  /.  183 

31.747 

36.202 

40.550 

44.798 

102.04 

1.553 

1488.9 

900 

b  .  0  2 1 

5.938 

34.549 

27.215 

27.226 

31.793 

36.250 

40.602 

44.852 

98.47 

1.603 

1489.3 

950 

6 . 1  b  7 

6.079 

34.605 

2  / . 240 

2  /  .252 

31.816 

36.269 

40.616 

44.863 

97.10 

1.652 

1 490.8 

954 

6.135 

6.046 

34.604 

27.244 

2 /.25b 

31.820 

36.274 

40.623 

44.870 

96.73 

1  .657 

1490.8 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


18 

8 


8 


LATITUDE  LONGITUDE  WARS  DEPTH  DARUM  »1NU  FRCE  SEA  ST  A IRTMP  LE"PT  GMT  DA/MUN/YR  SHIP  CKUS  «UU  STM 


41  SI. 

65  29 

16. 6E 

477  5020 

i  1010 

260  18 

270  5 

15.6 

12.2  1453  8/JAN/74  CONRAD  17 

1  215 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

S1G-T 

SlG-8 

S1G-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  Y  G  i 

5 1  L>  PHUS 

MOD 

7Slb.220S16.219 

35.2/1 

25.923 

25.923 

30.269 

34.512 

36.658 

42.711 

1 

1 

762S 

4.390 

4.331 

34.444 

27.325 

27.331 

31.941 

36.439 

40.829 

45.117 

45 

1 

12B5S 

2 . 950S 

2.859 

34.627 

27.614 

27.622 

32.2  70 

36.805 

41.230 

45.552 

71 

2 

DEPTH 

TEMP 

THEI  A 

SALIN 

SIG-T 

SIG-6 

SIS”  1 

SIC-2 

S  1  G”  3 

SIG-4 

A  N()M 

GEOPT 

SOUND  V 

0 

10 

16.253 
=  SKP 

16.253 

35.283 

25.925 

25.925 

30.270 

34.512 

36.657 

42.709 

208 .74 

0 . 0  0  0 

1511.5 

10 

16.254 

16.253 

35.283 

25.924 

25.925 

30.270 

34.512 

38.657 

42.709 

209.09 

0.010 

1511.7 

20 

16.259 

lb.255 

35.284 

25.924 

25.925 

30.270 

34.512 

38.657 

42.709 

209.45 

0.031 

1511.9 

30 

16.262 

16.258 

35.283 

25.922 

25.924 

30.269 

34.511 

38.656 

42.708 

209.91 

0.052 

1512.1 

40 

16.255 

16.248 

35.284 

25.925 

25.926 

30.272 

34.514 

38.659 

42.712 

209.98 

0.073 

1512.2 

SO 

16.235 

16.227 

35.283 

25.929 

25.931 

30.276 

34.519 

38.665 

42.717 

209.95 

0.094 

1512.3 

60 

1 6. 1B2 

16.173 

35.284 

25.942 

25.944 

30.291 

34.535 

38.681 

42.734 

208.96 

0.115 

1512.3 

70 

16.118 

16.107 

35.289 

25.960 

25.963 

30.310 

34.55b 

3b. 703 

42.757 

207. 5R 

0.136 

1512.3 

BO 

14.816 

14.804 

35.194 

26.180 

26.182 

30.554 

34.822 

38.992 

4  3 . Ob  8 

186.89 

0.156 

1508.3 

90 

14.224 

14.211 

35.199 

26.311 

26.314 

30.697 

34.975 

39.155 

43.242 

174.67 

0.174 

1506.5 

100 

13.735 

13.721 

35.193 

26.410 

26.413 

30.805 

35.093 

39.282 

43.376 

165.49 

0.191 

1 505.1 

1  2  S 

13.498 

1  3.480 

35.177 

26.447 

26.450 

30.847 

35.140 

39.333 

43.431 

162.67 

0.232 

1504.7 

ISO 

11.908 

1 1  .888 

34.992 

2b.bl9 

2b. 623 

31.052 

35.377 

39.600 

43.728 

146.61 

0.271 

1499.5 

175 

11.012 

10.990 

34 , 86o 

26.688 

26.692 

31.141 

35.484 

39.72b 

43.871 

140.40 

0.306 

1496.6 

200 

10.332 

10.308 

34.772 

26.736 

26.740 

31.205 

35.562 

39.818 

43.977 

136.19 

0.341 

1494.6 

22S 

9.819 

9.793 

34.702 

26.770 

2b. 774 

31.250 

35.619 

39.886 

44.055 

133.34 

0.375 

1  492.9 

2So 

9.49B 

9.470 

34.677 

26.804 

26.809 

31.292 

35.668 

39.941 

44.117 

1 30.45 

0.408 

1492.1 

275 

9.326 

9.295 

34.708 

26.85  7 

26.862 

31.349 

35.729 

40.005 

44.184 

1 25.90 

0.440 

1492.0 

300 

9.243 

9.209 

34.722 

26.881 

26.887 

31.376 

35.757 

40.035 

44.216 

124.03 

0.471 

1492.1 

325 

B.701 

8.666 

34.651 

26.912 

26.918 

31.420 

35.813 

40.103 

44.295 

121.24 

0.502 

1490.4 

350 

8.373 

8 . 336 

34.633 

26.950 

2b. 95b 

31.465 

35.866 

40.163 

44.362 

117.92 

0.532 

1 489.5 

375 

7.928 

7.890 

34.591 

26.984 

26.990 

31.510 

35.922 

40.229 

44.437 

114.79 

0.561 

1488.2 

400 

7.581 

7.541 

34.565 

27.015 

27.021 

31.549 

35.969 

40.284 

44.499 

112.04 

0.589 

1487.2 

425 

7.331 

7.290 

3  4 . 5b  4 

27.050 

27.056 

31.590 

36.015 

40.336 

44.557 

108.95 

0.617 

1486.7 

450 

7.190 

7 .147 

34.570 

27.075 

27.081 

31 .bl9 

36.047 

40.371 

44.595 

106.88 

0.644 

1 486.5 

475 

6.708 

6.664 

34.511 

27. 095 

27.101 

31.651 

36.091 

40.42b 

44.661 

104.86 

0.670 

1486.0 

500 

b.288 

6.243 

34.477 

27.124 

27.130 

31 ,e90 

36.141 

40.486 

44.730 

102.03 

0.696 

1483.7 

SSO 

6.222 

6.172 

34.533 

27.177 

27.183 

31.745 

36.197 

40.543 

44.788 

97.66 

0.746 

1484.3 

bOO 

5.165 

5.116 

34.430 

27.227 

27.232 

31.822 

36.300 

40.671 

44.941 

92.23 

0.793 

1480. 7 

650 

5.021 

4.968 

34.438 

2  7 . 250 

27.25b 

31.849 

36.331 

40.706 

44.979 

90.41 

0.839 

1481.0 

7  00 

4.672 

4.616 

34.433 

27.285 

27.291 

31.894 

36.384 

40.768 

45 . 049 

87.06 

0.883 

1480.3 

750 

4.395 

4.337 

34.437 

27.319 

27.325 

31.934 

36.432 

40.822 

45.110 

83.97 

0.926 

1480.0 

BOO 

3.904 

3.845 

34.401 

27.342 

27.348 

31.9/1 

36.481 

40.884 

45.183 

81.30 

0.967 

1 479.8 

B50 

3.650 

3.589 

34.406 

27.372 

2  7.378 

32.008 

36.525 

40.934 

45.239 

78.39 

1.007 

1478.5 

900 

3.613 

3.547 

34.442 

27.404 

27.411 

32.041 

36.559 

40.969 

45.275 

75.70 

1.046 

1479.3 

950 

3.725 

3.655 

34.496 

27.436 

27.443 

32.070 

36.584 

40.991 

45.294 

73.46 

1.083 

1480.6 

1000 

3.364 

3.292 

34.483 

27.460 

27.467 

32.104 

36.628 

41.044 

45.357 

70.66 

1.119 

1479.9 

1100 

3.605 

3.523 

34.579 

27.513 

27.521 

32.151 

36.669 

41.078 

45.384 

67.15 

1.188 

1482.7 

1200 

3.127 

3.042 

34.588 

2  7 . 5  b  7 

27.575 

32.218 

36.748 

41.169 

45.487 

61 .57 

1.252 

1482.4 

1300 

2.95b 

2.866 

34.620 

2  Z.bOb 

27.616 

3  2 . 2b4 

36.798 

41.224 

45.545 

57.92 

1.312 

1483.4 

1400 

2.908 

2.808 

34.657 

27.642 

27.651 

32.300 

36.835 

4 1 . 2b  2 

45.585 

55.28 

1.369 

1484.9 

1490 

2.B80 

2.7  72 

34.691 

27.672 

27.681 

32.331 

36.867 

41.294 

45.616 

52.99 

1.418 

1486.4 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


8 


IB 


LATITUDE  LONGITUDE  PAHS  DEPTH  rtAHUM  «1ND  EkCE  SEA  ST  AlkTKP  L’EWPT  GMT  DA/MON/Yk  SHIP  CkUS  MUD  STk 


43  4k. 

8S  32 

10. 3E 

47b  4997 

1005 

340  18 

340  6 

13.9 

12.2  1438  9/JAN/74  CONRAD  17 

1  216 

DEPTh 

TEMP 

THETA 

S  A  L I N 

SIG-T 

S1G-6 

S1G-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHUS 

MUD 

995 

2  .  b  8  0 

2  .  b  1  4 

34.388 

27.448 

27.453 

32.110 

36.653 

41.087 

45.416 

54 

0 

2095 

2.430 

2.27b 

34.785 

27.786 

27.799 

32.462 

37.010 

41 .450 

45.785 

69 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SAlii  N 

SIG-T 

SIG-k 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GE0P1 

SOIJNDV 

0 

9.821 

9.821 

34.233 

2b. 404 

26.404 

30.883 

35.255 

39.524 

43.696 

163.18 

0.000 

1 4HH  .7 

10 

13 

9,821 
=  SRE 

9.820 

34.233 

26.404 

2b  .  405 

30.884 

35.255 

39 . 525 

43.696 

163.39 

0.008 

1488.8 

20 

9.810 

9.808 

34.231 

26.404 

26.405 

30.884 

35,256 

39.526 

43.697 

163.60 

0.016 

1488.9 

30 

9.702 

9  .  b99 

34,212 

26.408 

2b. 408 

30.890 

35.265 

39.536 

43.711 

163.48 

0.033 

1488.7 

40 

9.440 

9.43b 

34.205 

2b. 44b 

20.446 

30.934 

35.314 

39.592 

43.771 

1 60.06 

0.049 

1487.9 

50 

9.301 

9,29b 

34.196 

2b. 4bl 

2b. 462 

30.953 

35.33b 

39.616 

43.799 

158.79 

0.065 

1487.5 

60 

9.  lbb 

9 . 1  b  1 

34.184 

26.474 

26.475 

30.969 

35.355 

39.638 

43.823 

157.7b 

0.081 

1487.2 

70 

8.902 

8.895 

34. lbb 

26.504 

2b. 505 

31.005 

35.397 

39.686 

43.876 

155.10 

0.096 

1486.3 

bO 

8  .  bbO 

8.652 

34.168 

26.541 

26.543 

31.048 

35.446 

39.740 

43,935 

151.68 

0.112 

1485.6 

90 

8.223 

8.214 

34.165 

2b . b06 

2b. 608 

31.124 

35.531 

39.834 

44.038 

145.63 

0.126 

1484.1 

100 

8.370 

8.3bO 

34.285 

26.678 

26 . b  7  9 

31.191 

35.594 

39.893 

44.094 

139.07 

0.141 

1484.9 

125 

8.100 

8.087 

34.294 

26.726 

26.728 

31.246 

35.655 

39.960 

44.166 

134.90 

0.175 

1484.3 

150 

7.972 

7.957 

34.297 

26.748 

26.750 

31.271 

35.b83 

39.991 

44.199 

133.22 

0.208 

1484.3 

175 

7.371 

7.355 

34.238 

26.789 

2b. 791 

31.327 

35.753 

40.074 

44.296 

129.56 

0,241 

1482.3 

200 

b.989 

b  .  9  7  0 

34.197 

26.810 

26.812 

31.357 

35.792 

40.123 

44.353 

127.80 

0.274 

1481.1 

225 

7.025 

7.004 

34.232 

26.833 

20.836 

31,380 

35.814 

40.143 

44.372 

126.03 

0.305 

1481.7 

250 

7.288 

7 . 2b4 

34.323 

2  6 . 8  b  7 

26.870 

31.407 

35.835 

40.158 

44.381 

123.32 

0.336 

1483.3 

275 

7  .  b  1  2 

7.585 

34.427 

26.902 

2b. 90b 

31.434 

35.854 

40.169 

44.384 

120.63 

0.367 

1485.1 

300 

7.331 

7.302 

34.415 

26.933 

26.937 

31.473 

35.899 

40.220 

44.442 

117.91 

0.397 

1484.4 

325 

7.104 

7.073 

34.418 

2b.9b8 

26.972 

31.513 

35.944 

40.271 

44.497 

114.86 

0.426 

1483.9 

350 

b.974 

6.941 

34.454 

27.014 

27.018 

31.562 

35.996 

40.325 

44.554 

110.82 

0.454 

1483.9 

375 

b.482 

6.448 

34.396 

27.035 

27.040 

31.596 

36.042 

40.383 

44.623 

108.80 

0.481 

1482.3 

400 

b  .  0 1  2 

5.977 

34.354 

27.063 

27.067 

31 .636 

3b. 093 

40.445 

44.696 

10b. 11 

0.508 

1480.8 

425 

5.514 

5.478 

34.315 

27.094 

27.098 

31.679 

36.149 

40.513 

44.775 

103.04 

0.534 

1479.1 

450 

5.095 

5.059 

34.287 

27.122 

27.126 

31.718 

36.198 

40.572 

44.844 

100.28 

0.560 

1477.8 

475 

4.573 

4.537 

34.230 

2  /  . 13b 

27.140 

31.746 

3b. 240 

40.627 

44.911 

98.63 

0.585 

1475.9 

500 

4.389 

4.351 

34.223 

27.150 

27.154 

31 .7b5 

30.264 

40.655 

44.944 

97.35 

0.609 

1475.6 

550 

4 . 3  b  0 

4.318 

34.261 

27.183 

27.187 

31 .799 

36.298 

40.690 

44.980 

94.68 

0.657 

1476.3 

bOO 

3.882 

3.8  39 

34.234 

27.212 

27.216 

31.841 

36.352 

40.75b 

45.057 

91.76 

0.704 

1475.1 

b50 

3.702 

3.65b 

34.237 

27.233 

27.237 

31.867 

36.383 

40.792 

45.097 

89.93 

0.749 

1475.2 

700 

3.481 

3.432 

34.24/ 

2  7 . 2b2 

2  7.267 

31.902 

3b. 424 

40.838 

45.149 

87.17 

0.794 

1  4  75i  1 

750 

3.307 

3.255 

34.259 

27.289 

27.293 

31.933 

3b. 460 

40.879 

45.193 

84.7b 

0.837 

1475.2 

800 

3.093 

3.039 

34.284 

27.32b 

27.333 

31.979 

3b. 51  1 

40.935 

45.255 

80.96 

0.878 

1475.2 

850 

2.998 

2.940 

34.308 

27.356 

27.361 

32.009 

3b. 544 

40.970 

45.292 

78.52 

0.918 

1475.6 

900 

2.92b 

2  .  b6b 

34.333 

27.382 

27.388 

32.038 

36.574 

41.002 

45.326 

76.21 

0.957 

1476.2 

950 

2.838 

2.775 

34.352 

27.405 

27.411 

32,063 

36.602 

41.032 

45.358 

74.19 

0.994 

1476.7 

1000 

2.730 

2.664 

34.37b 

27.434 

27.439 

32.095 

36.636 

41 .069 

45.397 

71.57 

1.031 

1477.1 

1100 

2  .  b08 

2.535 

34.424 

27.483 

27.489 

32.147 

36.692 

41.127 

45.459 

67.26 

1.100 

1478.3 

1200 

2.577 

2.497 

34.4/  / 

27.527 

27.534 

32.193 

36.739 

41.175 

45.507 

63.56 

1.165 

1479.9 

1  300 

2 . 5b9 

2.481 

34.523 

27.565 

27.573 

32.232 

36.777 

41.213 

45.545 

60.58 

1.227 

1481  .6 

1400 

2.581 

2.484 

34.5/2 

27.003 

27.011 

32.270 

36 .  b  1  5 

41.250 

45.582 

57.70 

1  .287 

1483.4 

1500 

2.572 

2.467 

34.618 

2  7  .  b  4 1 

27  ,b50 

32.308 

36.853 

41.289 

45.621 

54.75 

1  .343 

1485.1 

1  bOO 

2.559 

2.447 

34.659 

27  ,b74 

27.684 

32.343 

36.888 

41.324 

45.655 

52.18 

1.396 

1486.8 

1700 

2.5b8 

2.467 

34.  / 0 4 

27.708 

27.718 

32.376 

36.920 

41.355 

45.686 

49.76 

1.447 

1488.7 

1800 

2.584 

2.453 

34.729 

27.728 

27.739 

32.398 

36.942 

41.377 

45.708 

48.43 

1.496 

1490.4 

1  900 

2 . 5b3 

2.425 

34.748 

27.745 

27.757 

32.416 

36.961 

41.397 

45.728 

47.36 

1.544 

1492.0 

2000 

2.514 

2.367 

34.  761 

27 .760 

27.772 

32.433 

36.979 

41.416 

45.749 

46.32 

1.591 

1493.5 

2100 

2 . 4b4 

2.309 

34.775 

27.775 

27.788 

32.450 

3b. 997 

41.436 

45.770 

45.25 

1.637 

1495.0 

218b 

2.421 

2.258 

34.  786 

27.787 

27.801 

32.404 

37.013 

41.453 

45.789 

44.33 

1.67b 

1496 . 3 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


B 


IB 


LATITUDE  LONGITUDE  i 

MARS  DEPTH 

BAKOM 

«*1ND  KRCt 

SEA  ST 

AIRTMp 

DfcNPT  < 

GMT  DA/MON/TR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

4  3  47  . 

3S  32 

9.4E 

47b  5005 

1003 

340  20 

320  6 

12.8 

11.7  1727  9/JAN/74  CONRAD  17 

1  217 

DEPTH 

XL  HP 

1HETA 

SA  LI  N 

SIG-T 

S1G-6 

S1G-1 

S1G-2 

6IG-3 

S1G-4 

OXYG  , 

S I  Ij  PHDS  MOD 

9  8 

9.740 

9.739 

34.232 

2b. 41  7 

20.417 

30.898 

35.271 

39.542 

43.715 

1  o. 

95  0 

241  w 

7.540 

7.51b 

34.404 

26.895 

26.898 

31.428 

35.849 

40. 1 66 

44.383 

8  1  . 

1 2  0 

424 1* 

4.940 

4.906 

34.275 

27.130 

27.134 

31.730 

3b. 21 4 

40.592 

44.867 

17  1. 

77  0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIn 

SIG-T 

S1G-9 

SIG-1 

S  IG-2 

SIC,- 3 

SIG-4 

ANGM 

GEQPT 

SOU N  P  V 

0 

9 . 7  b  1 

9.761 

34.217 

26.402 

26.402 

30.882 

35.255 

39.52b 

43.699 

163.41 

0.000 

148R.4 

10 

12 

9 . 7  b  1 
=  SHI 

9.7  60 

34.217 

26.402 

26.402 

30.883 

35.256 

39.526 

43.699 

163.61 

0.008 

1488.6 

20 

9.584 

9.582 

34.210 

2b. 426 

2b. 426 

30.911 

35.288 

39 . 562 

43.738 

161.55 

0.016 

1488.1 

30 

9.454 

9.451 

34.199 

2b. 439 

2b. 439 

30.927 

35.307 

39.584 

43.763 

160.51 

0.032 

1487.8 

40 

9.417 

9.413 

34.202 

26.447 

2b. 448 

30.936 

35.317 

39.595 

43.774 

159.94 

0.048 

1487.8 

50 

9.376 

9.371 

34.199 

2b. 451 

20.452 

30.941 

35.323 

39.602 

43.782 

159.73 

0 . 0b4 

1487.8 

bO 

9.007 

9.000 

34.144 

2b. 4b8 

26.469 

30.967 

35.357 

39.644 

43.832 

158.32 

0.080 

1486.5 

70 

8.674 

8.667 

34.158 

2b. 531 

26.533 

31.038 

35.435 

39.729 

43.924 

152.43 

0.096 

1485.4 

HO 

8.482 

8.473 

34.26b 

2b . b4b 

26.647 

31.156 

35.557 

39.854 

44.052 

141.72 

0.111 

1485.0 

90 

8.447 

8.438 

34.337 

2b. 70b 

26.708 

31.217 

35.618 

39.915 

44.114 

136.20 

0.124 

1485.1 

100 

8.512 

8.502 

34.34b 

26. 704 

2b. 705 

31.213 

35.613 

39.909 

44.106 

136.63 

0.138 

1485.6 

12b 

8 . 398 

8.385 

34.356 

26.729 

26.731 

31.242 

3  5 . b4  4 

39.942 

44.141 

1 34.65 

0.1/2 

1485.6 

lbO 

7.442 

7.428 

34.230 

26.772 

2b. 774 

31 .308 

35.732 

40.052 

44.273 

130.75 

0.205 

1482.1 

17b 

7.746 

7.728 

34.352 

26.824 

26.82b 

31.352 

35.769 

40.081 

44.294 

126.38 

0.237 

1483,9 

200 

7  .  Ob6 

7.048 

34.227 

26.823 

26.826 

31.369 

35.802 

40.130 

44.359 

126.56 

0.269 

1481.5 

22b 

7.534 

7.512 

34.362 

26.862 

26.865 

31.396 

35.818 

40.135 

44.353 

123.49 

0 . 300 

1483.9 

2b0 

7.53? 

7.508 

34.396 

26.889 

2b. 893 

31.424 

35.845 

40.162 

44.379 

121.34 

0.331 

1484.3 

27b 

7.158 

7.132 

34.395 

26.942 

2o.94b 

31 .486 

35.916 

40.241 

44.46b 

116.54 

0 . 3  6  0 

1483.3 

300 

7.378 

7.349 

34.461 

26.962 

26.967 

31.501 

35.925 

40.245 

44 . 4bb 

115.17 

0.389 

1 484.6 

32b 

6.945 

6.914 

34.452 

27.016 

27.020 

31 ,5b5 

36.000 

40.329 

44.559 

110.20 

0.418 

1483.4 

3b0 

6.676 

6.644 

34.435 

27.039 

27.044 

31.595 

3b. 036 

40.372 

44.608 

108.19 

0.445 

1482.7 

37b 

5.820 

5.788 

34.324 

27.063 

27 . Ob7 

31.640 

36.103 

40.459 

44.714 

105.59 

0.472 

1479.5 

400 

5.662 

5.628 

34.327 

27.086 

27.090 

31 . 6b  7 

36.133 

40.493 

44.752 

103.65 

0.498 

1479.3 

42b 

4.880 

4.846 

34.254 

27.120 

27.124 

31.722 

36.208 

40.587 

44.864 

99.90 

0.523 

1476.4 

4b0 

4.588 

4.553 

34.232 

27 .136 

27.139 

31.745 

3b. 239 

40.625 

44.909 

98.41 

0.548 

1475.6 

475 

4.374 

4 .338 

34.224 

27.152 

27.156 

31.767 

36.267 

40.658 

44.948 

96.86 

0.572 

1475.1 

500 

4.430 

4.392 

34.255 

27.171 

27.175 

31.785 

36.28? 

40.672 

44.960 

95.43 

0.596 

1475.8 

bbO 

3.980 

3.940 

34.220 

27. 191 

27.195 

31.816 

3b. 326 

40.727 

45.026 

93.45 

0.644 

1474.7 

600 

3.822 

3.779 

34.225 

27.211 

27.215 

31.841 

36.355 

40.760 

45.063 

91.74 

0.690 

1474.9 

bbO 

3.677 

3.631 

34.241 

27.238 

27.242 

31  .872 

36.389 

40.799 

45.104 

89.41 

0.735 

1475.1 

700 

3.393 

3.345 

34.233 

27.259 

27.264 

31.902 

36.426 

40.843 

45.156 

87.29 

0.779 

1474.7 

750 

3.268 

3.217 

34.263 

27.295 

27.300 

31.941 

36.468 

40.888 

45.204 

84.09 

0.822 

1  475.0 

HOO 

3.124 

3.070 

34.277 

27.319 

27.324 

31 .9b9 

36.501 

40.924 

45.243 

81.86 

0.864 

1475.3 

BbO 

3.020 

2.963 

34.298 

27.346 

27.351 

31.999 

36.533 

40.958 

45.280 

79.49 

0.904 

1475.7 

900 

2.938 

2.877 

34.324 

2  7 . 3  7  4 

27.379 

32.029 

36.566 

40.993 

45.317 

77.00 

0.943 

1 476.2 

950 

2.851 

2.788 

34.351 

27.403 

27.409 

32.061 

36.599 

41.029 

45.355 

74.39 

0.981 

1476.7 

1000 

2.741 

2.674 

34.372 

27.430 

27.436 

32.091 

36.632 

41 .064 

45.393 

71.94 

1.018 

1477.1 

1  100 

2  .  b  1  8 

2.545 

34.426 

27.484 

27.490 

32.148 

36.692 

41.128 

45.459 

67.19 

1.087 

1478.3 

1200 

2.607 

2.52b 

34.491 

27.536 

2  7.543 

32.201 

3b. 746 

41.181 

45.512 

62.82 

1.152 

1480.0 

1300 

2.590 

2.501 

34.544 

27.580 

27.588 

32.246 

3b. 791 

41.226 

45.557 

59.26 

1.213 

1481.7 

1400 

2.598 

2.502 

34.588 

2  7  .  b  1  4 

27.622 

32.280 

36,824 

41.260 

45.591 

56.74 

1.271 

1483,5 

1500 

2.588 

2.484 

34.632 

27.050 

27.659 

32.317 

36.861 

41 .297 

45.628 

53.94 

1.327 

1485.2 

1  b  0  0 

2.593 

2.480 

34.b67 

27.678 

27.687 

32.345 

36.889 

41  .325 

45.655 

51.98 

1.380 

1486.9 

1700 

2.599 

2.477 

34.699 

27.703 

27.713 

32.371 

3b. 915 

41.350 

45.681 

50.25 

1.431 

1488.7 

1  HOC 

2.588 

2.457 

34.727 

27.726 

27.737 

32.395 

36.939 

41.375 

45.706 

48.65 

1 .480 

1490.4 

1900 

2 , 5  b  3 

2.424 

34.746 

27.744 

27.755 

32.414 

36.959 

41.395 

45.727 

47.50 

1.528 

1492.0 

2000 

2.525 

2.378 

34.761 

27 . 758 

27.771 

32.431 

36.977 

41.414 

45.747 

46 . 50 

1.575 

1493.6 

2076 

2.476 

2.323 

34,768 

27.768 

27.781 

32.443 

36.990 

41.429 

45.763 

45.78 

1.611 

1 494.7 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  HAKIIM  WIND  KRCE  SLA  ST  AIRTMP  I'lWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MUD  STN 


4  7  4  . 

OS  40 

22. 3E 

475  3  7  1  y 

i  1003 

50  10 

350  4 

7.2 

7.2  1713  11/ JAN/74  CONRAD  17 

1  218 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SADIN 

SIG-T 

siG-e 

SIG-1 

SIG-2 

51G-3 

SIG-4 

CJXYG 

S1L  PHOS 

MOD 

1 

5.500S 

5.500 

33.828 

26.711 

26.711 

31 .296 

35.769 

40.136 

44.401 

7  1  . 

32 

0 

599 

2.180 

2.145 

34.415 

27.511 

27.514 

32.184 

36.739 

41.185 

45.526 

62  2. 

39 

0 

962 

2.230 

2.170 

34.595 

27.651 

27.656 

32.323 

36.876 

41.320 

45.659 

7  6  2. 

29 

0 

1324 

2.360 

2.272 

34.730 

27.748 

27.755 

32.418 

36.968 

41.408 

45.743 

75  2  . 

0  5 

0 

168  b 

2.140 

2.U25 

34.772 

27.800 

27.809 

32.479 

37.034 

41.480 

45.822 

78  1  . 

82 

0 

2063 

1.870 

1.728 

34.755 

27.807 

27.818 

32.497 

37.061 

41.515 

45.864 

85  1  . 

9  7 

0 

2418 

1.580 

1.411 

34. 768 

27.840 

27.852 

32.539 

37.112 

41.574 

45.932 

93  2. 

0  1 

0 

2784 

1.180 

0.986 

34.737 

27.843 

27.856 

32.556 

37.141 

41.615 

45.984 

105  2. 

0  5 

0 

3160 

0.970 

0.746 

34.723 

27.84b 

27.861 

32.568 

37.159 

41.640 

46.015 

113  2. 

1  5 

0 

3616 

0.610 

0.359 

34 . b99 

27.850 

27.864 

32.583 

37.186 

41.678 

46.063 

122  2. 

19 

0 

3  bO  8 

0.480 

0.223 

34.693 

27.853 

27.867 

32.590 

37.197 

41.692 

46.081 

128  2. 

18 

0 

3703 

0.400 

0.13b 

34.688 

27.853 

27.868 

32.593 

37.203 

41 .701 

46.092 

129  2. 

25 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-9 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SGUNDV 

0 

5,507 
=  SRH 
5.503 

5.507 

33.800 

26 . 6b8 

26.688 

31.272 

35.746 

40.112 

44.378 

136.27 

0.000 

1471.4 

u 

10 

5.502 

33.804 

26.692 

2b. 692 

31.276 

35.750 

40.117 

44.382 

136.05 

0.007 

1471.5 

20 

5.239 

5.238 

33.802 

26.721 

26.722 

31.313 

35.793 

40.166 

44.438 

133.33 

0.020 

1470.6 

30 

5.162 

5.159 

33.821 

26.746 

28.746 

31.339 

35.821 

40.196 

44.469 

131.15 

0.033 

1 470.5 

40 

5.128 

5.125 

33.822 

26.750 

26.750 

31.344 

35.827 

40.203 

44.477 

130.84 

0.047 

1470.5 

50 

5.051 

5.048 

33.820 

26.757 

26.758 

31.354 

35.838 

40.21b 

44.492 

130.24 

0.060 

1470.4 

60 

4.869 

4.865 

33.819 

26.778 

26.778 

31.379 

35 . b68 

40.250 

44.530 

128.39 

0.073 

1469.8 

70 

4.778 

4.773 

33.82b 

26.793 

26.794 

31.397 

35.888 

40.273 

44.555 

126.98 

0.085 

1469. b 

80 

4.101 

4.096 

33.790 

26.837 

26.838 

31.459 

35.968 

40.369 

44.667 

122.81 

0.098 

1 466.9 

90 

3.172 

3.167 

33.841 

26.968 

2b. 969 

31.615 

36.147 

40.571 

44.891 

110.27 

0.109 

1463.2 

100 

2.624 

2.619 

33.859 

27.031 

27.031 

31.692 

36.239 

40.677 

45.011 

104.26 

0.120 

1461.0 

126 

2.230 

2.223 

33.865 

27.068 

27.069 

31.741 

36.298 

40.746 

45.090 

100.73 

0.146 

1459.7 

150 

1.914 

1.906 

33.872 

27.098 

27.099 

31.780 

36.346 

40.802 

45.154 

97.86 

0.171 

1458.7 

175 

1.657 

1 .648 

33.892 

27. 133 

27.134 

31.822 

36.395 

40.858 

45.216 

94.51 

0.195 

1458.0 

200 

1.590 

1.580 

33.911 

27.153 

27.154 

31.844 

36.419 

40.884 

45.243 

92.65 

0.218 

1458.2 

225 

1.530 

1.519 

33.964 

27.200 

27.201 

31.892 

36.468 

40.934 

45.295 

88.27 

0.241 

1458.4 

250 

1.645 

1.633 

34.017 

27.234 

27.235 

31.922 

36.495 

40.958 

45.315 

85.20 

0.262 

1459.4 

275 

1.892 

1.877 

34.076 

27.265 

2  7 , 2bb 

31.945 

3b. 51  1 

40.966 

45.317 

82.59 

0.283 

1461.0 

300 

2.085 

2.068 

34.140 

27.299 

27.301 

31.975 

36.534 

40.984 

45.330 

79.55 

0.304 

1462.3 

325 

2.213 

2.195 

34.193 

27.331 

27.332 

32.002 

36.558 

41.004 

45.346 

76.78 

0.323 

1463.3 

350 

2.282 

2.262 

34.224 

27.351 

27.352 

32.020 

36.574 

41.018 

45.358 

75.11 

0.342 

1464. 1 

375 

2.315 

2.293 

34.255 

27.373 

27.374 

32.041 

36.593 

41.037 

45.375 

73.21 

0.361 

1464.7 

400 

2.278 

2.255 

34.277 

27.393 

27.395 

32.06? 

36.616 

41.060 

45.399 

71.36 

0.379 

1465.0 

425 

2.250 

2.226 

34.290 

27.40b 

27.408 

32.076 

36.630 

41.075 

45.415 

70.24 

0.396 

1465. 3 

450 

2.241 

2.215 

34.310 

27.422 

27.424 

32.093 

3b. 647 

41.092 

45.432 

68.80 

0.414 

1465.7 

475 

2.196 

2.169 

34.332 

27.444 

27.44b 

32.115 

36.671 

41.116 

45.458 

66.86 

0.431 

1465.9 

500 

2.175 

2.146 

34.348 

27.458 

27.460 

32.130 

36.686 

41.133 

45.474 

65.59 

0.447 

1466.3 

550 

2.199 

2.167 

34.393 

27.492 

27.495 

32.164 

36.719 

41.164 

45.505 

62.64 

0.479 

1467.3 

600 

2.181 

2.145 

34.415 

27.511 

27.514 

32.183 

36.739 

41.185 

45.526 

61.10 

0.510 

1468. 1 

b50 

2.180 

2.141 

34.446 

27.53b 

27.539 

32.208 

36.763 

41.209 

45.550 

59.0  3 

0.540 

1468.9 

7  00 

2.184 

2.142 

34.474 

27.558 

2  7 , 5b  1 

32.230 

36.785 

41.231 

45.571 

57.20 

0.569 

1469.8 

750 

2.240 

2.195 

34.515 

27.58b 

27.590 

32.257 

36.810 

41 . 254 

45.593 

54.93 

0.598 

1471.0 

800 

2.306 

2.257 

34.545 

27.604 

27.608 

32.274 

3b.  825 

41.267 

45.604 

5  3.60 

0.625 

1472.1 

850 

2.265 

2.212 

34.561 

27 ,b20 

27.625 

32.291 

36.843 

41 .286 

45.625 

52.26 

0.651 

1472.8 

900 

2.280 

2.224 

34.582 

27.636 

27.641 

32.307 

36.859 

41.301 

45.639 

51.07 

0.677 

1473.7 

950 

2.273 

2.213 

34.593 

27 .b46 

27.651 

32.317 

36.869 

41.312 

45.650 

50.41 

0.702 

1474.5 

1000 

2.282 

2.219 

34.616 

27 .b63 

27.668 

32.334 

36.886 

41.328 

45.666 

49.09 

0.727 

1475.4 

1100 

2.23b 

2.166 

34.651 

27.695 

27.701 

32.368 

36.921 

41 . 364 

45.703 

46.50 

0.7  75 

1477.0 

1200 

2.284 

2.205 

34.689 

27.721 

27.728 

32.393 

36.945 

41.387 

45.724 

44.71 

0.821 

1478.9 

1300 

2.382 

2.296 

34.727 

27.744 

27.751 

32.413 

36.962 

41.402 

45.736 

43.51 

0.865 

1481.1 

1400 

2.318 

2.224 

34.737 

27.757 

27.764 

32.429 

36.979 

41.421 

45.757 

42.60 

0.908 

1482.5 

1500 

2.282 

2.181 

34.755 

27.775 

27.783 

32.449 

37.000 

41 .442 

45.780 

41.31 

0.950 

1484.0 

1600 

2.147 

2.039 

34.752 

27.783 

27.791 

32.461 

37.016 

41.462 

45.804 

40.53 

0.991 

1485.1 

1  700 

2.068 

1.953 

34.754 

27.791 

27.800 

32.472 

37.029 

41.478 

45.821 

39.95 

1.0  31 

1486.5 

1  bOO 

1 .994 

1.871 

34.752 

27.795 

27.805 

32.479 

37.039 

41  .489 

45.835 

39.64 

1.071 

1487.9 

1900 

1.919 

1.789 

34.750 

27.799 

27.809 

32.486 

37.048 

41.501 

45.848 

39.33 

1.110 

1489.2 

2000 

1.844 

1.707 

34,748 

27.804 

27.814 

32.493 

37.058 

41.512 

45.862 

38.97 

1.149 

1 490.6 

2100 

1 .769 

1.625 

34.746 

27.808 

27.819 

32.500 

37.067 

41.524 

45.876 

38.58 

1.188 

1492.0 

2200 

1.695 

1.543 

34.744 

27.812 

27.824 

32.507 

37.076 

41.535 

45.889 

38.15 

1  .226 

1493.4 

2300 

1.620 

1.461 

34.742 

27.816 

27.828 

32.514 

37.086 

41.547 

45.903 

37.69 

1.264 

1494.7 

2400 

1.545 

1.379 

34.741 

27.820 

27.832 

32.521 

37.095 

41 .558 

45.916 

37.22 

1.302 

1496.1 

2600 

1.470 

1.296 

34.739 

27.824 

27.637 

32.528 

37.104 

41.569 

45.930 

36.7  0 

1.339 

1497.5 

2600 

1 .395 

1.214 

34.737 

27.828 

27.841 

32.534 

37.113 

41.581 

45.943 

36.16 

1.375 

1498.9 

2700 

1.321 

1.131 

34.735 

27.832 

27.845 

32.541 

37.122 

41 .592 

45.956 

35.58 

1.411 

1500.3 

2800 

1.246 

1.049 

34,733 

27.836 

27.849 

32.547 

37.130 

41 .603 

45.970 

34.98 

1.446 

1501.7 

2900 

1.171 

0 . 9bb 

34.731 

27.840 

27.853 

32.554 

37.139 

41.614 

45.983 

34.36 

1.481 

1503.1 

3000 

1.096 

0.884 

34.730 

27.843 

27.857 

32.560 

37.148 

41.625 

45.996 

33.69 

1.515 

1504.5 

3100 

1.024 

0.804 

34. 726 

27.845 

27.859 

32.564 

37.154 

41.634 

46.007 

33.17 

1 .548 

1505.9 

3200 

0.976 

0.747 

34.723 

27.846 

27.861 

32 . 5b8 

37.159 

41.640 

46.015 

32.88 

1.581 

1 507.4 

3300 

0.910 

0.673 

34.718 

2  /  ,84b 

27.861 

32.570 

37.164 

41.647 

46.024 

32.48 

1.614 

1508.9 

3400 

0.812 

0.567 

34.710 

27.846 

27.861 

32.574 

37.170 

41 .656 

46.036 

31.82 

1.64b 

1510.2 

3500 

0.704 

0.452 

34.705 

27.849 

2  7 . 8b4 

32.580 

37.180 

41.669 

46.052 

30.79 

1.678 

1511.5 

3600 

0.518 

0.261 

34.697 

27.854 

27.866 

32.590 

37.19b 

41.690 

46.078 

28.80 

1.707 

1512.4 

3700 

0.407 

0.143 

34 ,  b92 

27.85b 

27.870 

32.596 

37.205 

41.703 

46.094 

27.64 

1.736 

1513.7 

3713 

0 

0.392 
=  PING 

0.126 

34,690 

27.855 

27.870 

32.59b 

37.205 

41.704 

46.095 

27.56 

1.739 

1513.8 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  UEHTH  BARUM  WIND  ERCE  SEA  ST  A1RTMP  DEWPT  GMT  DA/MUN/YR  SHIR  CRUS  MOD  SIN 


47  3. 

5S  42 

4. 3E 

475  3686 

1004 

200  12 

0  4 

7.2 

7.2  ! 

537  12/JAN/74  CONRAD  17 

1  219 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIM 

SIG-T 

SIG-8 

S1G-1 

S1G-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MUD 

1 

6.740 

6.740 

33.856 

26.577 

26.577 

31.131 

35.574 

39.912 

44.150 

5  1  . 

30 

0 

119 

4.170 

4.162 

33.929 

26.940 

26.941 

31.559 

36.065 

40.464 

44.759 

9  1  . 

5  3 

0 

208 

4.540 

4.525 

34.155 

27.080 

27.081 

31.688 

36.183 

40.571 

44.856 

13  1  . 

7  6 

0 

299 

3.880 

3.859 

34.161 

27.154 

2 / . 156 

31.781 

36.293 

40.697 

44.998 

18  1  . 

89 

0 

751 

2.600 

2.552 

34 . 3t>5 

27.436 

2  7.440 

32.099 

36.644 

41.079 

45.41  1 

52  2. 

2H 

0 

1480 

2.410 

2.309 

34.680 

27.704 

27.712 

32.375 

36.924 

41.363 

45.698 

7  4  2  . 

24 

0 

2202 

2.090 

1.932 

34.782 

2  7.812 

27.824 

32.497 

37.055 

41.503 

45.847 

79  1  . 

95 

0 

2937 

1  .  390 

1.177 

34.747 

27.837 

27.852 

32.54b 

37.125 

41 .594 

45.957 

100  2. 

0  7 

0 

349U 

0.870 

0.615 

34.713 

27.845 

27.861 

32.571 

37.167 

41.652 

46.030 

118  2. 

2  0 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIM 

SlG-T 

SIG-6 

S1G-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEUPT 

SOUND V 

0 

7 

6.707 
=  SRE 
6.706 

6.707 

33.848 

26.574 

26.574 

31.128 

35.572 

39.911 

44.149 

147.09 

0.000 

1476.3 

10 

6.705 

33.851 

26.5/6 

26.576 

31.130 

35.574 

39.913 

44.152 

147.05 

0.007 

1476.4 

20 

6.686 

6.685 

33.852 

26.580 

2b. 580 

31.135 

35.579 

39.919 

44.158 

1  4b  .  80 

0 . 0  2  2 

1476.5 

30 

6.688 

6.686 

33.851 

26.579 

26.579 

31.134 

35.578 

39.918 

44.157 

147.05 

0.037 

1476.7 

40 

6.669 

6.666 

33.856 

26.585 

26.585 

31.140 

35.585 

39.925 

44.164 

146.63 

0.051 

1 47b. 8 

50 

6.581 

6.576 

33.855 

26.596 

26.597 

31.154 

35.601 

39.943 

44.184 

145.69 

0.066 

1476.6 

60 

6.463 

6.457 

33.839 

26.599 

26.600 

31.160 

35.610 

39.955 

44.199 

145.50 

0.081 

1476.3 

70 

5.217 

5.211 

33.670 

26.778 

26.778 

31.370 

35.850 

40.223 

44.495 

128.53 

0.094 

1471.5 

80 

4.694 

4.688 

33.901 

26.862 

26 . 8b3 

31.467 

35.960 

40.346 

44.629 

120.59 

0.107 

1469.5 

90 

4.500 

4.494 

33.908 

26.889 

26.889 

31.499 

35,997 

40.387 

44.675 

118.10 

0.119 

1468.9 

100 

4.375 

4.367 

33.921 

26.912 

26.913 

31.526 

36.027 

40.420 

44.711 

115.94 

0.130 

1468.5 

125 

4.439 

4.430 

33.978 

26.951 

26.952 

3 1 . 5b2 

36.061 

40.452 

44.742 

112.56 

0.159 

1469.3 

1  50 

4.525 

4.514 

34.035 

26.987 

26.988 

31.596 

36.092 

40.481 

44.768 

109.43 

0.187 

1470.1 

175 

4.536 

4.523 

34.062 

27.022 

27,024 

31.631 

36.127 

40.515 

44.801 

106.32 

0.214 

1470.6 

200 

4.449 

4.435 

34.112 

27.056 

27.05/ 

31.667 

36.165 

40.555 

44.842 

103.37 

0.2  40 

1470.7 

225 

3.960 

3.944 

34.089 

27.089 

27.090 

31.713 

36.223 

40.626 

44.925 

100.23 

0.265 

1469.1 

250 

3.856 

3.839 

34.108 

27.114 

27.116 

31.741 

36.254 

40.659 

44.961 

97.95 

0.29U 

1  469. 1 

27  5 

3.918 

3.899 

34. 137 

27.131 

27.133 

31.757 

36.268 

40.671 

44.971 

96.63 

0.314 

1 469.8 

300 

3.928 

3.907 

34.155 

27.145 

27.147 

31.770 

36.281 

40.684 

44.984 

95.55 

0.338 

1470.3 

325 

3.897 

3.875 

34.16/ 

27.157 

27.159 

31.783 

36.295 

40.698 

44.999 

94.60 

0.362 

1470.6 

350 

3.822 

3.798 

34.183 

27.178 

27.180 

31.806 

36.319 

40.725 

45.027 

92.79 

0.386 

1470.7 

375 

3.686 

3.660 

34.187 

27.194 

27.197 

31.827 

36.343 

40.752 

45.058 

91.28 

0.409 

1470.5 

400 

3.523 

3.496 

34.190 

27.213 

27.215 

31.849 

36.370 

40.783 

45.093 

89.63 

0.431 

1 470.2 

425 

3.342 

3.314 

34.192 

27.231 

27.234 

31.873 

36.399 

40.816 

45.130 

87.83 

0.453 

1469.9 

450 

3.326 

3.296 

34.196 

27.237 

27.239 

31.879 

36.405 

40.823 

45.137 

87.51 

0.4/5 

1 470.2 

475 

3.215 

3.184 

34.196 

27.247 

27.250 

31.892 

36.422 

40.842 

45.159 

86.59 

0.497 

1470.2 

500 

3.083 

3.051 

34.204 

27.265 

27.268 

31.914 

36.446 

40.871 

45.191 

84.92 

0.519 

1470.0 

550 

2.919 

2.884 

34.240 

27  .  309 

27.312 

31.962 

36.499 

40.927 

45.251 

80.91 

0.560 

1470.2 

600 

2.823 

2.785 

34.266 

27.338 

27.341 

31.994 

3b. 533 

40.964 

45.290 

78.33 

0.60  0 

1470.7 

650 

2.696 

2.655 

34.309 

27.383 

27.387 

32.043 

36.585 

41.019 

45.348 

74.15 

0.638 

1471.0 

700 

2.624 

2.579 

34.348 

27.420 

27.424 

32.082 

36.626 

41.061 

45.392 

70.85 

0.67  4 

1471.6 

750 

2.561 

2.513 

34.37/ 

27 . 449 

27.453 

32.113 

36.658 

41.095 

45.427 

68.30 

0.7  09 

1472.2 

800 

2.500 

2.449 

34.401 

27.473 

27.478 

32.139 

36.686 

41.124 

45.458 

6  6.20 

0.743 

1472.8 

850 

2.503 

2.449 

34.428 

27.495 

27.500 

32.161 

36.707 

41.145 

45.479 

64.45 

0.775 

1473.6 

900 

2.504 

2.446 

34.456 

27.517 

27.522 

32.183 

36.730 

41.167 

45.501 

62.67 

0.807 

1474.5 

950 

2.495 

2.434 

34.489 

27.545 

27.550 

32.210 

36.757 

41.195 

45.528 

60.39 

0.838 

1476.4 

1000 

2.474 

2.410 

34.510 

27,563 

27.568 

32.229 

36.777 

41.215 

45.549 

58.92 

0.868 

1476.1 

1  100 

2.462 

2 . 390 

34.553 

27.598 

27.604 

32.266 

36.813 

41 .252 

45.586 

56.11 

0.925 

1477.8 

1200 

2.456 

2.37  7 

34.599 

27.635 

27.642 

32.303 

36.851 

41 .289 

45.623 

53.19 

0,980 

1479.6 

1300 

2.457 

2.369 

34 .  c>46 

27.673 

27.680 

32.341 

36.889 

41.327 

45.661 

50.27 

1.032 

1481.3 

1400 

2.432 

2.337 

34.678 

27.701 

27.709 

32.370 

36.918 

41.357 

45.691 

48.18 

1.081 

1 482.9 

1500 

2.389 

2.287 

34.704 

27.724 

27.733 

32.396 

36.945 

41.385 

45.720 

46.34 

1.128 

1484.4 

1600 

2.380 

2.269 

34.726 

27.743 

27.752 

32.416 

36.965 

41 .405 

45.741 

45.11 

1.174 

1486.1 

1700 

2.360 

2.241 

34.746 

27.761 

27.771 

32.435 

36.985 

41 .425 

45.761 

43.93 

1.218 

1487.7 

1800 

2. 3C7 

2.180 

34.758 

27.775 

27.785 

32.451 

37.002 

41 . 445 

45.782 

42.90 

1.262 

1489.2 

1900 

2.278 

2.143 

34.770 

27.787 

27.798 

32.465 

37.017 

41.460 

45.799 

42.19 

1  .304 

1490.8 

2000 

2.239 

2.096 

34.779 

27.797 

27,808 

32.476 

37.030 

41.474 

45.814 

41 .58 

1  .  346 

1492.4 

2100 

2.176 

2.026 

34.782 

27.804 

27.816 

32.486 

37.042 

41 .488 

45.829 

41.07 

1.387 

1493.8 

2200 

2.106 

1.947 

34.783 

27.811 

27.824 

32.496 

37.054 

41 .502 

45.845 

40.51 

1.428 

1 495.2 

2300 

1.999 

1.833 

34.781 

27.819 

27.831 

32.507 

37.067 

41.519 

45.865 

39.68 

1 .468 

1 496.4 

2400 

1.961 

1.787 

34.783 

27.822 

27.836 

32.512 

37.075 

41.527 

45.874 

39.53 

1.508 

1498.0 

2500 

1.825 

1.645 

34.775 

27.827 

27.840 

32.521 

37.087 

41.543 

45.894 

38.72 

1.547 

1499.1 

2600 

1.742 

1.554 

34.772 

27.830 

2  7.845 

32.528 

37.096 

41.555 

45.908 

38.22 

1 .586 

1 500.5 

2700 

1.664 

1.468 

34.766 

27.832 

27.846 

32.532 

37.103 

41 .564 

45.920 

37.93 

1.624 

1501.8 

2800 

1.582 

1.378 

34.760 

27.834 

27.848 

32.537 

37.110 

41.574 

45.932 

37.52 

1 .6bl 

1503.2 

2900 

1.460 

1.249 

34.753 

27.836 

27.851 

32.543 

37.121 

41.588 

45.949 

36.73 

1 .698 

1504.4 

3000 

1.383 

1.164 

34.746 

27.837 

27.852 

32.546 

37.126 

41 .596 

45.959 

36.42 

1.735 

1505.8 

3100 

1.294 

1.067 

34.740 

27.838 

27.853 

32.551 

37.133 

41.605 

45.972 

35.88 

1.771 

1  507 . 1 

3200 

1.201 

0.967 

34.735 

27.840 

27.856 

32.556 

37.142 

41.616 

45.985 

35.18 

1.807 

1508.4 

3300 

1.125 

0.882 

34.730 

27.841 

27.857 

32.560 

37.148 

41.625 

45.996 

3  4.70 

1  .842 

1509.9 

3400 

1 .013 

0.764 

34.722 

27.843 

27.859 

32.565 

37.157 

41.637 

46.011 

33.81 

1 ,87b 

1511.1 

3500 

0.899 

0.643 

34.710 

27.841 

2  / .  857 

32.567 

37.162 

41 .646 

46.023 

33.21 

1.909 

1512.3 

3600 

0.712 

0.450 

34.705 

27.849 

27 .6b4 

32.580 

37.180 

41.670 

46.052 

30.99 

1.941 

1513.3 

3691 

0 

0.486 
=  PING 

0.221 

34.695 

27.854 

27.869 

32.592 

37.199 

41.695 

46.084 

28.51 

1.969 

1513.9 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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47  2. 

7S  44 

2.  IE 

475  3242 

!  988 

70  30 

90  4 

7.8 

6.7  2109  12/J AN/74  CONRAD  17 

1  220 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SI  G-  1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

S1L  PHOS 

MOD 

1 

6.420 

6.420 

33.845 

26.609 

26,609 

31.171 

35.622 

39.967 

44.212 

5  1  . 

38 

0 

1  1  1 

4.340 

4.332 

33.920 

26.915 

26.916 

31.530 

36.032 

40.426 

44.717 

8  1  . 

57 

0 

27b 

3.720 

3.701 

34.106 

27.126 

27.128 

31.757 

36.274 

40.682 

44.988 

16  1  . 

86 

0 

414 

3.280 

3.253 

34.177 

27.225 

27.228 

31 .869 

3b. 396 

40.815 

45.131 

24  2. 

07 

0 

84b 

2.410 

2.357 

34.407 

27.466 

27.490 

32.154 

3  b  .  7  0  3 

41.144 

45.480 

60  2  . 

41 

0 

1213 

2.460 

2.379 

34.612 

27.645 

27.652 

32.313 

36 . 8b 1 

41.299 

45.633 

72  2. 

3  3 

0 

1945 

2.240 

2.102 

3  4 . 7  b  7 

27.787 

27.799 

32.466 

37.020 

41.464 

45.804 

76  2  . 

07 

0 

2678 

1 .880 

1.681 

34.775 

27.823 

27.838 

32.517 

37.082 

41.538 

45.888 

8b  2. 

0  7 

0 

3098 

1.440 

1.210 

34.747 

27.833 

27.849 

32.543 

37.121 

41.589 

45.951 

1  00  2. 

1  7 

0 

3179 

1.270 

1.036 

34.738 

27.838 

27.854 

32.552 

37.136 

41.608 

45.976 

107  2  . 

18 

0 

321b 

1.160 

0.925 

34. 730 

27.839 

27.855 

32.556 

37.143 

41.619 

45.989 

110  2. 

22 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SlG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEDPT 

SOUNDV 

0 

7 

6.445 
=  SRF 
6.445 

6.445 

33.823 

26.589 

26.589 

31.150 

35.600 

39.945 

44.190 

145.66 

0.000 

1475.2 

10 

6.444 

33.627 

26.592 

2b. 592 

31.153 

35.604 

39.949 

44.193 

145.48 

0.007 

1475.4 

20 

6.443 

6.441 

33.852 

26.612 

2b. 612 

31.173 

35.623 

39.968 

44.212 

143.77 

0.022 

1475.6 

30 

6.241 

6.239 

33.862 

26.646 

2b. 646 

31.212 

35.667 

40.017 

44.265 

140.65 

0.036 

1474.9 

40 

6.081 

6.078 

33.852 

26.659 

26.659 

31.229 

35.688 

40.041 

44.293 

139.59 

0.050 

1474.4 

50 

5.929 

5.925 

33.856 

26.681 

26.681 

31.255 

35.717 

40.074 

44.330 

137.60 

0.064 

1474.0 

60 

5.764 

5.759 

33.866 

26.709 

26.710 

31.288 

35.754 

40.115 

44.374 

134.97 

0.077 

1473.5 

70 

5  .  b  1  0 

5.605 

33.848 

26.714 

26.715 

31.296 

35.767 

40.131 

44.394 

134.65 

0.091 

1473.0 

80 

5 . 3  b  4 

5.378 

33.864 

26.754 

26.755 

31.342 

35.816 

40.167 

44.455 

130.95 

0.104 

1 472.3 

90 

5.063 

5.056 

33.851 

26.781 

26.782 

31.377 

35.861 

40.238 

44.514 

128.44 

0.117 

1471.1 

100 

4.598 

4.591 

33.889 

26.662 

2b. 863 

31.471 

35.966 

40.354 

44.640 

120.70 

0.130 

1469.4 

125 

4.237 

4.228 

33.905 

26.915 

26.916 

31.532 

36.037 

40.434 

44.728 

115.91 

0.159 

1468.3 

150 

3.844 

3.833 

33.911 

26.959 

2b. 960 

31.587 

36.102 

40.509 

44.812 

111.76 

0.188 

1467. 1 

175 

3.582 

3.570 

33.916 

26.989 

26.990 

31.625 

36.146 

40.559 

44.869 

109.03 

0.215 

1466.4 

200 

3.415 

3.402 

33.942 

27.026 

27.027 

31.666 

36.191 

40.608 

44.922 

105.6b 

0.242 

1 466.1 

225 

3.461 

3.446 

34.000 

27.067 

27.069 

31.706 

36.230 

40.645 

44.957 

101.94 

0 . 2hB 

1466.8 

250 

3.686 

3.669 

34.063 

27.096 

27.098 

31.728 

36.246 

40.655 

44.961 

99.58 

0.293 

1  468 . 3 

275 

3.714 

3.695 

34.104 

27.126 

27.128 

31.757 

36.274 

40.682 

44.988 

96.98 

0.318 

1  468.9 

300 

3.747 

3.726 

34.130 

27.143 

27.145 

31.773 

3b . 2  b  9 

40.697 

45.001 

95.58 

0.342 

1 469.5 

325 

3.670 

3.648 

34.140 

27.159 

2  7 , 1  b  1 

31.791 

36.309 

40.718 

45.024 

94.24 

0 . 366 

1469.6 

350 

3.557 

3.533 

34.154 

27.180 

27.183 

31.816 

36.336 

40.749 

45.058 

92.30 

0.389 

1469.5 

375 

3.449 

3.424 

34.158 

27.194 

27.196 

31.833 

36.356 

40.771 

45.082 

91.11 

0.412 

1469.5 

400 

3.336 

3.311 

34.169 

27.213 

27.216 

31.855 

3b. 381 

40.799 

45.113 

89.37 

0.434 

1469.4 

425 

3.230 

3.202 

34.184 

27.236 

27.238 

31.880 

36.409 

40.830 

45.146 

87,30 

0.457 

1469.4 

450 

3.135 

3.105 

34.194 

27.252 

27.255 

31.900 

36.431 

40.854 

45.173 

85.79 

0.478 

1469.4 

475 

3.044 

3.013 

34.209 

27.272 

27.275 

31.922 

36.456 

40.881 

45.202 

83.98 

0.499 

1 469.5 

500 

2.973 

2.941 

34.213 

27.282 

27.285 

31.934 

36.470 

40.897 

45.219 

83.14 

0.520 

1 469.6 

550 

2.814 

2.779 

34.245 

27.322 

27.325 

31.978 

36.518 

40.948 

45.275 

79.52 

0.561 

1469.8 

bOO 

2.698 

2.661 

34.277 

27.358 

27.361 

32.017 

36.560 

40.993 

45.322 

76.28 

0.6  00 

1470.1 

650 

2.582 

2.541 

34.302 

27.388 

27.391 

32.050 

36.596 

41.032 

45.364 

73.55 

0.637 

1 470.5 

700 

2.519 

2.476 

34.327 

27.413 

27.417 

32.078 

36.625 

41.063 

45.39b 

71.35 

0.674 

1471.1 

750 

2.430 

2.383 

34.353 

27.441 

27.445 

32.108 

36.657 

41 .098 

45.433 

68.86 

0.709 

1471.6 

8()0 

2.382 

2.332 

34.386 

27.471 

27.475 

32.140 

36.690 

41.131 

45.468 

66.17 

0.742 

1472.2 

850 

2.403 

2.349 

34.422 

27 . 498 

27.503 

32.166 

3  6 . 7  1  h 

41.156 

45.492 

63.97 

0.775 

1473.2 

900 

2.366 

2.309 

34.440 

27.516 

27.520 

32.185 

36.736 

41.177 

45.514 

62.49 

0.807 

1473.9 

950 

2.429 

2.369 

34.483 

27.545 

27.550 

32.213 

3b. 761 

41.201 

45.536 

60.18 

0.837 

1475.1 

1000 

2.463 

2.398 

34.517 

27.570 

27.575 

32.236 

36.784 

41.223 

45.556 

58.25 

0.867 

1476.1 

1100 

2.475 

2.403 

34.559 

27.601 

27.607 

32.269 

36.816 

41.254 

45.587 

55.86 

0.924 

1477.9 

1200 

2.470 

2.390 

34.606 

27.639 

27.646 

32.307 

36.854 

41.292 

45.626 

52.87 

0.978 

1479.6 

1  300 

2.464 

2.377 

34.643 

27. 6b9 

27.677 

32.338 

36.885 

41.323 

45.656 

50.63 

1.030 

1461.3 

1400 

2.454 

2.359 

34.673 

27.694 

27.702 

32.364 

36.911 

41.349 

45.683 

48.81 

1.080 

1483.0 

1500 

2.431 

2.328 

34.694 

27.714 

27.722 

32.384 

36.932 

41.371 

45.705 

47.50 

1.128 

1484.6 

1600 

2.410 

2.298 

34.715 

27.732 

27.741 

32.404 

36.953 

41 .392 

45.727 

46.25 

1.175 

1486.2 

1700 

2.381 

2.262 

34.  /37 

27.752 

27.762 

32.425 

36.975 

41.415 

45.751 

44.83 

1  .220 

1487.8 

18  00 

2.337 

2.210 

34.754 

27 . 7b9 

27.779 

32.444 

36,995 

41.436 

45.773 

43.60 

1  .264 

1489.3 

1900 

2.281 

2.147 

34.767 

27.784 

27.795 

32.461 

37.014 

41.457 

45.795 

42.49 

1.308 

1490.8 

2000 

2.232 

2.089 

34.772 

27.792 

27.804 

32.472 

37.02b 

41.470 

45.810 

41.97 

1.350 

1 492.3 

2100 

2.186 

2.038 

34.777 

27.800 

27.812 

32.481 

37.037 

41.482 

45.824 

41.54 

1 .391 

1493.8 

2200 

2.125 

1.966 

34.781 

27.808 

27.820 

32.492 

37.049 

41.497 

45.839 

40.94 

1,433 

1495.3 

2300 

2.087 

1.920 

34.782 

27.811 

27.825 

32.498 

37.056 

41.505 

45.849 

40.82 

1.474 

1 496.8 

2400 

2.046 

1.872 

34.783 

27.816 

27.830 

32.504 

37 . 0b3 

41.514 

45.859 

40.65 

1.514 

1498.4 

2500 

1.987 

1.803 

34.782 

27.820 

27.834 

32.510 

37.072 

41.523 

45.870 

40.38 

1.555 

14«9.8 

2b00 

1.936 

1.744 

34.781 

27.823 

27.838 

32.515 

37.076 

41.532 

45.881 

40.17 

1.595 

1501.3 

2700 

1.871 

1.670 

34.778 

27.826 

27.841 

32.521 

37.086 

41.542 

45.892 

39.86 

1.635 

1502.8 

2800 

1.781 

1.573 

34.770 

27.826 

27.842 

32.525 

37.093 

41.551 

45.904 

39.56 

1.675 

1504 . 1 

2900 

1.693 

1.477 

34.766 

27.830 

27.845 

32.531 

37.102 

41.562 

45.918 

39.02 

1.714 

1505.4 

3000 

1.572 

1.349 

34.758 

27.833 

27.849 

32.538 

37.112 

41.577 

45.935 

3  8.18 

1.753 

1506.6 

3100 

1.458 

1.228 

34.750 

27.834 

27.850 

32.543 

37.121 

41.589 

45.951 

37.48 

1.791 

1507.9 

3200 

1.252 

1.017 

34.736 

27.836 

27.854 

32.553 

37.137 

41.610 

45.978 

35.79 

1.827 

1508.7 

3239 

0 

0.953 
=  PING 

0.720 

34. 721 

27.845 

27.860 

32.568 

37.160 

41 ,b42 

46.018 

32.81 

1.841 

1508.0 

DEPTH  (M)  DEPTH  CM) 


LATITUDE  LONGITUDE  MAKS  DEPTH  BAKOM  »1ND  ERCE  SEA  ST  A1KTMP  DE8PT  GMT  DA/MOn/YR  SHIP  CRUS  MtJD  ST N 


46  52. 

8S  47 

7  .  BE 

475  2745 

i  999 

280  26 

280  7 

7.2 

5.6  1526  1 3/JAN/74  CONRAD  17 

1  221 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIH 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG  : 

SIL  PHOS 

MLU 

1 

b  .  1  5  0 

6.150 

33.865 

2  b  .  b  b  0 

26.660 

31.228 

35.685 

40.036 

44.287 

4  1.35 

0 

19b 

4,080 

4 . 06b 

33.995 

27.002 

27.003 

31 .624 

36.132 

40.532 

44.829 

11  1.70 

0 

308 

3.860 

3.839 

34.142 

27.141 

27.143 

31.768 

36.281 

40.686 

44.987 

17  1.94 

0 

454 

3.410 

3.380 

34.207 

27.237 

27.240 

31.877 

36.401 

40.817 

45.129 

26  2.10 

0 

893 

2.470 

2.413 

34.416 

27.488 

27.493 

32.155 

36.703 

41.142 

45.476 

59  2.32 

0 

1441 

2.470 

2.371 

34.679 

27.698 

27.706 

32.367 

36.914 

41.352 

45.685 

74  2.22 

0 

1989 

2.190 

2.049 

34.769 

27.793 

27.805 

32.474 

37.029 

41.474 

45.815 

78  2.01 

0 

2446 

1  .880 

1.703 

34.778 

27.825 

27.839 

32.518 

37.082 

41 .537 

45.88b 

83  2.03 

0 

261  1 

1.710 

1.521 

34.768 

27.830 

27.844 

32.528 

37.098 

41.557 

45.912 

91  2.06 

0 

2bb5 

1.660 

1.467 

34.766 

27.832 

27.846 

32.532 

37.103 

41 .5b4 

45.920 

92  2.08 

0 

2720 

1.600 

1.403 

34.759 

27.831 

27.845 

32.533 

37.10b 

41 .569 

45.926 

95  2.11 

0 

UEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIH 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SUUNDV 

0 

6.299 

6.299 

33.859 

26.63b 

26.636 

31.200 

35.653 

40.001 

44.249 

141.23 

0.000 

1474.7 

10 

15 

b  ,  299 

=  ski 

6.299 

33.859 

26.b36 

2b . 636 

31 .200 

35.653 

40.002 

44.249 

141.37 

0.007 

1474.8 

20 

6.291 

6.290 

33.861 

26 .  b39 

26.639 

31.204 

35.657 

40.006 

44.253 

141.19 

0.014 

1475.0 

30 

6.293 

6 .290 

33.861 

26 . b39 

26.639 

31.203 

35.657 

40.005 

44.253 

141.37 

0.028 

1475.1 

40 

6.307 

6.304 

33.858 

26.634 

2b. 635 

31.199 

35.653 

40.000 

44.248 

141 .89 

0.042 

1475.4 

50 

6.308 

6.303 

33.859 

26 .  b3  5 

26.636 

31.200 

35.653 

40.001 

44.248 

141.96 

0.057 

1475.5 

bO 

6.130 

6.125 

33.838 

2b. 841 

2b. 642 

31.211 

35.669 

40.021 

44.272 

141 .47 

0.07  1 

1475.0 

70 

5.887 

5.881 

33.854 

26.684 

26.685 

31.259 

35.723 

40.081 

44.337 

137.53 

0.085 

1474.2 

80 

5.206 

5.200 

33.862 

26.772 

26.773 

31.365 

35.845 

40.219 

44.491 

129.16 

0.098 

1471.6 

90 

4.830 

4.823 

33.872 

26.824 

26.825 

31.426 

35.916 

40.298 

44.579 

124.32 

0.111 

1470.2 

100 

4.396 

4.389 

33.879 

26.877 

2b. 878 

31 . 490 

35.991 

40.384 

44.675 

119.29 

0.123 

1 468.6 

125 

4.224 

4.215 

33.903 

26.914 

26.915 

31.532 

36.037 

40.434 

44.729 

115.95 

0.152 

1468.3 

150 

4.080 

4.0/0 

33.931 

26.951 

2b. 953 

31 .573 

36.082 

40.482 

44.780 

112.59 

0.181 

1468.1 

175 

4.034 

4.022 

33.959 

26.978 

26.979 

31.601 

36.110 

40.512 

44.811 

110.29 

0.209 

1468.4 

200 

4.192 

4.178 

34.033 

27.020 

27.022 

31.639 

36.144 

40.541 

44.835 

106.58 

0.236 

1469.6 

225 

4.301 

4.285 

34.094 

27.058 

27.059 

31.673 

36.174 

40.569 

44.860 

103.35 

0.262 

1470.5 

250 

4.320 

4 . 302 

34.131 

27.085 

27.087 

31.700 

36.200 

40.594 

44.885 

101.03 

0.288 

1471.0 

275 

4.27b 

4.258 

34.157 

27.110 

27.112 

31.726 

3b. 227 

40.622 

44.913 

98.90 

0.313 

1471.3 

300 

3.961 

3.940 

34.139 

27.128 

27.131 

31.753 

36.263 

40.665 

44.965 

97.11 

0.337 

1470.4 

325 

3,851 

3.828 

34.145 

27.144 

27.146 

31.772 

36.285 

40.690 

44.991 

95.76 

0.361 

1470,3 

350 

3.770 

3.746 

34.149 

27.156 

27.158 

31.786 

36.301 

40.708 

45.012 

94.77 

0.385 

1470.4 

375 

3.668 

3.642 

34.170 

27.182 

27.185 

31.815 

36.332 

40.742 

45.048 

92.42 

0.408 

1470.4 

400 

3.610 

3.582 

34.186 

27.201 

27.204 

31 .835 

36.354 

40.765 

45.073 

90.79 

0.431 

1470.6 

425 

3.549 

3.520 

34.200 

27.218 

27.221 

31.854 

36.374 

40.787 

45.096 

89.31 

0.454 

1470.8 

450 

3.399 

3.369 

34.177 

27.214 

27.217 

31.854 

36.379 

40.795 

45.108 

89.73 

0.476 

1470.5 

475 

3.241 

3.210 

34.188 

27.238 

27.240 

31.882 

36.411 

40.831 

45.148 

8  7.51 

0.498 

1470.3 

500 

3.110 

3.078 

34.204 

27.263 

27.266 

31.911 

36,443 

40.867 

45.186 

85.12 

0.520 

1470.1 

550 

3.002 

2.966 

34.235 

27.297 

27 . 300 

31 .948 

36.483 

40.909 

45.231 

82.11 

0.562 

1470.5 

600 

2.902 

2.863 

34 . 2b  3 

27.328 

27.332 

31.983 

36.520 

40.948 

45.273 

79.34 

0.602 

1471.0 

650 

2.760 

2.718 

34.285 

27.359 

27.363 

32.017 

36.558 

40.990 

45.318 

76.55 

0.641 

1471.2 

700 

2.691 

2.647 

34.312 

27.386 

27.390 

32.046 

36.589 

41 .023 

45.352 

74.17 

0.679 

1471.8 

7  50 

2.609 

2.561 

34.338 

27.414 

27.418 

32.076 

36.621 

41.057 

45.388 

71.73 

0.715 

1472.3 

8  00 

2.538 

2.488 

34.364 

27.441 

27.445 

32.10b 

36.652 

41.089 

45.422 

69.30 

0.751 

1472.9 

850 

2.506 

2.452 

34.404 

27.475 

27.480 

32.141 

36.688 

41.126 

45.459 

66 . 32 

0.784 

1473.6 

900 

2.471 

2.413 

34.427 

27.497 

27.502 

32.163 

36.711 

41.150 

45.484 

64.50 

0.817 

1 474.3 

950 

2.476 

2.415 

34 . 4b6 

27.527 

27.533 

32.194 

3b. 741 

41.180 

45.514 

61.92 

0.849 

1475.2 

1000 

2.477 

2.413 

34.488 

27.545 

27.550 

32.211 

36.759 

41.197 

45.531 

60.61 

0.879 

1476.1 

1100 

2.466 

2.394 

34.536 

27.584 

27.590 

32.251 

36.799 

41.237 

45.571 

57.47 

0.938 

1477.8 

1200 

2.434 

2.355 

34.587 

27  .b27 

27.634 

32.296 

36.844 

41  .283 

45.618 

53.87 

0.994 

1479.4 

1  300 

2.454 

2.367 

3  4 . b4  2 

27.670 

27.677 

32.338 

36.886 

41.324 

45.658 

50.56 

1 .046 

1481.3 

1400 

2.458 

2.363 

34.678 

27.698 

27.706 

32.367 

36.914 

41.352 

4  5  .  b  8  6 

48.52 

1 .096 

1483.0 

1500 

2.430 

2.327 

34.699 

27.717 

27.726 

32.387 

36.936 

41.374 

45.709 

47.19 

1.144 

1484.6 

1600 

2.417 

2.306 

34.725 

27.739 

27.748 

32.411 

36.959 

41.398 

45.733 

45.66 

1.190 

1486.3 

1700 

2.373 

2.254 

34.743 

27.757 

27.767 

32.431 

36.980 

41.421 

45.757 

44.32 

1.235 

1487.8 

1800 

2.319 

2.192 

34.755 

27.772 

27.782 

32.447 

3b. 999 

41 .440 

45.778 

43.27 

1 .279 

1489.3 

1900 

2.244 

2.109 

34.765 

27.786 

27.796 

32.464 

37.017 

41 .461 

45.801 

42.15 

1.322 

1490.7 

2000 

2.183 

2.041 

34.771 

27.795 

27.807 

32.476 

37.031 

41.477 

45.818 

41 .44 

1.36  3 

1 492.1 

2100 

2.117 

1.967 

34.774 

27.803 

27.815 

32.486 

37.044 

4 1 . 492 

45.834 

40.86 

1 .405 

1493.5 

2200 

2.041 

1.883 

34.777 

27.812 

27.824 

32.498 

37.057 

41.507 

45.852 

40.13 

1 .445 

1494.9 

2  3  00 

1.962 

1.797 

34.778 

27.819 

27.832 

32.508 

37.070 

41 .522 

45.869 

39.43 

1  .485 

1496.3 

2400 

1.904 

1.731 

34.7  7  1 

27.823 

27.836 

32.514 

37.078 

41.532 

45.880 

39.18 

1 .524 

1497.7 

2500 

1.840 

1.659 

34.774 

27.825 

27.839 

32.519 

37.084 

41 .540 

45.891 

38.98 

1.563 

1499.2 

2bOO 

1.737 

1.548 

34.  768 

27.828 

27.842 

32.525 

37.094 

41.553 

45.906 

3  8.43 

1.602 

1 500.4 

2700 

1.643 

1 . 447 

34.760 

27.829 

2 7.843 

32.530 

37.101 

41.563 

45.919 

38.03 

1  .  b40 

1501.7 

2740 

0 

1 .553 
=  PING 

1.355 

34.754 

27.831 

27.845 

32.534 

37.108 

41 .572 

45.931 

37.39 

1.655 

1502.0 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MAKS  DEPTH  8AK0M  WIND  ERCb  SEA  ST  A1RTMP  Db wPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MUD  SIN 


4b  50. 

9S  49 

3.6E 

475  3229 

'  995 

240  30 

230  b 

5.6 

4.4 

316  14/JAN/74  CONRAD  17 

1  2  22 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SAL  IN 

SIG-T 

SlG-6 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

IIXYG 

SIL  PH OS 

M  tllJ 

2 

5.510 

5.510 

33.836 

26.716 

26.716 

31 . 300 

35.773 

40.140 

44.405 

4  1  . 

44 

0 

241 

2.960 

2.945 

34.089 

27.185 

27.18b 

31 .836 

36.372 

40.800 

45.124 

22  1  . 

94 

0 

313 

3.000 

2.980 

34. Ib7 

27.243 

27.245 

31.893 

36.428 

40.854 

45.177 

2b  2. 

12 

0 

457 

2.620 

2.592 

34.262 

27.352 

27.355 

32.013 

36.557 

40.993 

45.324 

41  2. 

36 

0 

1001 

2.440 

2.375 

34.618 

27.652 

27.657 

32.318 

36.866 

4  1  .  304 

45.638 

7  3  2. 

29 

0 

1797 

2.110 

1.98b 

34.774 

27.804 

27.813 

32.484 

37.041 

41.488 

45.831 

8  0  2. 

n? 

0 

2461 

1 .550 

1  .378 

34.753 

27.830 

27.842 

32.531 

37.104 

41 .568 

45.926 

9H  2. 

OH 

0 

3011 

1.070 

0.857 

34.726 

27.842 

2  7.856 

32.560 

37.148 

41.626 

45.998 

112  2. 

2  0 

0 

3130 

0.950 

0.728 

34.715 

27.841 

27.855 

32.563 

37.155 

41.636 

46.012 

118  2. 

21 

n 

3163 

0.910 

0.686 

34.716 

27.845 

27.859 

32 . 5b8 

37.161 

41.643 

46.020 

118  2. 

22 

n 

3194 

0.920 

0.693 

34.715 

27.843 

27.857 

32.566 

37.159 

41  .  b4  2 

46.018 

119  2. 

26 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SAL  In 

S1G-I 

S1G-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

7 

5.512 
=  SKI 

5.513 

5.512 

33.828 

26.710 

26.710 

31.294 

35.767 

40.133 

44.399 

134.19 

0.00  0 

1471.5 

10 

5.512 

3  3 . 8  2  8 

2b. 710 

2b.  710 

31 .294 

35.767 

40.133 

44.399 

134.32 

0 . 00  7 

1471.6 

20 

5.514 

5.512 

33.829 

26.711 

26.711 

31.295 

35.768 

40.1 34 

44.399 

134.35 

0.020 

1471.8 

30 

5.516 

5.514 

33.829 

26.710 

26.710 

31.295 

35.767 

40.134 

44.399 

134.52 

0.034 

1472.0 

40 

5.516 

5.512 

33.830 

26.711 

26,711 

31.295 

35.766 

40.134 

44.400 

134.61 

0.047 

1472.1 

50 

5.377 

5.373 

33.811 

2o.713 

26.713 

31.301 

35.777 

40.147 

44.416 

1  34.50 

0.06  1 

1471.7 

60 

5.018 

5.013 

33.829 

26,768 

26.769 

31.366 

35.851 

40.230 

44.50b 

129.28 

0.07  4 

1470.4 

70 

4 . 304 

4 . 299 

33.824 

26.843 

26.843 

31.459 

35.962 

40.358 

44.651 

122.25 

0.0  86 

1  467.6 

BO 

3.659 

3.654 

33.874 

26.949 

2b . 949 

31.582 

36.101 

40.512 

44.821 

112.17 

0.098 

1465.1 

90 

3.413 

3.407 

33.879 

26.976 

2b. 977 

31.615 

36.141 

40.559 

44.873 

109.60 

0.109 

1464.2 

100 

3.142 

3.136 

33.87o 

26.999 

26.999 

31 .646 

36.179 

40.603 

44.924 

107.42 

0.120 

1463.2 

125 

2.B53 

2.845 

33.880 

27.028 

2  7.029 

31.683 

36.224 

40.656 

44.983 

104.73 

0.14b 

1462.4 

150 

2.458 

2.450 

33.893 

27.072 

27.073 

31.738 

36.289 

40.731 

45.069 

100.57 

0.172 

1461.1 

175 

2.597 

2.587 

33.984 

27.133 

27 . 134 

31.794 

36.341 

40.779 

45.112 

94.99 

0.197 

1 462.3 

200 

2.813 

2.801 

34.030 

27.151 

27.152 

31.806 

36.347 

40.779 

45.106 

93.55 

0.220 

1  46  3.7 

225 

2.951 

2.937 

34.084 

27.182 

27.183 

31.833 

36.370 

40.798 

45.122 

90.84 

0.243 

1  464. 8 

250 

3 . 0b9 

3.054 

34.132 

27.209 

27.211 

31.857 

36.390 

40.815 

45.135 

88.51 

0.266 

1  465.7 

275 

3.038 

3.021 

34.151 

27.227 

27.229 

31 .876 

36.410 

40.835 

45.157 

86.93 

0.288 

1466.0 

300 

2.972 

2.954 

34.173 

27.250 

27.252 

31.901 

36.436 

40.863 

45.186 

84.88 

0.309 

1466.2 

325 

2.878 

2.858 

34.192 

27.275 

27.276 

31.928 

36 , 466 

40.895 

45.220 

82.67 

0.3  30 

1466.2 

350 

2.766 

2.745 

34.201 

27.291 

27.293 

31.948 

36.488 

40.920 

45.248 

81.13 

0.350 

1466.2 

375 

2.692 

2.670 

34.214 

27 . 308 

27.310 

31.96b 

36.509 

40.943 

45.272 

79.67 

0.371 

1  466 . 3 

4  00 

2.656 

2.631 

34.233 

27.326 

27.328 

31 ,986 

36.529 

40.964 

45.294 

78.05 

0.390 

1 466.6 

425 

2.631 

2.605 

34.258 

27.349 

27.351 

32.009 

36.553 

40.988 

45.319 

76.0  3 

0.409 

1 466.9 

450 

2.565 

2.538 

34.270 

2  7 .364 

27 . 3b6 

32.026 

36.572 

41.008 

45.341 

74.70 

0.428 

1467.1 

475 

2.523 

2.49  4 

34.285 

27.379 

27.382 

32.042 

36.589 

41.027 

45.361 

73.31 

0.447 

1467.3 

500 

2.481 

2.451 

34.300 

27.395 

27.397 

32.059 

36.607 

41.046 

45.380 

71.93 

0.465 

1467.6 

550 

2.383 

2.350 

34.336 

27.432 

27.435 

32.099 

36.649 

41 .090 

45.427 

68.59 

0.500 

1468.0 

600 

2.372 

2.336 

34.374 

27.463 

27 .466 

32,130 

36.680 

41.122 

45.458 

65.95 

0.534 

1 468 . 8 

650 

2.392 

2.353 

34.407 

27.487 

27.490 

32.154 

36.704 

41.144 

45.480 

63.96 

0,566 

1469.8 

700 

2. 385 

2.342 

34.441 

27.515 

27.519 

32.183 

36.732 

41.173 

45.509 

61.53 

0.598 

1470.7 

750 

2.351 

2.305 

34.459 

27.532 

27.536 

32.200 

36.751 

41.192 

45.529 

60.19 

0.628 

1471.4 

BOO 

2.393 

2.343 

34.505 

2  7.565 

27.570 

32.233 

36.782 

41.222 

45.557 

57.41 

0.651 

1472.4 

B50 

2.402 

2.349 

34.539 

27.592 

27.596 

32.259 

36.807 

41.247 

45.582 

55.25 

0.68b 

1473.4 

900 

2.446 

2.388 

34.576 

27.618 

2  7  .  b  2  3 

32.284 

36.831 

41 .269 

45.603 

53.18 

0.713 

1474.4 

950 

2.46C 

2.399 

34.602 

27.637 

27.642 

32.303 

36.850 

41.288 

45.621 

51.70 

0.739 

1475.4 

1000 

2.449 

2.385 

34.622 

27.654 

2  7 . 6b0 

32.321 

36.868 

41.306 

45.640 

50.32 

0.764 

1476.2 

1100 

2. 440 

2.368 

34.655 

27.681 

2  7  .  b  8  7 

32.348 

36.895 

41.334 

4  5 . bb  7 

48.38 

0.814 

1477.9 

1200 

2.407 

2.328 

34.690 

27.712 

27.719 

32.381 

36.929 

41.368 

45.702 

45.96 

0 . 8  b  1 

1 474.4 

1300 

2.358 

2.272 

34.710 

27.732 

27.740 

32.403 

36.952 

41.393 

45.728 

44.47 

0.906 

1480.9 

1400 

2.316 

2.222 

34.724 

27. 747 

27.755 

32.419 

36.970 

41.411 

45.748 

43.50 

0.950 

1482.5 

1500 

2.270 

2.168 

34.740 

27.764 

27.772 

32.438 

36.990 

41.433 

45.771 

42.29 

0.993 

1484.0 

1600 

2.228 

2.119 

34.751 

27.77b 

27. 785 

32.452 

37.005 

41 .449 

45.788 

41.50 

1.035 

14H5.5 

17  0  0 

2.176 

2.059 

34.764 

27.790 

27.799 

32.468 

37.023 

41.468 

45.809 

40.4  8 

1.07b 

1487.0 

1800 

2.128 

2.004 

34.  117 

27.800 

27.810 

32.481 

37.037 

41 .484 

45.825 

39.79 

1.116 

1488.5 

1900 

2.073 

1.941 

34.774 

27.80b 

27.817 

32.4R9 

37.047 

41 .495 

45.839 

39.43 

1.156 

1 489.9 

2000 

2.013 

1  .874 

34.777 

27.813 

27.824 

32.498 

37.056 

41.508 

45.854 

38.93 

1,195 

1491.4 

2100 

1.929 

1.782 

34.775 

2  7 .  b  1  9 

2  7 .  b  3  0 

32.507 

37.069 

41  .522 

45.869 

38.42 

1 .2  14 

1492.7 

2200 

1 .854 

1.699 

34.774 

27.824 

27.835 

32.514 

37.079 

41.534 

45.883 

38.00 

1.272 

1494.1 

2300 

1.749 

1.588 

34.767 

27.827 

27.839 

32.521 

37.089 

41 .546 

45.899 

37.52 

1.310 

1495.3 

2400 

1.614 

1.446 

34.756 

27.828 

2  7.840 

32.526 

37.098 

41 .560 

45.916 

36.97 

1  .347 

1 496.4 

2500 

1 .539 

1.363 

34.754 

27.831 

27.844 

32.533 

37.107 

41.571 

45.929 

36.51 

1.383 

1497 . 8 

2600 

1 .44b 

1.266 

34.748 

27.834 

27.847 

32.538 

37.115 

41 .582 

45.943 

36.03 

1 .420 

1499.1 

2700 

1.330 

1.141 

34.740 

27.836 

27.849 

32.544 

37.124 

41 .594 

45.959 

35.35 

1  .455 

1500.3 

2B00 

1.223 

1.027 

34.735 

27.839 

27.852 

32.551 

37.134 

41 .607 

45.975 

34.55 

1.490 

1501.6 

2900 

1.126 

0.923 

34.731 

27.842 

27.855 

32.557 

37.144 

41 .620 

45.990 

33.80 

1.525 

1502.9 

3000 

1 ,08b 

0.876 

34.727 

27.842 

27.85b 

32.559 

37.147 

41.624 

45.996 

33.74 

1 . 558 

1504.5 

3100 

1 .000 

0.780 

34. 720 

27.842 

27.856 

32.562 

37.153 

41.633 

46.007 

33.26 

1 .592 

1  505.8 

3200 

0.922 

0.694 

34.718 

27.845 

27.860 

32.568 

37.161 

41.644 

46.020 

32.51 

1.625 

1507.2 

32  20 

4 

0.922 
=  PING 

0.692 

34.718 

27.845 

27.860 

32.568 

37.161 

41 . b  4  4 

46.020 

32.55 

1.631 

1507.6 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MAPS  DEPTH 

BAKUM 

»1ND  KRCE 

SEA  ST 

AIRTMP 

DFWPT  i 

0  M  I  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MUD  STN 

4b  49. 

4S  51 

0.0E 

474  1510 

1007 

230  28 

230  7 

5.6 

4.4  1  b20  14/JAN/74  CIJNPAD  17 

1  223 

DEPTH 

TEMP 

IHETA 

SAHN 

SIG-T 

SIG-8 

6IG-1 

S1G-2 

S1G-3 

SIC-4 

0 X  YG  J 

5IL  PHOS 

MOD 

4  W 

5.430 

5.430 

33.828 

26.720 

26.720 

31.306 

35.781 

40.149 

44.416 

4  1.29 

0 

1  5  3  OS 

2.14C 

2.038 

34. b95G 

27.738 

27.74 6 

32.41b 

3b. 972 

41.419 

45.761 

78  2.09 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SADI  N 

SIG-T 

S1G-8 

S1G-1 

SIG-2 

SIG-3 

S1G-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

K 

5.429 

—  CLL 

5.429 

33.826 

26.718 

26.718 

31.304 

35.779 

40.148 

44.415 

133.41 

0.000 

1471.1 

vJ 

10 

~  orr 

5.427 

5.426 

33.828 

26.720 

26.720 

31.306 

35.781 

40.150 

44.417 

133.38 

0.007 

1471.3 

20 

5.433 

5.431 

33.827 

26.719 

26.719 

31.305 

35.780 

40.148 

44.415 

133.58 

0.020 

1471.5 

30 

5.432 

5.430 

33.826 

26.717 

26.718 

31.304 

35.779 

40.147 

44.414 

133.84 

0.033 

1471.6 

40 

5.408 

5.404 

33.829 

26.723 

26.723 

31.310 

35.786 

40.155 

44.422 

133.44 

0.047 

1471.7 

50 

5.408 

5.404 

33.832 

26.725 

26.726 

31.313 

35.788 

40.157 

44.425 

133.30 

0.060 

1471.9 

60 

5.385 

5.381 

33.828 

2e.725 

26.726 

31.313 

35.789 

40.159 

44.427 

133.44 

0.073 

1471.9 

70 

5.230 

5.225 

33.824 

26.740 

26.740 

31  .  332 

35.812 

40.185 

44.457 

132.14 

0.087 

1471.4 

HO 

4.795 

4.789 

33.835 

26.798 

26.799 

31 .402 

35.892 

40.276 

44.558 

126.64 

0.100 

1469.8 

90 

4.152 

4.146 

33.851 

26.880 

2b. 881 

31.500 

36.007 

40.407 

44.703 

118.82 

0.112 

1467 . 3 

100 

3.967 

3.960 

33.853 

26.901 

2b. 902 

31.526 

36.038 

40.442 

44.743 

116.89 

0.124 

1466.7 

125 

3.210 

3.202 

33.872 

26.989 

2b. 990 

31.635 

36.166 

40.589 

44.908 

108.50 

0.152 

1463.9 

1  50 

3.013 

3.003 

33.899 

27.029 

27.029 

31.679 

36.216 

40.643 

44.967 

104.88 

0.179 

1  463. S 

175 

2.828 

2.817 

33.919 

27.061 

27.062 

31.717 

3b. 258 

40.690 

45.018 

101.91 

0.204 

1463.2 

200 

2.743 

2.731 

33.964 

27.104 

27.105 

31.762 

36.305 

40.739 

45 . 0b9 

97.91 

0.229 

1463.3 

225 

2.822 

2.808 

34.031 

27.151 

27.152 

31 .806 

36.347 

40.778 

45.106 

93.69 

0.253 

1  464 . 1 

250 

2.959 

2.943 

34.102 

27.195 

27.19b 

31.846 

36.383 

40.810 

45.134 

89.76 

0.27b 

1465.2 

275 

2.928 

2.911 

34.12b 

27.217 

27.219 

31.869 

36.40b 

40.834 

45.159 

87.82 

0.298 

1465.5 

300 

2.897 

2.879 

34.142 

27.233 

27.235 

31.886 

36.424 

40.853 

45.178 

86.46 

0.320 

1465.8 

325 

2.850 

2.830 

34.  Ib4 

27.254 

27.256 

31.908 

36.447 

40.877 

45.203 

84.55 

0,342 

1466.1 

350 

2.777 

2.756 

34.185 

27.277 

27.279 

31.933 

36.474 

40.90b 

45.233 

82.47 

0.362 

1466.2 

375 

2.698 

2.676 

34.207 

27.302 

27.304 

31.960 

36.503 

40.93b 

45.266 

80.24 

0.383 

1466.3 

400 

2.643 

2.618 

34.238 

27.331 

27.333 

31.991 

36.535 

40.970 

45.301 

77.56 

0.403 

1466.5 

425 

2.60  8 

2.583 

34.251 

27.344 

27 . 347 

32.005 

36.550 

40.986 

45.317 

76.41 

0.422 

1 466.8 

450 

2.560 

2.533 

34.269 

27.363 

27.366 

32.025 

36.571 

41 .008 

45.341 

74.73 

0.441 

1467.0 

475 

2.536 

2.508 

34.282 

27.375 

27.378 

32.038 

36.585 

41.022 

45.355 

73.70 

0.459 

1  467.4 

500 

2.498 

2.46b 

34.302 

27.395 

27.397 

32.059 

36.606 

41  .045 

45.379 

71.95 

0.47  7 

1467.6 

550 

2.482 

2.449 

34. 322 

27.412 

27.415 

32.076 

36.624 

41 ,0b3 

45.397 

70.61 

0.513 

1468.4 

bOO 

2.412 

2.376 

34.369 

27.456 

27.459 

32.122 

36.671 

41.112 

45.447 

b6 . 67 

0.547 

1469.0 

650 

2.365 

2.326 

34.428 

2  7.50  7 

27.510 

32.174 

3b. 724 

41.165 

45.502 

62.08 

0.580 

1469.7 

700 

2.349 

2.30b 

34.480 

27.549 

27.653 

32.217 

36.768 

41 .209 

45.545 

58.30 

0.610 

1470.5 

750 

2.360 

2.314 

34.523 

27.583 

27.587 

32.251 

36.800 

41.241 

45.577 

55.46 

0.638 

1471.5 

800 

2.362 

2.313 

34.534 

27.591 

27.595 

32.259 

36.809 

41 .249 

45.585 

54.94 

0  .  bbb 

1472.3 

H50 

2.359 

2.306 

34.566 

27.609 

27.614 

32.277 

36.827 

41.268 

45.604 

53.51 

0  .  b  9  3 

1473.2 

900 

2.355 

2.298 

34.592 

27.638 

27.643 

32.306 

3b. 856 

41.297 

45.633 

51.08 

0.719 

1474.1 

950 

2.337 

2.277 

34.639 

27.6/7 

27.682 

32.346 

36.895 

41.33b 

45.672 

47.71 

0.744 

1474.9 

1000 

2.326 

2.262 

34.660 

27.695 

27 .700 

32.365 

36.915 

41.355 

45 . b92 

46.22 

0.767 

1 475.7 

HOC 

2.292 

2.221 

34.694 

27.725 

27.731 

32.396 

36.947 

41.389 

45.72b 

4  3.87 

0.812 

1477.3 

1200 

2.236 

2.158 

34  .  724 

27. 754 

2  7 • 7  bO 

32.426 

36.979 

41.422 

45.760 

41.59 

0.855 

1478.7 

1  300 

2.198 

2.113 

34.736 

27.766 

27.773 

32.441 

36.994 

41.438 

45.778 

40.81 

0.89b 

1480.3 

1400 

2.154 

2.062 

34.747 

27.778 

27.786 

32.455 

37.009 

41 .455 

45.79fe 

40.02 

0.937 

1481.8 

1500 

2.150 

2.050 

34.750 

27.781 

27.789 

32.458 

37.014 

41 .459 

45.800 

40.23 

0.977 

1483.5 

1557 

2.150 

2.046 

34.748 

27.780 

27.788 

32.458 

37.01 3 

41.459 

45.800 

40.60 

1 .000 

1484.4 

0  =  PINO 


DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MANS  DEPTH 

1  BARUM 

MIND  PRCE 

SEA  ST 

AIRTMP 

DEWPT  l 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

47  1. 

4S  53 

1 .0E 

474  3530 

1  1014 

230  28 

230  7 

6.7 

5.6 

408  15/JAN/74  CONRAD  17 

1  224 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-l 

SIG-6 

SIG-l 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

2 

5.680 

5.680 

33.808 

26.674 

26.674 

31.254 

35.723 

40.085 

44.347 

5  1 . 

41 

0 

2 

5.720 

5.720 

33.810 

26.670 

26.670 

31.249 

35.717 

40.079 

44.340 

5  1  . 

39 

0 

33 

5.680 

5.677 

33.807 

26.673 

26.673 

31.253 

35.722 

40.085 

44.347 

5  1  . 

40 

0 

60 

5.700 

5.695 

33.811 

26.674 

26.674 

31.254 

35.722 

40.085 

44.346 

6  1  . 

40 

0 

88 

33.846 

14  1. 

64 

0 

115 

3.560 

3.553 

33.859 

26.946 

26.947 

31.582 

36.104 

40.518 

44.829 

15  1  , 

70 

0 

143 

3.390 

3.381 

33.878 

26.977 

26.978 

31.618 

36.144 

40.563 

44,877 

18  l. 

68 

0 

170 

3.220 

3.209 

33.927 

27.032 

27.033 

31.677 

36.208 

40.630 

44.949 

19  1  . 

82 

0 

197 

3.190 

3.178 

34.001 

27.094 

27.095 

31.739 

36.270 

40.693 

45.011 

22  1. 

94 

0 

225 

3.120 

3.106 

34.069 

27.154 

27.156 

31.801 

36.334 

40.757 

45.077 

25  1 . 

98 

0 

252 

2.990 

2.974 

34.096 

27.188 

27.189 

31.838 

36.374 

40,800 

45.123 

26  2. 

04 

0 

280 

2.830 

2.813 

34.128 

27.227 

27.229 

31.882 

36.422 

40.852 

45.179 

29  2. 

11 

0 

464 

2.500 

2.472 

34.264 

27.364 

27.367 

32.028 

36.576 

41.014 

45.348 

43  2. 

27 

0 

739 

2.280 

2.235 

34.467 

27.545 

27.548 

32.215 

36.767 

41.210 

45.549 

68  2. 

42 

0 

1287 

2.310 

2.225 

34.699 

27.727 

27.734 

32.399 

36.950 

41.391 

45.728 

78  2. 

21 

0 

1836 

2.010 

1.885 

34.754 

27.796 

27.805 

32.479 

37.039 

41.489 

45.834 

84  2. 

06 

0 

2384 

1.4*0 

1.316 

34.750 

27.833 

27.844 

32.534 

37.110 

41.575 

45.935 

101  2. 

12 

0 

2933 

1.050 

0.845 

34.723 

27.841 

27.854 

32.558 

37.147 

41.625 

45.998 

115  2. 

18 

0 

3392 

0.680 

0.440 

34.700 

27.846 

27.861 

32.577 

37.177 

41.667 

46.050 

126  2. 

29 

0 

3438 

0.590 

0.347 

34.695 

27.848 

27.862 

32.581 

37.184 

41.676 

46.062 

1  30  2  . 

31 

0 

3483 

..380 

0.138 

34.686 

27.853 

27.866 

32.591 

37.201 

41.699 

46.090 

130  2  . 

26 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-l 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

Q 

5.693 

—  cut 

5.693 

33.804 

26.669 

26.669 

31.249 

35.717 

40.080 

44.341 

138.04 

0.000 

1472.2 

10 

•  O  ia  r 

5.693 

5.692 

33.806 

26.670 

26.670 

31.250 

35.719 

40.081 

44.343 

138.07 

0.007 

1472.3 

20 

5.687 

5.686 

33.807 

26.6  12 

26.672 

31.252 

35.720 

40.083 

44.345 

138.06 

0.021 

1472.5 

30 

5.695 

5.692 

33.807 

26.671 

26,671 

31.251 

35.719 

40.082 

44.343 

138.28 

0.035 

1472.7 

40 

5.695 

5.692 

33.807 

26.671 

26.672 

31.252 

35.720 

40.083 

44.344 

138.34 

0.048 

1472.8 

50 

5.686 

5.682 

33.808 

26.673 

26.674 

31.254 

35.722 

40.085 

44.347 

138.28 

0.062 

1473.0 

60 

5.479 

5.475 

33.812 

26.701 

26.701 

31.287 

35.761 

40.128 

44.394 

135.75 

0.076 

1472.3 

70 

4.658 

4.653 

33.856 

26,830 

26.831 

31.437 

35.931 

40.318 

44.602 

123.48 

0.089 

1469.1 

80 

4.161 

4.155 

33.869 

26.894 

26.894 

31.513 

36.020 

40.419 

44.715 

117.47 

0,101 

1467.2 

90 

3.870 

3.864 

33.846 

26.905 

26.905 

31.532 

36,047 

40.453 

44.756 

116.43 

0.113 

1466.1 

100 

3.785 

3.779 

33.849 

26.916 

26.917 

31.546 

36.062 

40.471 

44.776 

115.44 

0.124 

1465.9 

125 

3.575 

3.567 

33.849 

26.936 

26.937 

31.572 

36.094 

40.508 

44.818 

113.64 

0.153 

1465.5 

150 

3.397 

3.388 

33.890 

26.986 

26.987 

31.626 

36.152 

40.570 

44.885 

109.08 

0.181 

1465.2 

175 

3.306 

3.295 

33.927 

27.024 

27.025 

31.667 

36.195 

40.615 

44.932 

105.58 

0.207 

1465.2 

200 

3.222 

3.210 

33.971 

27.067 

27.068 

31.711 

36.242 

40.663 

44.982 

101.71 

0.233 

1465.4 

225 

3.168 

3.154 

34.022 

27.113 

27.114 

31.759 

36.290 

40.713 

45.032 

97.51 

0.258 

1465.6 

250 

3.075 

3.060 

34.074 

27.163 

27.164 

31.811 

36.344 

40.769 

45.090 

92.89 

0.282 

1465.7 

275 

2.942 

2.925 

34.095 

27.191 

27.193 

31.843 

36.380 

40.808 

45.133 

90.24 

0.305 

1465.6 

300 

2.836 

2.818 

34.119 

27.220 

27.222 

31.875 

36.414 

40,845 

45.172 

87.61 

0.327 

1465.5 

325 

2.835 

2.815 

34.149 

27.244 

27.245 

31.898 

36.438 

40.868 

45.195 

85.54 

0.349 

1466.0 

350 

2.797 

2.776 

34.167 

27.261 

27.263 

31.917 

36.457 

40.889 

45.216 

83.98 

0.370 

1466.3 

375 

2.750 

2.727 

34.188 

27.282 

27.284 

31.939 

36.481 

40.913 

45.241 

82.13 

0.391 

1466.5 

400 

2.688 

2.664 

34.204 

27.300 

27.302 

31.959 

36.502 

40.936 

45.266 

80.53 

0.411 

1466.7 

425 

2.640 

2.614 

34.218 

27.316 

27.318 

31.976 

36.520 

40.955 

45.286 

79.14 

0.431 

1466.9 

450 

2.597 

2.570 

34.229 

27.328 

27.331 

31.990 

36.535 

40.971 

45.303 

78.05 

0.451 

1467.1 

475 

2.536 

2.507 

34.256 

27.355 

27.358 

32.018 

36.565 

41.003 

45.336 

75.60 

0.470 

1467.3 

500 

2.457 

2.427 

34.288 

27.387 

27.389 

32.052 

36.600 

41.040 

45.375 

72.66 

0.489 

1467.4 

550 

2.381 

2.348 

34.325 

27.423 

27.426 

32.090 

36.641 

41.082 

45.419 

69.40 

0.524 

1468.0 

600 

2.341 

2.305 

34.371 

27.463 

27.466 

32.131 

36.683 

41.125 

45.462 

65.85 

0.558 

1468.7 

650 

2.325 

2.286 

34.415 

27.499 

27.503 

32.168 

36.719 

41 . Ib2 

45.499 

62.69 

0.590 

1469.5 

700 

2.319 

2.276 

34.441 

27.521 

27.524 

32.190 

36.741 

41.183 

45.521 

60.93 

0.621 

1470.4 

750 

2.300 

2.254 

34.464 

27.540 

27.544 

32.210 

36.762 

41.205 

45.543 

59.31 

0.651 

1471.1 

800 

2.343 

2.293 

34.511 

27.575 

27.579 

32,243 

36.794 

41.235 

45.571 

56.45 

0.680 

1472.2 

850 

2.346 

2.292 

34.537 

27.595 

27.600 

32.264 

36.814 

41.255 

45.592 

54.80 

0.708 

1473.1 

900 

2.357 

2.300 

34.563 

27.614 

27.619 

32.283 

36.833 

41.274 

45.610 

53.28 

0.735 

1474.0 

950 

2.369 

2.309 

34.595 

27.639 

27.644 

32.308 

36.857 

41.297 

45.633 

51.25 

0.761 

1475.0 

1000 

2.365 

2.301 

34.614 

27.655 

27.661 

32.324 

36.873 

41.314 

45.649 

50.04 

0.786 

1475.8 

1100 

2.361 

2.290 

34.654 

27.687 

27,693 

32.356 

36.906 

41.346 

45.682 

47.61 

0.835 

1477.5 

1200 

2.341 

2.262 

34.680 

27.710 

27.716 

32.380 

36.930 

41.371 

45.707 

45.97 

0.882 

1479.1 

1300 

2.305 

2.219 

34.706 

27.733 

27.740 

32.405 

36.956 

41.398 

45.735 

44.22 

0.927 

1480.7 

1400 

2.264 

2.170 

34.731 

27.757 

27.765 

32.431 

36.983 

41.425 

45.763 

42.37 

0.970 

1462.2 

1500 

2.214 

2.114 

34.746 

27.773 

27.781 

32.449 

37.002 

41.446 

45.786 

41.22 

1.012 

1483.7 

1600 

2.151 

2.043 

34.753 

27.784 

27.792 

32.462 

37.017 

41.463 

45.804 

40.47 

1.053 

1485.2 

1700 

2.106 

1.990 

34.762 

27.795 

27.804 

32.475 

37.031 

41.478 

45.821 

39.74 

1.093 

1486.7 

1800 

2.040 

1.918 

34.768 

27.804 

27.814 

32.487 

37.046 

41 .495 

45.839 

38.99 

1.132 

1488.1 

1900 

1.942 

1.812 

34.770 

27.814 

27.824 

32.500 

37.061 

41.513 

45.860 

38.14 

1.171 

1489.4 

2000 

1.856 

1.719 

34.768 

27.819 

27.830 

32.508 

37.072 

41.527 

45.876 

37.63 

1.209 

1490.7 

2100 

1.766 

1.622 

34.766 

27.824 

27.835 

32.516 

37.083 

41.540 

45.892 

37.07 

1.246 

1492.0 

2200 

1.681 

1.530 

34.762 

27.828 

27.839 

32.523 

37.092 

41.552 

45.906 

36.67 

1.283 

1493.3 

2300 

1.557 

1 . 399 

34.756 

27.832 

27.843 

32.531 

37.104 

41.567 

45.924 

35.95 

1.319 

1494.5 

2400 

1.486 

1.320 

34.751 

27.833 

27.845 

32.535 

37.111 

41.576 

45.935 

35.68 

1.355 

1495.9 

2500 

1 .407 

1.234 

34,747 

27.836 

2  7.848 

32.540 

37.118 

41.585 

45.947 

35.30 

1.391 

1497.2 

2600 

1.318 

1.138 

34.740 

27.837 

27.849 

32.544 

37.125 

41.595 

45.959 

34.89 

1.426 

1498.6 

2700 

1.260 

1.072 

34.737 

27.838 

27.851 

32.548 

37.130 

41.602 

45.969 

34.64 

1.460 

1500. 0 

2800 

1.164 

0.969 

34.733 

27.841 

27.854 

32.555 

37.140 

41.615 

45.984 

33.90 

1.495 

1501.3 

2900 

1 .062 

0 .860 

34.726 

27.842 

27.855 

32.559 

37.148 

41.625 

45.997 

33.31 

1.528 

1502.6 

3000 

0.964 

0.754 

34.718 

27.843 

27.856 

32.563 

37.154 

41.635 

46.010 

32.74 

1.561 

1503.9 

3100 

0.890 

0.673 

34.714 

27.844 

27.858 

32.567 

37.161 

41.644 

46.021 

32.17 

1.594 

1505.3 

3200 

0.826 

0.600 

34.710 

27.845 

27.859 

32.570 

37,166 

41.651 

46.030 

31.77 

1.626 

1506.8 

3300 

0.772 

0.538 

34.706 

27.845 

27.859 

32.573 

37.170 

41.657 

46.038 

31.46 

1.657 

1508.3 

3400 

0.696 

0.454 

34.703 

27.848 

27.862 

32.578 

37.178 

41.667 

46.050 

30.71 

1.688 

1509.7 

3500 

0.363 

0.120 

34.685 

27.853 

27.867 

32.593 

37.202 

41.701 

46.093 

27.38 

1.717 

1509.9 

3512 

0.331 

0.087 

34.684 

27.854 

27.867 

32.594 

37.205 

41.705 

46.097 

27.04 

1.721 

1510.0 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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LATITUDE  LONGITUDE  I 

MARS  DEPTH 

1  ti  ARUM 

WIND  ERCE 

:  SEA  ST 

AIRTMP 

DEWPT  ' 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

47  26. 

75  55 

16.  IE 

474  3962 

!  1009 

290  20 

270  5 

7.8 

6.7  2155  15/JAN/74  CONRAD  17 

1  226 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-# 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHOS 

MOD 

269 

2.580 

2.564 

34.150 

27.267 

27.268 

31.928 

36.474 

40.911 

45.244 

32  2. 

16 

0 

636 

2.200 

2.162 

34.466 

27.550 

27.553 

32.222 

36.776 

41.221 

45.562 

67  2. 

45 

0 

1186 

2.280 

2.203 

34.708 

27.737 

27.743 

32.409 

36.960 

41.402 

45.739 

81  2. 

17 

0 

1735 

1.950 

1.834 

34.770 

27.813 

27.822 

32.498 

37.058 

41.510 

45.856 

82  2. 

0  3 

0 

2283 

1.460 

1  .  305 

34.748 

27.833 

27.844 

32.534 

37.110 

41.575 

45.935 

98  2 . 

10 

0 

2833 

0.930 

0.737 

34,710 

27.838 

27.851 

32.558 

37.150 

41.631 

46.007 

115  2. 

23 

0 

3382 

0.380 

0.148 

34.690 

27.856 

27.869 

32.594 

37.203 

41.701 

46.092 

134  2. 

21 

0 

3749 

0.150 

-0.112 

34.681 

27.862 

27.875 

32.608 

37.225 

41.730 

46.128 

141  2. 

30 

0 

3896 

0.070 

-0.205 

34.66b 

27.854 

27.868 

32.604 

37.223 

41.731 

46.132 

152  2. 

35 

0 

3914 

0.080 

-0.197 

34.669 

27.856 

27.870 

32.605 

37.225 

41.732 

46.133 

152  2. 

34 

0 

3933 

0.090 

-0.189 

34.670 

27.856 

27.870 

32.605 

37.224 

41.732 

46.132 

154  2. 

36 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SlG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

5.096 

5.096 

33.764 

2b. 708 

26.708 

31.303 

35.787 

40.164 

44.439 

134.37 

0.000 

1469.7 

10 

5.096 

5.095 

33.764 

26.708 

26,708 

31.303 

35.787 

40.164 

44.439 

134.48 

0.007 

1469.8 

20 

22 

5,096 
=  SRE 

5.094 

33.764 

26,708 

26.708 

31.303 

35.787 

40.164 

44.439 

134.58 

0.013 

1470.0 

30 

5.098 

5.096 

33.764 

26,708 

26.708 

31.303 

35.787 

40.164 

44.439 

134.74 

0.020 

1470.2 

40 

5.096 

5.093 

33.763 

26.707 

26.708 

31.303 

35.787 

40.164 

44.439 

134.88 

0.034 

1470.3 

50 

5.097 

5.094 

33.764 

26.708 

26.708 

31.304 

35.787 

40.164 

44.439 

134.92 

0.047 

1470.5 

60 

5.092 

5.088 

33.765 

26.709 

26.710 

31.305 

35.789 

40.166 

44.441 

134.92 

0.061 

1470.6 

70 

5.087 

5.082 

33.764 

26.709 

26.709 

31.305 

35.789 

40.166 

44.441 

135.06 

0.074 

1470.8 

80 

5.084 

5.078 

33.763 

26.709 

26.709 

31.305 

35.789 

40,167 

44.442 

135.18 

0.088 

1470.9 

90 

4.015 

4.009 

33.774 

26.833 

26.834 

31.457 

35.969 

40.372 

44.672 

123.25 

0.101 

1466.7 

100 

3.565 

3.558 

33.817 

26.912 

26.912 

31.548 

36.070 

40.484 

44.795 

115.77 

0.113 

1465.0 

125 

3.214 

3.207 

33.845 

26.967 

26.968 

31.613 

36.144 

40.567 

44.886 

110.61 

0.141 

1463.9 

150 

2.805 

2.796 

33.884 

27.035 

27.036 

31.692 

36.234 

40.667 

44.996 

104.19 

0.168 

1462.6 

175 

2.280 

2.271 

33.890 

27.084 

27.085 

31.755 

36.311 

40.758 

45.100 

99.47 

0.193 

1460.8 

200 

2.571 

2.560 

33.978 

27.131 

27.132 

31.793 

36.341 

40.779 

45.113 

95.34 

0.217 

1462.6 

225 

2.274 

2.262 

34.006 

27.177 

27.178 

31.848 

36.403 

40.849 

45.191 

90.89 

0.241 

1461.7 

250 

2.415 

2.401 

34.111 

27.249 

27.250 

31.915 

36.466 

40.907 

45.244 

84.30 

0.263 

1462.9 

275 

2.545 

2.529 

34.164 

27.281 

27.282 

31.943 

36.490 

40.928 

45.261 

81.55 

0.283 

1463.9 

300 

2.538 

2.521 

34.203 

27.313 

27.314 

31.975 

36.522 

40.959 

45.293 

78.65 

0.303 

1464.4 

325 

2.443 

2.424 

34.197 

27.316 

27.318 

31.981 

36.530 

40.971 

45.307 

78.40 

0.323 

1464.4 

350 

2.317 

2.297 

34.244 

27.364 

27.365 

32.032 

36.584 

41.028 

45.366 

73.93 

0,342 

1464.3 

375 

2.320 

2.298 

34.264 

27.380 

27.381 

32.048 

36.600 

41.043 

45.382 

72.56 

0.360 

1464.7 

400 

2.293 

2.270 

34.286 

27.399 

27.401 

32.068 

36.621 

41,065 

45.404 

70.79 

0.378 

1465.1 

425 

2.254 

2.230 

34.307 

27.419 

27.421 

32.089 

36.643 

41,088 

45.427 

68.99 

0.396 

1465.3 

450 

2.227 

2.201 

34.325 

27.436 

27.438 

32.106 

36.661 

41.106 

45.446 

67,54 

0.413 

1465.7 

475 

2.203 

2.176 

34.332 

27.443 

27.445 

32.115 

36.670 

41.115 

45.456 

66.93 

0.430 

1466.0 

500 

2.212 

2.183 

34.362 

27.466 

27,469 

32.138 

36.692 

41.138 

45.478 

64.88 

0.446 

1466.5 

550 

2.220 

2.187 

34.396 

27.493 

27.496 

32.164 

36.718 

41.163 

45.503 

62.61 

0.478 

1467.4 

600 

2.187 

2.152 

34.427 

27.520 

27.523 

32.192 

36.747 

41.193 

45.533 

60.29 

0.509 

1468.1 

650 

2.145 

2.106 

34.464 

27.554 

27.557 

32.227 

36.783 

41.229 

45.571 

57.31 

0.538 

1468.8 

700 

2.183 

2.141 

34.501 

2/. 579 

27.583 

32.252 

36.806 

41.252 

45.592 

55.19 

0.566 

1469.9 

750 

2.219 

2.174 

34.538 

27.606 

27.610 

32.277 

36.831 

41.275 

45.614 

53.04 

0.593 

1470.9 

800 

2.297 

2.248 

34.572 

27.627 

27.631 

32.296 

36.848 

41.290 

45.627 

51.45 

0.619 

1472.1 

850 

2.263 

2.210 

34.595 

27.648 

27.653 

32.319 

36.871 

41.313 

45.652 

49.66 

0.645 

1472.8 

900 

2.296 

2.240 

34.618 

27.664 

27.669 

32.334 

36.885 

41.327 

45.664 

48.54 

0.669 

1473.8 

950 

2.288 

2.228 

34.637 

27.680 

27.685 

32.350 

36.901 

41 . 343 

45.680 

47.32 

0.693 

1474.7 

1000 

2.294 

2.231 

34.657 

27.695 

27.700 

32.365 

36.916 

41 .358 

45.695 

46.15 

0.717 

1475.6 

1100 

2.290 

2.219 

34.693 

27.724 

27.730 

32.395 

36.946 

41.387 

45.725 

43.99 

0.762 

1477.3 

1200 

2.268 

2.190 

34.725 

27.752 

27.758 

32.424 

36.975 

41.417 

45.755 

41.86 

0.805 

1478.9 

1300 

2.232 

2.147 

34.749 

27.774 

27,781 

32.447 

37.000 

41.443 

45.782 

40.19 

0.846 

1480.4 

1400 

2.187 

2.094 

34.765 

27.791 

27.798 

32.466 

37.020 

41.464 

45.804 

39.01 

0.885 

1482.0 

1500 

2.136 

2.036 

34.775 

27.802 

27.810 

32.480 

37.035 

41.481 

45.822 

38.23 

0.924 

1483.4 

1600 

2.070 

1.963 

34.782 

27.813 

27.822 

32.493 

37.051 

41.499 

45.841 

37.39 

0.962 

1484.8 

1700 

2.001 

1.887 

3  4 , 7  B  7 

27.823 

27.832 

32.505 

37.065 

41.515 

45.859 

36.69 

0.999 

1486.2 

1751 

1,965 

1.847 

34.789 

27.827 

27.836 

32.511 

37.071 

41.522 

45.868 

36.38 

1.017 

1487.0 

15 

=  PING 

LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH 

BAROM 

WIND  ERCE 

SEA  ST 

47  27. 

OS  55 

16. 7E 

474  3959 

1010 

250  20 

0  5 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

1 

5.090 

5.090 

33.768 

26.712 

26.712 

31.307 

37 

5.100 

5.097 

33.767 

26.710 

26.710 

31.306 

74 

5.000 

4.994 

33.772 

26,725 

26.726 

31.324 

1 1 1 

3.190 

3.183 

33.839 

26.965 

26.966 

31.611 

147 

2.390 

2.382 

33.891 

27.076 

27.077 

31.744 

184 

2.550 

2.539 

33.985 

27.138 

27.138 

31.801 

220 

2.450 

2.437 

34.043 

27.192 

27.193 

31.857 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

0 

4 

5,075 
=  SRE 

5.075 

33.760 

26.707 

26.707 

31.303 

10 

5.075 

5.074 

33.762 

26.709 

26.709 

31.305 

20 

5.073 

5.072 

33.763 

26.710 

26.710 

31.306 

30 

5.075 

5.073 

33.764 

26.710 

26.711 

31.307 

40 

5.077 

5.074 

33.765 

26.711 

26.711 

31.307 

50 

5.075 

5.071 

33.766 

26.712 

26.712 

31.308 

60 

5.076 

5.072 

33.766 

26.712 

26.713 

31.308 

70 

5.003 

4.998 

33.770 

26.724 

26.724 

31.322 

80 

3.814 

3.809 

33.799 

26.873 

26.874 

31.503 

90 

3.518 

3.512 

33.828 

26.925 

26.926 

31.562 

100 

3.329 

3.323 

33.832 

26.946 

26.947 

31.589 

125 

2.949 

2.942 

33.854 

26.998 

26.999 

31.651 

150 

2.423 

2.415 

33.901 

27.081 

27.082 

31.748 

175 

2.381 

2.372 

33.943 

27.118 

27.119 

31.786 

200 

2.680 

2.668 

34.035 

27.166 

27.167 

31.825 

225 

2.437 

2.424 

34.072 

27. 217 

27.218 

31.882 

234 

2.582 

2.569 

34.097 

27.224 

27.225 

31.886 

AIRTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


6.7 

6.1 

104  1 6/ JAN/7 4  CONRAD  17 

1  227 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG  SIL  PHOS 

MOD 

35.791 

40.168 

44.443 

7  1. 

53 

0 

35.789 

40.166 

44.441 

7  1. 

53 

0 

35.810 

40.189 

44.467 

7  1. 

53 

0 

36.143 

40.567 

44.886 

15  1. 

81 

0 

36.297 

40.741 

45.080 

21  1. 

84 

0 

36.348 

40.787 

45.122 

23  1 . 

96 

0 

36.408 

40.849 

45.186 

27  2. 

01 

0 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

35.787 

40.165 

44.441 

134.43 

0.000 

1469.6 

35.789 

40.166 

44.442 

134.40 

0.007 

1469.7 

35.790 

40.168 

44.444 

134.38 

0.020 

1460.9 

35.791 

40.168 

44.444 

134.47 

0.034 

1470.1 

35.791 

40.169 

44.444 

134.53 

0.047 

1470.2 

35.792 

40.170 

44.446 

134.55 

0.061 

1470.4 

35.793 

40.170 

44.446 

134.64 

0.074 

1470.6 

35.808 

40.187 

44.465 

133.61 

0.087 

1470.4 

36.019 

40.427 

44.732 

119.32 

0.100 

1465.7 

36.086 

40.501 

44.813 

114.40 

0.112 

1464.6 

36.117 

40.537 

44.854 

112.43 

0.123 

1464.0 

36.189 

40.619 

44.945 

107.57 

0.151 

1462.8 

36.300 

40.743 

45.081 

99.70 

0.176 

1461.0 

36.339 

40.783 

45.122 

96.29 

0.201 

1461.3 

36.370 

40.805 

45.136 

92.01 

0.224 

1463.1 

36.433 

40.874 

45.211 

87,27 

0.247 

1462.5 

36.432 

40.869 

45.202 

86.67 

0.255 

1463.3 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  1 

MARS  DEPTH 

1  8AK0M 

MIND  FRCE 

SEA  ST 

AIRTMP 

DEmPT  1 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

47  37. 

3S  56 

51 ,0E 

474  4421 

1000 

270  13 

280  4 

7.8 

6.7  1502  16/JAN/74  CONRAD  17 

1  228 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

CJXYG 

SIL  PROS  MOD 

233S 

3.030 

3.016 

34.067 

27.161 

27.162 

31.810 

36.345 

40.771 

45.093 

2  3  2. 

01  1 

1396S 

2.280S 

2.187 

34.735 

27.759 

27.766 

32.432 

36.983 

41.426 

45.763 

78  2. 

17 

4  3  1  7S 

0.070S 

-0.249 

34.670 

27.857 

27.873 

32.610 

37.231 

41.740 

46.142 

150  2. 

34  1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-9 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEUPT 

SOUND V 

0 

o 

5.976 

-  CDC 

5.976 

33.730 

26.576 

26.576 

31.149 

35.611 

39.968 

44.223 

146.91 

0.000 

1473.2 

O 

10 

“  our 

5.975 

5.974 

33.730 

26.576 

26.576 

31.149 

35.611 

39.968 

44.223 

147.04 

0.007 

1473.4 

20 

5.974 

5.973 

33.730 

26.576 

26.576 

31.149 

35.612 

39.968 

44.224 

147.17 

0.022 

1473.5 

30 

5.894 

5.892 

33.740 

26.594 

26.594 

31.169 

35.634 

39.992 

44.249 

145.60 

0.037 

1473.4 

40 

5.812 

5.808 

33.745 

26.608 

26.608 

31,186 

35.652 

40.012 

44.271 

144.37 

0.051 

1473.2 

50 

5.801 

5.797 

33.745 

26.609 

26.610 

31.187 

35.654 

40.014 

44.273 

144.37 

0.066 

1473.3 

60 

5.790 

5.785 

33.746 

26.611 

26.612 

31.190 

35.656 

40.017 

44.277 

144.30 

0.080 

1473.5 

70 

5.779 

5.774 

33.747 

26.613 

26.614 

31.192 

35.659 

40.020 

44.280 

144.24 

0.094 

1473.6 

80 

5.770 

5.764 

33.745 

26.613 

26.614 

31.192 

35.660 

40.021 

44.281 

144.35 

0.109 

1473.7 

90 

5.369 

5.361 

33.760 

26.673 

26.674 

31.262 

35.739 

40.110 

44.379 

138.74 

0.123 

1472.3 

100 

4.947 

4.940 

33.779 

26.737 

26.737 

31.337 

35.824 

40.205 

44.483 

132.70 

0.137 

1470.7 

125 

4.074 

4,066 

33.811 

26.857 

26.858 

31.480 

35.989 

40.391 

44.689 

121.30 

0.168 

1467.5 

150 

3.683 

3.673 

33.845 

26.923 

26.924 

31.556 

36.075 

40.486 

44.794 

115.14 

0.198 

1466.3 

175 

3.366 

3.355 

33.900 

26.997 

26.998 

31.639 

36.166 

40.584 

44.899 

108.15 

0.226 

1465.5 

200 

3.202 

3.189 

33.958 

27.059 

27.060 

31.704 

36,235 

40.657 

44.976 

102.45 

0.252 

1465.3 

225 

2.982 

2.968 

34.042 

27.145 

27.147 

31.796 

36.332 

40.760 

45.083 

94.31 

0.277 

1464.8 

250 

2.902 

2.887 

34.080 

27,183 

27.184 

31.835 

36.373 

40.803 

45.128 

90.90 

0.300 

1465.0 

275 

2.774 

2.757 

34.120 

27.226 

27.227 

31.882 

36.423 

40.856 

45.184 

86.86 

0.322 

1464.9 

300 

2.759 

2.740 

34.150 

27.251 

27.253 

31.908 

36.449 

40.882 

45.210 

84.63 

0.344 

1465.3 

325 

2.702 

2.682 

34.180 

27.280 

27.282 

31.938 

36.481 

40.915 

45.244 

81.97 

0.364 

1465.5 

350 

2.651 

2.630 

34.203 

27.302 

27.304 

31.962 

36.506 

40.941 

45.271 

79.99 

0.385 

1465.7 

375 

2.544 

2.522 

34.213 

27.320 

27.322 

31.983 

36.529 

40.967 

45.300 

78.36 

0.404 

1465.6 

400 

2.496 

2.472 

34.239 

27.345 

27.347 

32.00? 

36.557 

40.995 

45.330 

76.12 

0.424 

1465.9 

425 

2.445 

2.420 

34.249 

27.357 

27.359 

32.023 

36.572 

41.012 

45.347 

75.02 

0.443 

1466.1 

450 

2.369 

2.343 

34.278 

27.387 

27.389 

32.054 

36.605 

41.047 

45.384 

72.29 

0.461 

1466.2 

475 

2.295 

2.267 

34.277 

27.392 

27.394 

32.061 

36.614 

41.058 

45.397 

71.88 

0,479 

1466,3 

500 

2.199 

2.170 

34.293 

27.412 

27,414 

32.084 

36,640 

41.086 

45.427 

69.95 

0.497 

1466.3 

550 

2.152 

2.120 

34.335 

27.450 

27.452 

32.123 

36.680 

41.127 

45.469 

66.57 

0.531 

1467.0 

600 

2.170 

2.135 

34.378 

27.482 

27.485 

32.155 

36.711 

41.157 

45.499 

63.81 

0.564 

1468.0 

650 

2.215 

2.176 

34.419 

27.511 

27.515 

32.183 

36.737 

41.183 

45.523 

61.36 

0,595 

1469.1 

700 

2.229 

2.187 

34.455 

27.539 

27.543 

32.211 

36.765 

41.209 

45.549 

59.01 

0.625 

1470.0 

750 

2.242 

2.197 

34.483 

27.561 

27.564 

32.232 

36.785 

41.229 

45.568 

57.31 

0.654 

1470.9 

800 

2.268 

2.219 

34.516 

27.584 

27.588 

32.255 

36.807 

41.250 

45.589 

55.38 

0.682 

1471.9 

850 

2.297 

2.244 

34.548 

27.608 

27.612 

32.278 

36.829 

41.272 

45.609 

53.49 

0.709 

1472.9 

900 

2.316 

2.260 

34.576 

27.628 

27.633 

32.298 

36.849 

41.290 

45.627 

51.89 

0.736 

1473.9 

950 

2.334 

2.274 

34.598 

27.645 

27.650 

32.314 

36.864 

41.305 

45.642 

50.67 

0.761 

1474.8 

1000 

2.334 

2.271 

34.619 

27.662 

27.667 

32.331 

36.882 

41.322 

45.659 

49.35 

0.786 

1475.7 

1100 

2.333 

2.262 

34.659 

27.693 

27.699 

32.363 

36.913 

41.354 

45.690 

46.96 

0.835 

1477.4 

1200 

2.331 

2.252 

34.690 

27.718 

27.725 

32.389 

36.939 

41.380 

45,716 

45.15 

0.881 

1479.1 

1300 

2.312 

2.226 

34.715 

27.740 

27.747 

32.412 

36.963 

41.404 

45.741 

43.57 

0.925 

1480.7 

1400 

2.281 

2.188 

34.733 

27.757 

27.764 

32.430 

36.982 

41.424 

45.761 

42.46 

0.968 

1482.3 

1500 

2.236 

2.135 

34.748 

27.772 

27.781 

32.447 

37.000 

41.444 

45.782 

41.36 

1.010 

1483.8 

1600 

2.178 

2.069 

34.756 

27.784 

27.793 

32.462 

37.016 

41.461 

45.802 

40.53 

1.051 

1485.3 

1700 

2.100 

1.984 

34.765 

27.797 

27.807 

32.478 

37.035 

41.482 

45.824 

39.45 

1.091 

1486.6 

1800 

2.026 

1.903 

34.766 

27.804 

27.814 

32.487 

37.046 

41.496 

45.840 

38.97 

1.130 

1488.0 

1900 

1.952 

1.822 

34.769 

27.812 

27.823 

32.498 

37.059 

41,511 

45.858 

38.30 

1.169 

1489.4 

2000 

1.867 

1.730 

34.766 

27.816 

27.827 

32.505 

37.069 

41.523 

45.872 

37.97 

1.207 

1490.7 

2100 

1.782 

1.638 

34.762 

27.820 

27.831 

32.511 

37.078 

41.534 

45.886 

37.59 

1.245 

1492.1 

2200 

1.689 

1.538 

34.760 

27.825 

27.836 

32.520 

37.089 

41.548 

45.902 

36.97 

1.282 

1493.4 

2300 

1.584 

1.426 

34,756 

27.830 

27,841 

32.528 

37.100 

41.563 

45.919 

36.29 

1.318 

1494.6 

2400 

1.489 

1.324 

34.748 

27.831 

27.843 

32.532 

37.108 

41.573 

45.932 

35.95 

1.355 

1495.9 

2500 

1.397 

1.224 

34.744 

27.834 

27.846 

32.539 

37.117 

41.584 

45.946 

35.41 

1.390 

1497.2 

2600 

1.321 

1.141 

34.737 

27.834 

27.846 

32.542 

37.122 

41.592 

45.956 

35.18 

1.426 

1498.6 

2700 

1.215 

1.028 

34.732 

27.837 

27.849 

32.548 

37.132 

41.605 

45.972 

34.46 

1.460 

1499.8 

2800 

1.134 

0.939 

34.726 

27.838 

27.851 

32.552 

37.138 

41.614 

45.984 

34.00 

1.495 

1501.2 

2900 

1.035 

0.833 

34.719 

27.839 

27.852 

32.556 

37.146 

41.624 

45.997 

33.42 

1  .528 

1502.5 

3000 

0.946 

0.736 

34.717 

27.843 

27.856 

32.564 

37.156 

41.637 

46.012 

32.57 

1.561 

1503.8 

3100 

0.854 

0.637 

34.713 

27.846 

27.859 

32.569 

37.164 

41.648 

46.026 

31.78 

1.594 

1505.1 

3200 

0.760 

0.536 

34.709 

27.848 

27.862 

32.575 

37.173 

41.660 

46.040 

30.93 

1 .625 

1506.5 

3300 

0.663 

0.432 

34.703 

27.849 

27.863 

32.580 

37.180 

41.670 

46.054 

30.17 

1.655 

1507.8 

3400 

0.579 

0.341 

34.699 

27.852 

27.865 

32.585 

37.188 

41.680 

46.066 

29,36 

1.685 

1509.2 

3500 

0.507 

0.260 

34.695 

27.853 

27.867 

32.588 

37.194 

41.689 

46.077 

28.72 

1.714 

1510.6 

3600 

0.450 

0.195 

34.692 

27.854 

27.868 

32.592 

37.199 

41.696 

46.085 

28.18 

1.743 

1512.1 

3700 

0.402 

0.138 

34.688 

27.853 

2  7.868 

32.593 

37.202 

41.700 

46.092 

27.84 

1.771 

1513.6 

3800 

0.337 

0.065 

34.681 

27.851 

27.866 

32.593 

37.205 

41.705 

46.098 

27.46 

1.798 

1515.1 

3900 

0.241 

-0.039 

34.677 

27.854 

27.869 

32.599 

37.214 

41.717 

46,113 

26.32 

1.825 

1516.4 

4000 

0.155 

-0.133 

34.674 

27.855 

27.871 

32.604 

37.221 

41.727 

46.126 

25.29 

1.851 

1517.8 

4100 

0.089 

-0.207 

34.673 

27.858 

27.873 

32.609 

37.229 

41.737 

46.137 

24.38 

1.876 

1519.3 

4200 

0.062 

-0.244 

34.673 

27.860 

27.875 

32.612 

37.233 

41.742 

46.144 

23.92 

1.900 

1521.0 

4202 

0.063 

-0.244 

34.673 

27.860 

27.876 

32.613 

37.233 

41.742 

46.144 

2  3.90 

1.901 

1521.0 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH 

BAROM 

MIND  FRCE 

SEA  ST 

AIRTMP 

DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

47  36. 

9S  56 

51 .5E 

474  4421 

997 

250  15 

270  4 

6.7 

5.6  1822  16/J AN/74  CONRAD  17 

1  229 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-i 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG  J 

5 I L  PHOS 

MOD 

1 

6.080 

6.080 

33.733 

26.565 

26.565 

31.136 

35.595 

39.949 

44.202 

3  1  . 

42 

0 

37 

5.940 

5.937 

33.738 

26.586 

26.587 

31.161 

35.624 

39.981 

44.238 

3  1 . 

41 

0 

73 

5.830 

5.824 

33.746 

26.606 

26.607 

31.184 

35.650 

40.010 

44.268 

3  1. 

48 

0 

102 

5.140 

5.132 

33.773 

26.710 

26.711 

31.305 

35.788 

40.164 

44.438 

6  1  . 

55 

0 

138 

4.050 

4.040 

33.817 

26.864 

26.865 

31.487 

35.997 

40.399 

44.699 

10  1 . 

69 

0 

275 

2.790 

2.773 

34.122 

27.226 

27.228 

31.882 

36.423 

40.854 

45.182 

26  2. 

10 

0 

367 

2.480 

2.458 

34.220 

27.331 

27.333 

31.995 

36.543 

40.983 

45.317 

38  2. 

25 

0 

458 

2.220 

2.194 

34.274 

27.395 

27.398 

32.067 

36.622 

41.067 

45.409 

46  2. 

41 

0 

550 

2.150 

2.118 

34.329 

27.445 

27.447 

32.118 

36.675 

41.122 

45.465 

54  2. 

44 

0 

640 

2.200 

2.162 

34.422 

27.515 

27.518 

32.187 

36.742 

41.187 

45.528 

63  2. 

45 

0 

730 

2.220 

2.176 

34.470 

27.552 

27.555 

32.224 

36.777 

41.222 

45.562 

67  2. 

49 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-# 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

6.051 

6.051 

33.725 

26.563 

26.563 

31.134 

35.595 

39.949 

44.203 

148.17 

0.000 

1473.5 

6 

s  SRF 

10 

6.050 

6.049 

33.728 

26.564 

26.564 

31.136 

35.596 

39.951 

44.205 

148.13 

0.007 

1473.7 

20 

5.999 

5.997 

33.727 

26.570 

26.570 

31.143 

35,605 

39.961 

44.216 

147.70 

0.022 

1473.6 

30 

5.888 

5.885 

33.737 

26.592 

26.593 

31.168 

35.632 

39.991 

44.248 

145.73 

0.037 

1473.4 

40 

5.875 

5.872 

33.737 

26.593 

26.594 

31.170 

35.634 

39.993 

44.251 

145.75 

0.051 

1473.5 

50 

5.859 

5.855 

33.739 

26.597 

26.597 

31.173 

35.639 

39.998 

44.256 

145.54 

0.066 

1473.6 

60 

5.845 

5.840 

33.741 

26.601 

26.601 

31.178 

35.643 

40.003 

44.261 

145.32 

0.081 

1473.7 

70 

5.819 

5.813 

33.741 

26.604 

26.605 

31.182 

35.648 

40.008 

44.267 

145.13 

0.095 

1473.7 

80 

5.711 

5.704 

33.732 

26.610 

26.611 

31.191 

35.660 

40.022 

44.284 

144.64 

0.110 

1473.4 

90 

5.242 

5.235 

33.770 

26.696 

26.696 

31.288 

35.768 

40.142 

44.414 

136.55 

0.124 

1471.7 

100 

4.570 

4.563 

33.781 

26.780 

26.781 

31.390 

35.887 

40.277 

44.564 

128.47 

0.137 

1469.2 

125 

4,050 

4.041 

33.803 

26.852 

26.853 

31.476 

35.986 

40.388 

44.688 

121.74 

0.168 

1467.4 

150 

3.565 

3.555 

33.856 

26.943 

26.944 

31.579 

36.102 

40.516 

44.826 

113.17 

0.198 

1465.8 

175 

3.295 

3.284 

33.927 

27.025 

27.026 

31.668 

36.197 

40.617 

44.934 

105.51 

0.225 

1465.2 

200 

3.086 

3.074 

34.000 

27.103 

27.104 

31.751 

36.284 

40.710 

45.031 

98.24 

0.250 

1464.8 

225 

2.979 

2.966 

34.053 

27.155 

27.156 

31.805 

36.342 

40.769 

45.092 

93.44 

0.274 

1464.8 

250 

2.850 

2.835 

34.096 

27.200 

27.202 

31.855 

36.394 

40.824 

45.151 

89.19 

0.297 

1464.7 

275 

2.750 

2.734 

34.128 

27.234 

27.236 

31.891 

36.433 

40.866 

45.194 

86.06 

0.319 

1464.8 

300 

2.712 

2.694 

34.170 

27.271 

27.273 

31.929 

36.471 

40.905 

45.234 

82.70 

0.340 

1465.1 

325 

2.643 

2.623 

34.192 

27.295 

27.296 

31.954 

36.498 

40.933 

45.264 

80.57 

0.361 

1465.2 

350 

2.482 

2.461 

34.206 

27.320 

27.321 

31.984 

36.532 

40.971 

45.306 

78.22 

0.380 

1465.0 

375 

2.489 

2.467 

34.231 

27.339 

27.340 

32.002 

36.550 

40.989 

45.324 

76.59 

0.400 

1465.4 

400 

2.451 

2.427 

34.249 

27.356 

27.358 

32.021 

36.570 

41.010 

45.345 

75.01 

0.419 

1465.7 

425 

2.324 

2.299 

34.242 

27.362 

27.364 

32.030 

36.583 

41.026 

45.364 

74.48 

0.437 

1465.6 

450 

2.223 

2.197 

34.266 

27.389 

27,391 

32.060 

36.615 

41.061 

45.402 

71.92 

0.456 

1465.6 

475 

2.204 

2.177 

34.286 

27.406 

27.409 

32.078 

36.634 

41.080 

45.421 

70.36 

0.473 

1465.9 

500 

2.187 

2.158 

34.298 

27.417 

27.419 

32.089 

36.645 

41.092 

45.433 

69.49 

0.491 

1466.3 

550 

2.151 

2.120 

34.335 

27.449 

27,452 

32.123 

36.679 

41.126 

45.469 

66.61 

0.525 

1467.0 

600 

2.153 

2.118 

34.379 

27.485 

27.487 

32.158 

36.714 

41.161 

45.503 

63.54 

0.557 

1467.9 

650 

2.231 

2.193 

34.428 

27.517 

27.520 

32.188 

36.742 

41.187 

45.527 

60.85 

0.589 

1469.1 

700 

2.224 

2.182 

34.458 

27.542 

27.545 

32.213 

36.767 

41.212 

45.552 

58.75 

0.618 

1470.0 

735 

2.244 

2.199 

34.482 

27.560 

27.563 

32.230 

36.784 

41.228 

45.567 

57.32 

0.639 

1470.7 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


B 


LATITUDE  LONGITUDE 

MARS  DEPTH  BARON 

MIND  ERCE  SEA  ST 

AIRTMP 

DEhPT  i 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

47  57. 

25  59 

3.0E 

474  4372 

!  995 

270  22 

340  5 

8.9 

8.3 

726  17/JAN/74  CONRAD  17 

1  230 

DEPTH 

TEMP 

ThETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIC-2 

SIG-3 

S1G-4 

OX  YG 

SIL  PHOS  MOD 

1 

5.940 

5.940 

33.744 

26.591 

2b. 591 

31.165 

35.628 

39.985 

44.242 

2  1  . 

43  0 

2b 

5 .950 

5.948 

33.746 

26.591 

26.592 

31.165 

35.628 

39.985 

44.241 

2  1 . 

44  0 

54 

33.744 

2  1 . 

46  0 

80 

5.750 

5.743 

33.746 

26.616 

26.617 

31.196 

35.664 

40.025 

44.286 

2  1 . 

39  0 

108 

4.510 

4.502 

33.792 

26.796 

26.796 

31.407 

35.905 

40.296 

44.585 

7  1 . 

66  0 

134 

4.020 

4.011 

33.812 

26.863 

26.864 

31.487 

35.998 

40.401 

44.701 

10  1 . 

70  0 

162 

3.310 

3.300 

33.836 

26.951 

2b. 952 

31.595 

36.124 

40,544 

44,861 

13  1 . 

77  0 

189 

3.270 

3.258 

33.918 

27.020 

27.021 

31.664 

36.194 

40.615 

44.932 

16  1 . 

88  0 

215 

2.970 

2.957 

33.966 

27.086 

27.087 

31.738 

36.275 

40.703 

45.028 

19  1 . 

95  0 

243 

2.680 

2.666 

34.010 

27.146 

27.148 

31.806 

36.350 

40.786 

45.117 

23  2. 

01  0 

1049 

2.380 

2.312 

34.655 

27.686 

27.692 

32.355 

36.903 

41.343 

45.678 

78  2. 

29  0 

1597 

2.160 

2,052 

34.767 

27.794 

27.803 

32.472 

37.027 

41.472 

45.813 

80  2. 

02  0 

2147 

1.740 

1.592 

34.769 

27.829 

27.840 

32.522 

37.089 

41.547 

45.899 

92  2. 

06  0 

2634 

1.290 

1.107 

34.748 

27.845 

27.857 

32.553 

37.135 

41.605 

45.971 

106  2. 

16  0 

3254 

0.730 

0.502 

34.707 

27.849 

27.863 

32.577 

37.176 

41.663 

46.045 

130  2. 

28  0 

3810 

0.430 

0.154 

34.690 

27.853 

27.869 

32.593 

37.202 

41.700 

46.091 

138  2. 

29  0 

4180 

0.120 

-0.186 

34.678 

27.861 

27.877 

32.611 

37.230 

41.738 

46.138 

150  2. 

33  0 

4273 

0.070 

-0.244 

34.672 

27.859 

27.875 

32.611 

37.232 

41.741 

46.143 

152  2. 

33  0 

4318 

0.050 

-0.268 

34.666 

27.855 

27.871 

32.609 

37.230 

41.739 

46.142 

153  2. 

34  0 

4365 

0.030 

-0.293 

34.666 

27.856 

27.872 

32.610 

37.233 

41.743 

46.146 

154  2. 

34  0 

DEPTH 

TEHP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

5.869 

5.869 

33.731 

26.590 

26.590 

31.166 

35.631 

39.990 

44.248 

145.57 

0.000 

1472.8 

10 

11 

5.869 
=  SRF 

5.869 

33.731 

26.590 

26.590 

31.166 

35.631 

39.990 

44.248 

145,69 

0.007 

1472.9 

20 

5.866 

5.864 

33.745 

26.601 

26.601 

31.177 

35.642 

40.001 

44.259 

144.75 

0.015 

1473.1 

30 

5.828 

5.826 

33.748 

26.608 

26.608 

31.185 

35.651 

40.011 

44.269 

144.24 

0.029 

1473.1 

40 

5.820 

5.817 

33.745 

26.606 

26.607 

31.184 

35.650 

40.010 

44.269 

144.51 

0.043 

1473.3 

50 

5.774 

5.769 

33.746 

26.613 

26.614 

31.192 

35.659 

40.021 

44.280 

143.96 

0.058 

1473.2 

60 

5.773 

5.768 

33.747 

26.614 

26.615 

31.193 

35.660 

40.021 

44.281 

144.00 

0.072 

1473.4 

70 

5.769 

5.763 

33.748 

26.615 

26.616 

31.194 

35.662 

40.023 

44.283 

144.02 

0.087 

1473.5 

80 

5.759 

5.752 

33.748 

26.617 

26.617 

31.196 

35.664 

40.025 

44.286 

144.03 

0.101 

1473.7 

90 

5.638 

5.630 

33.737 

26.622 

26.623 

31.205 

35.676 

40.040 

44.304 

143.56 

0.115 

1473.3 

100 

4.705 

4.698 

33.754 

26.744 

26.745 

31.350 

35.844 

40.231 

44.515 

131.93 

0.129 

1469.7 

125 

4.133 

4.125 

33.783 

26.828 

26.829 

31.449 

35.957 

40.358 

44.655 

124.06 

0.161 

1467.7 

150 

3.608 

3.598 

33.822 

26.912 

26.913 

31.547 

36.069 

40.482 

44.792 

116.12 

0.191 

1466.0 

175 

3.521 

3.509 

33.883 

26.969 

26.970 

31.606 

36.129 

40.544 

44.856 

110.93 

0.220 

1466.1 

200 

3.276 

3.264 

33.944 

27.040 

27.041 

31.684 

36.213 

40.634 

44.951 

104.24 

0.246 

1465.6 

225 

2.699 

2.686 

33.985 

27.125 

27.126 

31.784 

36.328 

40.763 

45.094 

96.09 

0.272 

1463.5 

250 

2.702 

2.688 

34.052 

27.178 

27.179 

31.837 

36.380 

40.815 

45.145 

91.20 

0,295 

1464.0 

275 

2.591 

2.574 

34.083 

27.213 

27.214 

31.874 

36.420 

40.858 

45.191 

88.01 

0.317 

1464.0 

300 

2.425 

2.408 

34.113 

27.250 

27.251 

31.916 

36.466 

40.908 

45,245 

84.49 

0.339 

1463.8 

325 

2.530 

2.511 

34.182 

27.297 

27.298 

31.959 

36.507 

40.945 

45.279 

80.29 

0.360 

1464.7 

350 

2.488 

2.467 

34.202 

27.316 

27.317 

31.980 

36.528 

40.967 

45.302 

78.58 

0.379 

1465.0 

375 

2.383 

2.361 

34.234 

27.350 

27.352 

32.017 

36.568 

41.009 

45.346 

75.41 

0.399 

1465.0 

400 

2.354 

2.330 

34.241 

27.358 

27.360 

32.026 

36.577 

41.020 

45.357 

74.74 

0.417 

1465.3 

425 

2.310 

2.285 

34.261 

27.377 

27.379 

32.046 

36.599 

41.042 

45.381 

72.99 

0.436 

1465.5 

450 

2.298 

2.272 

34.284 

27.397 

27.399 

32.066 

36.619 

41.062 

45.401 

71.28 

0.454 

1465.9 

475 

2.257 

2.229 

34.298 

27.411 

27.414 

32.082 

36.636 

41.080 

45.420 

69.98 

0.472 

1466.2 

500 

2.194 

2.165 

34.309 

27.426 

27.428 

32.098 

36.653 

41.100 

45.441 

68.67 

0.489 

1466.3 

550 

2.142 

2.110 

34.344 

27.458 

27.460 

32.131 

36.688 

41.135 

45.478 

65.83 

0.522 

1467.0 

600 

2.154 

2.119 

34.396 

27.498 

27.501 

32.171 

36.727 

41.174 

45.516 

62.28 

0.555 

1467.9 

650 

2.142 

2.104 

34.431 

27.527 

27.530 

32.200 

36.757 

41.203 

45.545 

59.80 

0.585 

1468.7 

700 

2.169 

2.127 

34.465 

27.552 

27.555 

32.225 

36.780 

41.226 

45.567 

57.74 

0.614 

1469.7 

750 

2.209 

2.164 

34.509 

27.584 

27.587 

32.255 

36.810 

41.254 

45.594 

55.09 

0.643 

1470.8 

800 

2.259 

2.210 

34.548 

27.611 

27.615 

32.281 

36.834 

41,277 

45.616 

52.89 

0.670 

1471.9 

850 

2.283 

2.230 

34.572 

27.628 

27.632 

32.298 

36.849 

41.292 

45,630 

51.62 

0.696 

1472.9 

900 

2.299 

2.243 

34.602 

27.651 

27.655 

32.320 

36.872 

41.314 

45.651 

49.76 

0.721 

1473.8 

950 

2.301 

2.241 

34.623 

27.667 

27.672 

32.337 

36.888 

41.330 

45.667 

48.47 

0.746 

1474.7 

1000 

2.309 

2.245 

34.641 

27.681 

27.687 

32.351 

36.902 

41.344 

45.681 

47.45 

0.770 

1475.6 

1100 

2.339 

2.267 

34.679 

27.709 

27.715 

32.379 

36.929 

41.369 

45.705 

45.50 

0,816 

1477.5 

1200 

2.320 

2.241 

34.708 

27.734 

27.740 

32.405 

36.955 

41.396 

45.732 

43.65 

0.861 

1479.1 

1300 

2.299 

2.213 

34.728 

27.751 

27.758 

32.423 

36.974 

41.416 

45.753 

42.50 

0.904 

1480.7 

1400 

2.259 

2.165 

34.749 

27.771 

27.779 

32.445 

36.997 

41.440 

45.778 

41.02 

0.946 

1482.2 

1500 

2.219 

2.119 

34.763 

27.786 

27.795 

32.462 

37.015 

41.459 

45.798 

40.01 

0.986 

1483.8 

1600 

2.158 

2.050 

34.771 

27.798 

27.806 

32.475 

37.030 

41.476 

45.817 

39.21 

1.026 

1485.2 

1700 

2.097 

1.981 

34.779 

27.809 

27.818 

32.489 

37.046 

41.493 

45.835 

38.40 

1.064 

1486.6 

1800 

2.040 

1.917 

34.782 

27.816 

27.826 

32.498 

37.057 

41.506 

45.850 

37.96 

1.103 

1488.1 

1900 

1.970 

1.840 

34.782 

27.821 

27.831 

32.506 

37.067 

41.518 

45.864 

37.60 

1,140 

1489.5 

2000 

1.873 

1.736 

34.782 

27.829 

27.839 

32.517 

37.081 

41.534 

45.883 

36.84 

1 .178 

1490.8 

2100 

1.801 

1.656 

34.779 

27.832 

27,843 

32.523 

37.089 

41.545 

45.895 

36.56 

1,214 

1492.2 

2200 

1.698 

1.547 

34.774 

27.836 

27.847 

32.530 

37.099 

41.558 

45.912 

36.03 

1.251 

1493.4 

2300 

1.617 

1.458 

34,770 

27.838 

27.850 

32.536 

37.107 

41.568 

45.924 

35.69 

1.287 

1494.6 

2400 

1.503 

1.337 

34.764 

27.842 

27.854 

32.543 

37.118 

41.582 

45.942 

35.02 

1.322 

1496.0 

2500 

1.428 

1.255 

34.759 

27.843 

27.855 

32.547 

37.124 

41.591 

45.952 

34.74 

1.357 

1497.4 

2600 

1.348 

1.167 

34.753 

27.844 

27.857 

32.551 

37.131 

41.600 

45.964 

34.39 

1.391 

1498.7 

2700 

1.268 

1.080 

34.747 

27.846 

27.858 

32.555 

37.137 

41.609 

45.975 

34.01 

1 .426 

1500.1 

2800 

1.189 

0.993 

34.742 

27.847 

27.860 

32.560 

37.144 

41.618 

45.986 

33.58 

1.459 

1501.5 

2900 

1 .074 

0.871 

34.734 

27.849 

27.862 

32.565 

37.153 

41.630 

46.002 

32.83 

1.492 

1502.7 

3000 

0.977 

0.768 

34.729 

27.851 

27.864 

32.570 

37.161 

41.642 

46.016 

32.14 

1.525 

1504.0 

3100 

0,891 

0.674 

34.723 

27.851 

27.865 

32.574 

37.168 

41.651 

46.027 

31.56 

1.557 

1505.3 

3200 

0.795 

0.570 

34.717 

27.852 

27.866 

32.578 

37.175 

41.661 

46.040 

30.85 

1.588 

1506.6 

3300 

0,724 

0.492 

34.712 

27.853 

27.867 

32.581 

37.181 

41.669 

46.050 

30.35 

1  .619 

1508 . 1 

3400 

0.654 

0.414 

34.708 

27.854 

27.869 

32.586 

37.187 

41.677 

46.061 

29.75 

1.649 

1509.5 

3500 

0.591 

0.342 

34.703 

27.854 

27.869 

32.588 

37.191 

41.684 

46,069 

29.30 

1.678 

1511.0 

3600 

0.534 

0.276 

34.700 

27.855 

27.870 

32.591 

37.196 

41.690 

46.078 

28.81 

1.707 

1512.5 

3700 

0.491 

0.225 

34.695 

27.853 

27.869 

32.591 

37.198 

41.694 

46.082 

28.63 

1.736 

1514.0 

3800 

0.460 

0.184 

34.689 

27.P50 

27.866 

32.590 

37.198 

41.695 

46.085 

28.67 

1.765 

1515.7 

3900 

0.415 

0.130 

34.685 

27.850 

27.866 

32.591 

37.201 

41.699 

46.091 

28.35 

1.793 

1517.2 

4000 

0.360 

0.066 

34.680 

27.849 

27.866 

32.593 

37.205 

41.705 

46.098 

27.88 

1.821 

1518.7 

4100 

0,295 

-0.008 

34.675 

27.849 

27.865 

32.595 

37.209 

41.711 

46.106 

27.30 

1.849 

1520.2 

4200 

0.186 

-0.124 

34.667 

27.849 

27.865 

32.598 

37.215 

41.721 

46.120 

26.19 

1.876 

1521.5 

4300 

0.085 

-0.233 

34.662 

27.850 

27.866 

32.603 

37,223 

41.732 

46.133 

25.01 

1.901 

1522. a 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


8 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH 

1  HAHOM 

MIND  FRCt 

SEA  ST 

AIRTMP 

DEWPT  ( 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

48  12. 

55  61 

2.4E 

473  4134 

i  1000 

240  17 

270  5 

5.6 

3.9  2147  17/JAN/74  CONRAD  17 

1  232 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHOS  MOD 

1 

5.240 

5.240 

33.775 

26.700 

26,700 

31.292 

35.771 

40.145 

44.417 

2  1 . 

49  0 

465 

2.410 

2.382 

34.302 

27.402 

27.404 

32.068 

36.618 

41.058 

45.395 

46  2. 

36  0 

1009 

2.430 

2.365 

34.288 

27.389 

27.395 

32.059 

36.609 

41.050 

45.387 

69  2 . 

34  0 

1555 

2.280 

2.174 

34.761 

27.779 

27.788 

32.454 

37.005 

41.448 

45.785 

77  2. 

10  0 

2103 

1.900 

1.753 

34.780 

27.825 

27.836 

32.514 

37.077 

41.530 

45.878 

87  2. 

02  0 

2707 

1.310 

1.120 

34.745 

27.841 

27.854 

32.550 

37.131 

41.601 

45.966 

107  2. 

16  0 

3208 

0.930 

0.701 

34.703 

27.833 

27.847 

32.556 

37.149 

41.631 

46.007 

133  2. 

25  0 

3670 

0.570 

0.304 

34.708 

27.859 

27.875 

32.595 

37.199 

41.693 

46.079 

134  2. 

25  0 

3948 

0.490 

0.198 

34.694 

27.853 

27.869 

32.593 

37.200 

41,697 

46.086 

136  2. 

31  0 

4087 

0.460 

0.154 

34.691 

27.852 

27.869 

32.594 

37.203 

41.701 

46.091 

137  2. 

31  0 

4133 

0.460 

0.149 

34.698 

27.858 

27.875 

32.600 

37.209 

41.707 

46.098 

140  2. 

33  0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-9 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

6 

5,228 
s  SRK 

5.228 

33.773 

26.700 

26.700 

31.291 

35.772 

40.145 

44.417 

135.16 

0.000 

1470.2 

10 

5.228 

5.227 

33.773 

26.700 

26.700 

31.292 

35.772 

40.146 

44.418 

135.27 

0.007 

1470.4 

20 

5.230 

5.228 

33.773 

26.700 

26.700 

31.292 

35.772 

40.146 

44.418 

135.37 

0.020 

1470.6 

30 

5.214 

5.212 

33.773 

26,702 

26.702 

31.294 

35.775 

40.149 

44.422 

135.28 

0.034 

1470.7 

40 

5.195 

5.192 

33.772 

26.703 

26.704 

31.296 

35.777 

40.152 

44.425 

135.28 

0.047 

1470.7 

50 

5.146 

5.142 

33.774 

26.710 

26,711 

31.305 

35.787 

40.163 

44.437 

134.70 

0.061 

1470.7 

60 

5.085 

5.081 

33.773 

26.717 

26,717 

31.313 

35.797 

40.174 

44.449 

134.21 

0.074 

1470.6 

70 

5.072 

5.067 

33.772 

26.717 

26.718 

31.314 

35.798 

40.176 

44.452 

134.23 

0.088 

1470.7 

80 

5.068 

5.062 

33.772 

26.717 

2b. 718 

31.314 

35.798 

40.176 

44.452 

134.35 

0.101 

1470.9 

90 

5.061 

5.054 

33.772 

26.718 

26.719 

31.315 

35.800 

40.178 

44.454 

134.35 

0.115 

1471.0 

100 

4.885 

4.878 

33.777 

26,742 

26.743 

31.344 

35.833 

40.215 

44.495 

132.16 

0.128 

1470.5 

125 

4.106 

4.098 

33.807 

26.850 

26.851 

31.472 

35.981 

40.382 

44.680 

121.96 

0.160 

1467.7 

150 

3.678 

3.668 

33.855 

26.932 

26.933 

31.565 

36.084 

40.495 

44.803 

114.32 

0.189 

1466.3 

175 

3.273 

3.262 

33.859 

26.973 

26.974 

31,617 

36.147 

40.568 

44.886 

110.41 

0.217 

1465.0 

200 

3.071 

3.059 

33.926 

27.045 

27.046 

31.694 

36.229 

40.655 

44.977 

103.70 

0.244 

1464.6 

225 

2.935 

2.921 

34.024 

27.135 

27.136 

31.787 

36.325 

40.754 

45,079 

95.25 

0.269 

1464.6 

250 

2.941 

2.925 

34.109 

27.202 

27.204 

31.854 

36.391 

40.819 

45.143 

89.04 

0.292 

1465.2 

275 

2.910 

2.893 

34.133 

27.224 

27.226 

31.877 

36.414 

40.843 

45.168 

87.11 

0.314 

1465.5 

300 

2.879 

2.860 

34.157 

27.247 

27.248 

31.900 

36.438 

40.867 

45.193 

85.16 

0.336 

1465.8 

325 

2.848 

2.828 

34.132 

27.269 

27,270 

31.923 

36.461 

40.892 

45.217 

83.20 

0.357 

1466.1 

350 

2.813 

2.792 

34.198 

27.285 

27.286 

31.940 

36.479 

40.910 

45.237 

81.81 

0.377 

1466.4 

375 

2.749 

2.726 

34.186 

27.281 

27.283 

31.938 

36.479 

40.912 

45.240 

82.27 

0.398 

1466.5 

400 

2.570 

2.546 

34.225 

27.327 

27.329 

31.989 

36.535 

40.972 

45.304 

77.87 

0.418 

1466.2 

425 

2.545 

2.520 

34.245 

27.345 

27.347 

32,007 

36.554 

40.991 

45.325 

76.29 

0.437 

1466.5 

450 

2.526 

2.499 

34.276 

27.371 

27.374 

32.034 

36.581 

41.019 

45.352 

73.92 

0.456 

1466.9 

475 

2.427 

2.399 

34.288 

27.389 

27.392 

32.055 

36.604 

41.045 

45.380 

72.25 

0.474 

1466.9 

500 

2.400 

2.370 

34.292 

27.395 

27.398 

32.062 

36.612 

41.053 

45,389 

71.79 

0.492 

1467.2 

550 

2.241 

2.209 

34.317 

27.428 

27.430 

32.099 

36.653 

41,098 

45.438 

68.78 

0.527 

1467.4 

600 

2.186 

2.151 

34.349 

27.458 

27.461 

32.131 

36.686 

41.132 

45.474 

66.09 

0.561 

1463.0 

650 

2.222 

2.183 

34.399 

27.495 

27.498 

32.166 

36.721 

41.166 

45.506 

62.95 

0.593 

1469.1 

700 

2.291 

2.249 

34.454 

27.533 

27.537 

32.203 

36.755 

41.198 

45.536 

59.69 

0.624 

1470.3 

750 

2.327 

2.281 

34.482 

27.552 

27.556 

32.221 

36.772 

41.214 

45.551 

58.23 

0.653 

1471.3 

800 

2.332 

2.283 

34.512 

27.576 

27,580 

32.245 

36.795 

41.237 

45.574 

56.30 

0,682 

1472.2 

850 

2.335 

2.282 

34.534 

27.593 

27.598 

32.262 

36.813 

41.254 

45.591 

54.93 

0.710 

1473.1 

900 

2.429 

2.372 

34.572 

27.616 

27.621 

32.282 

36.830 

41.269 

45.603 

53.30 

0,737 

1474.4 

950 

2.424 

2.363 

34.597 

27.637 

27.642 

32.304 

36.852 

41.290 

45.624 

51.65 

0.763 

1475.2 

1000 

2.447 

2.383 

34.616 

27,650 

27,655 

32.316 

36.863 

41.301 

45.635 

50.77 

0.789 

1476.2 

1100 

2.451 

2.379 

34.654 

27.679 

27.685 

32.346 

36.893 

41.331 

45.665 

48.56 

0.838 

1477,9 

1200 

2.405 

2.326 

34.688 

27.710 

27.717 

32.379 

36.927 

41.366 

45.701 

46.10 

0.886 

1479.4 

1300 

2.363 

2.276 

34.712 

27.733 

27.740 

32.404 

36.953 

41.393 

45.729 

44.39 

0.931 

1481.0 

1400 

2.343 

2.248 

34.736 

27.754 

27.762 

32.426 

36.976 

41.416 

45.752 

42.92 

0.975 

1482.6 

1500 

2.316 

2.214 

34.754 

27.771 

27.779 

32.444 

36.994 

41.436 

45.773 

41.80 

1.017 

1484.2 

1600 

2.225 

2.116 

34.764 

27.786 

27.795 

32.462 

37.015 

41.459 

45.799 

40.54 

1.058 

1485.5 

1700 

2.165 

2.049 

34.771 

27.796 

27.806 

32.475 

37.030 

41.476 

45.816 

39.82 

1.098 

1486.9 

1800 

2.103 

1.979 

34.774 

27.804 

27.814 

32.485 

37.042 

41.489 

45.832 

39.31 

1,138 

1488.4 

1900 

2.027 

1.896 

34.776 

27.812 

27.822 

32.495 

37.055 

41.504 

45,849 

38.74 

1.177 

1489,7 

2000 

1.957 

1.818 

34.776 

27.818 

27.829 

32.504 

37.066 

41.517 

45.864 

38.26 

1.215 

1491.1 

2100 

1.874 

1.728 

34.774 

27.823 

27.834 

32.512 

37.076 

41.530 

45.879 

37.81 

1.253 

1492.5 

2200 

1.793 

1.640 

34.772 

27.827 

27.839 

32.520 

37.086 

41.542 

45.893 

37.35 

1.291 

1493.8 

2300 

1.723 

1.563 

34.769 

27.830 

27.842 

32.524 

37.093 

41.551 

45,905 

37.10 

1.328 

1495.2 

2400 

1.622 

1.454 

34.764 

27,833 

27.846 

32.532 

37.103 

41.565 

45.921 

36,51 

1.365 

1496.5 

2500 

1.548 

1.373 

34.759 

27.835 

27.847 

32.536 

37.109 

41.573 

45.931 

36.27 

1.401 

1497.9 

2600 

1.439 

1.257 

34.754 

27.838 

27.851 

32.543 

37.120 

41.587 

45.948 

35.53 

1.437 

1499.1 

2700 

1.341 

1.151 

34.747 

27.841 

27.854 

32.549 

37.129 

41.598 

45.963 

34.96 

1.473 

1500.4 

2800 

1.243 

1.046 

34.741 

27.843 

27.856 

32.554 

37.137 

41.610 

45.976 

34.36 

1.507 

1501.7 

2900 

1.158 

0.954 

34.737 

27.845 

27.858 

32.559 

37.145 

41.620 

45.989 

33.80 

1.541 

1503.0 

3000 

1.060 

0.848 

34.730 

27.846 

27.859 

32.563 

37.152 

41.630 

46.002 

33.19 

1.575 

1504.3 

3100 

1.003 

0.783 

34.727 

27.847 

27.861 

32.567 

37.158 

41.637 

46,011 

32.82 

1.608 

1505.8 

3200 

0.924 

0.697 

34.720 

27.847 

27.862 

32.570 

37.163 

41.645 

46.022 

32.37 

1.640 

1507.2 

3300 

0.828 

0.593 

34.716 

27.850 

2  7.865 

32.576 

37.172 

41.657 

46.036 

31.48 

1.672 

1508.5 

3400 

0.759 

0.516 

34.711 

27.850 

27.865 

32.579 

37.177 

41.665 

46.046 

30.98 

1.704 

1510.0 

3500 

0.684 

0.433 

34.707 

27.852 

27.867 

32.583 

37.184 

41.673 

46.057 

30.37 

1.734 

1511.4 

3600 

0.620 

0.360 

34.704 

27.853 

27.868 

32.587 

37.189 

41.681 

46.067 

29.78 

1.764 

1512.9 

3700 

0.579 

0.310 

34.703 

27,854 

27.870 

32.590 

37.194 

41.687 

46.074 

29.35 

1.794 

1514.4 

3800 

0.552 

0.274 

34.700 

27.854 

27.870 

32.591 

37.197 

41.691 

46.078 

29.21 

1.823 

1516.1 

3900 

0.513 

0.225 

34.698 

27.855 

27.871 

32.594 

37.201 

41.696 

46.085 

28.85 

1.852 

1517.7 

4000 

0.473 

0.176 

34.697 

27.856 

27.873 

32.597 

37.205 

41.702 

46.092 

28.41 

1.881 

1519.3 

4100 

0.478 

0.170 

34.696 

27.855 

27.873 

32.597 

37.205 

41.703 

46.093 

28.60 

1  .909 

1525.1 

4154 

0.458 

0.145 

34.695 

27.855 

27.873 

32.598 

37.207 

41.705 

46.096 

28.43 

1.925 

1521.9 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


B 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  MIND  FRCE  SEA  ST  AIRTMP  PENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


48  30. 

4S  63 

5.3E 

473  3057 

1  1004 

270  10 

280  4 

5.6 

3.3  1037  18/JAN/74  CONRAD  17 

1  233 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-0 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

1 

4.090S 

4.090 

33.829 

34.349 

26.869 

26.869 

31.490 

35.999 

40.400 

44.698 

9  1  . 

62 

0 

462 

2.080 

2.054 

27.466 

27.469 

32.141 

32.309 

36.699 

41.148 

45.492 

56  2. 

45 

0 

826 

2.280 

2.229 

34.586 

27.640 

27.644 

36.861 

41.303 

45.641 

74  2. 

38 

0 

1193 

2.240 

2.163 

34.706 

27.739 

27.745 

32.411 

36.964 

41.407 

45.746 

80  2. 

44 

0 

1621 

1.950 

1.843 

34.762 

27,807 

27.815 

32.490 

37.051 

41.502 

45.848 

84  2. 

24 

0 

2100 

1.380 

1.242 

34.752 

27.841 

27.851 

32.543 

37.121 

41.588 

45.950 

103  2. 

10 

0 

2466 

1.040 

0.877 

34.726 

27.844 

27.855 

32.558 

37.146 

41.623 

45.994 

116  2. 

12 

0 

2832 

0.790 

0.600 

34.710 

27.847 

27.859 

32.570 

37.166 

41.651 

46.030 

124  2. 

21 

0 

2923 

0.720 

0.523 

34.710 

27.852 

27.864 

32.577 

37.175 

41.663 

46.044 

126  2. 

25 

0 

2969 

0.720 

0.519 

34.706 

27.849 

27.861 

32.575 

37.173 

41.660 

46.041 

128  2. 

27 

0 

3015 

0.720 

0.515 

34,701 

27.845 

27.857 

32.571 

37.169 

41.657 

46.038 

1  28  2. 

27 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

7 

4,058 
=  SRF 
4.055 

4.058 

33.821 

26.866 

26,866 

31.488 

35.998 

40.400 

44.698 

119.34 

0.000 

1465.4 

10 

4.055 

33.821 

26.866 

26.866 

31.409 

35.998 

40.400 

44.699 

119.43 

0.006 

1465.6 

20 

4.047 

4.045 

33.821 

26.867 

26.867 

31.489 

35.999 

40.401 

44.701 

119.46 

0.018 

1465.7 

30 

4.022 

4.020 

33.820 

26.869 

26.869 

31.492 

36.003 

40.405 

44.705 

119.35 

0.030 

1465.8 

40 

3.933 

3.930 

33.824 

26.881 

26.882 

31.507 

36.020 

40.425 

44.726 

118.27 

0.042 

1465.6 

50 

3.890 

3.886 

33.823 

26.885 

26.885 

31.511 

36.025 

40.431 

44.734 

118.04 

0.054 

1465.5 

60 

3.887 

3.883 

U:lii 

26.885 

26.885 

31.512 

36.026 

40.432 

44.735 

118.09 

0.065 

1465.7 

70 

3.874 

3.869 

26.887 

26.887 

31.514 

36.029 

40.435 

44.738 

117.97 

0.077 

1465.8 

80 

3.817 

3.812 

33.827 

26.896 

26.896 

31.525 

36,040 

40.448 

44.753 

117.22 

0.089 

1465.7 

90 

3.636 

3.630 

33.829 

26.915 

26.916 

31.549 

36.069 

40.482 

44.791 

115.41 

0.101 

1465.1 

100 

3.502 

3.495 

33.839 

26.936 

26,937 

31.574 

36.097 

40.513 

44.825 

113.46 

0,112 

1464.7 

125 

2.958 

2.951 

33.858 

27,001 

27.002 

31.653 

36.191 

40.621 

44.946 

107.32 

0.140 

1462.8 

150 

2.592 

2.583 

33.880 

27.050 

27.051 

31.712 

36.260 

40.699 

45.033 

102.69 

0.166 

1461.7 

175 

2.261 

2.251 

33.919 

27.109 

27.110 

31.780 

36.337 

40.784 

45.126 

97.11 

0.191 

1460.7 

200 

2.126 

2.115 

33.952 

27.146 

27.147 

31.821 

36.381 

40.831 

45.177 

93.64 

0.215 

1460.6 

225 

2.128 

2.115 

33.998 

27.182 

27.183 

31.857 

36.417 

40.866 

45.212 

90.31 

0.238 

1461.1 

250 

2.173 

2.159 

34.040 

27.213 

27.214 

31.886 

36.444 

40.892 

45.236 

87.58 

0.260 

1461.7 

275 

2.204 

2.188 

34.124 

27.277 

27.278 

31.948 

36.505 

40.952 

45.294 

81.69 

0.281 

1462.4 

300 

2.121 

2.104 

34.175 

27.324 

27.326 

31.998 

36.557 

41.005 

45.349 

77.24 

0.301 

1462.5 

325 

2.145 

2.127 

34.223 

27.360 

27.362 

32.033 

36.591 

41.039 

45.382 

73.95 

0.320 

1463.1 

350 

2.110 

2.090 

34.250 

27.385 

27.387 

32.059 

36.617 

41.066 

45.410 

71.72 

0.338 

1463.4 

375 

2,101 

2.080 

34.284 

27.413 

27.415 

32.087 

36.645 

41.094 

45.437 

69.20 

0.356 

1463.8 

400 

2.092 

2.070 

34.313 

27.436 

27.438 

32.111 

36,669 

41.117 

45.461 

67.10 

0.373 

1464.2 

425 

2.088 

2.064 

34.333 

27.453 

27.455 

32.127 

36.685 

41.134 

45.478 

65.62 

0.389 

1464.6 

450 

2.096 

2.070 

34.343 

27.461 

27.463 

32.135 

36.693 

41.141 

45.485 

65.05 

0.406 

1465.1 

475 

2.096 

2.069 

34.357 

27.472 

27.474 

32.146 

36.704 

41.152 

45.496 

64.09 

0.422 

1465.5 

500 

2,102 

2.073 

34.382 

27.491 

27.494 

32.165 

36.723 

41.171 

45.514 

62.40 

0.438 

1466.0 

550 

2.118 

2.086 

34.407 

27.509 

27.512 

32.183 

36.740 

41.188 

45.530 

60.94 

0.468 

1467.0 

600 

2.172 

2.137 

34.452 

27.541 

27.544 

32.213 

36.769 

41.214 

45.555 

58.28 

0.498 

1468.1 

650 

2.200 

2.161 

34.478 

27.560 

27.563 

32.231 

36.785 

41.230 

45.571 

56.83 

0.527 

1469.1 

700 

2.228 

2.186 

34.507 

27.581 

27.585 

32.252 

36.806 

41.249 

45.589 

55.12 

0.555 

1470.1 

750 

2.258 

2.212 

34.539 

27.604 

27.607 

32.274 

36.826 

41.270 

45.608 

53.32 

0.582 

1471.1 

800 

2.280 

2.231 

34.560 

27.619 

27.623 

32.289 

36.840 

41.283 

45.621 

52.18 

0.608 

1472.0 

850 

2.286 

2.233 

34.590 

27.642 

27.646 

32.312 

36.863 

41.305 

45.643 

50.30 

0.634 

1472.9 

900 

2.288 

2.232 

34.616 

27.663 

27,667 

32.333 

36.884 

41.326 

45.663 

48.63 

0.659 

1473.8 

950 

2.294 

2.234 

34.635 

27.678 

27.683 

32.348 

36.899 

41.340 

45.678 

47.52 

0.683 

1474.7 

1000 

2.294 

2.230 

34.655 

27.694 

27.699 

32.364 

36.915 

41.357 

45.694 

46.27 

0.706 

1475.6 

1100 

2.271 

2.200 

34.684 

27.718 

27.724 

32.390 

36.941 

41.384 

45.721 

44.44 

0.752 

1477.2 

1200 

2.244 

2.166 

34.704 

27.737 

27.743 

32.410 

36.962 

41,405 

45.743 

43.18 

0.795 

1478.8 

1300 

2.209 

2.124 

34.725 

27.757 

27.764 

32.431 

36.984 

41.428 

45.768 

41.72 

0.838 

1480.3 

1400 

2.161 

2.068 

34.741 

27.773 

27.780 

32.449 

37.004 

41.449 

45.790 

40.55 

0,879 

1481.8 

1500 

2.082 

1.983 

34.754 

27.789 

27.797 

32.469 

37.025 

41.473 

45.815 

39.19 

0.919 

1483.2 

1600 

1.990 

1.884 

34.759 

27.801 

27.809 

32.483 

37.043 

41.493 

45.838 

38.22 

0.958 

1484.5 

1700 

1.886 

1.773 

34.765 

27.814 

27.823 

32.500 

37.062 

41.515 

45.863 

37.02 

0.995 

1485.7 

1800 

1.770 

1.651 

34.761 

27.820 

27.829 

32.509 

37.075 

41.532 

45.883 

36.35 

1.032 

1486.9 

1900 

1.677 

1.551 

34.761 

27.827 

27.837 

32.520 

37.089 

41.548 

45.901 

35.63 

1.068 

1488.2 

2000 

1.547 

1.414 

34.756 

27.832 

27.842 

32.529 

37.102 

41.564 

45.922 

34.84 

1.103 

1489.3 

2100 

1.383 

1.245 

34.748 

27.838 

27.848 

32.540 

37.118 

41.585 

45.946 

33.76 

1.137 

1490.3 

2200 

1.216 

1.072 

34.741 

27.844 

27,054 

32.551 

37.134 

41.605 

45.972 

32.57 

1.171 

1491.2 

2300 

1.138 

0.987 

34.733 

27.843 

27,853 

32.553 

37.138 

41.612 

45.980 

32.44 

1.203 

1492.6 

2400 

1.119 

0.960 

34.734 

27.845 

27.856 

32.556 

37.142 

41.617 

45.986 

32.40 

1.236 

1494.2 

2500 

1.002 

0.837 

34.725 

27.846 

27.857 

32.561 

37.150 

41.629 

46.001 

31.78 

1.268 

1495.4 

2600 

0.914 

0.742 

34.722 

27.849 

27.860 

32.567 

37.159 

41.640 

46.015 

31.11 

1.299 

1496.8 

2700 

0.888 

0.707 

34.721 

27.850 

27.861 

32.569 

37.162 

41.644 

46.020 

31.02 

1.330 

1498.4 

2800 

0.840 

0.651 

34.717 

27.850 

27.861 

32.571 

37.165 

41.649 

46.026 

30.87 

1.361 

1499.9 

2900 

0.806 

0.609 

34.714 

27.849 

27.862 

32.573 

37.168 

41.653 

46.032 

30.79 

1.392 

1501.5 

3000 

0.738 

0.534 

34.711 

27.851 

27.864 

32.577 

37.175 

41.662 

46.042 

30.24 

1.422 

1502.9 

3049 

0 

0,743 
=  PING 

0.533 

34.710 

27.850 

27.863 

32.576 

37.174 

41.661 

46.042 

30.43 

1.438 

1503.8 

DEPTH  (M)  DEPTH  CM) 


8 


5000 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH 

1  BAROM 

WIND  FRCE 

SEA  ST 

AIRTMP 

DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 

48  30. 

4S  63 

5.3E 

473  3057 

1004 

270  10 

280  4 

5.6 

3.3  1348  1 8/ JAN/7 4  CONHAD  17 

1  234 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

33.816 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX YG  SIL  PHOS 

MOD 

36 

3.920 

3.918 

26.876 

26.877 

31.502 

36.015 

40.421 

44.723 

9  1.57 

0 

72 

3.720 

3.715 

33.820 

33.846 

26.899 

26.900 

31.531 

36.049 

40.460 

44.767 

10  1.65 

0 

108 

2.960 

2.954 

26.991 

26.992 

31.644 

36.182 

40.611 

44.936 

16  1.82 

0 

144 

2.460 

2.452 

33.877 

27.059 

27.060 

31.725 

36.276 

40.718 

45.056 

19  1.84 

0 

180 

2.110 

2.100 

33.920 

27.121 

27.122 

31.797 

31.859 

36.358 

40.809 

45.155 

23  1.94 

0 

216 

2.120 

2.108 

33.999 

27.184 

27.185 

36.418 

40.869 

45.214 

26  2.00 

0 

253 

1.880 

1.867 

34.034 

27.230 

27.231 

31.912 

36.478 

40.934 

45.285 

31  2.06 

0 

289 

2.030 

2.014 

34.113 

27.282 

27.283 

31.959 

36.520 

40.972 

45.319 

36  2.24 

0 

326 

2.120 

2.102 

34.170 

27.320 

27.322 

31.994 

36.553 

41.002 

45.346 

40  2.23 

0 

362 

2.110 

2.090 

34.236 

27.374 

27.375 

32.048 

36.606 

41.055 

45.399 

45  2.30 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND  V 

0 

•7 

4.078 
*  SRF 
4.079 

4.078 

33.821 

26.864 

26.864 

31.486 

35.995 

40.396 

44.694 

119.54 

0.000 

1465.5 

10 

4.078 

33.822 

26.864 

26.865 

31.486 

35.995 

40.396 

44.695 

119.62 

0,006 

1465.7 

20 

4.075 

4.074 

33.8?2 

26.865 

26.865 

31.487 

35.996 

40.397 

44.696 

119.61 

0.018 

1465.8 

30 

4.033 

4.031 

33.822 

26.869 

26.869 

31.492 

36.002 

40.405 

44.704 

119.34 

0.030 

1465.8 

40 

3.947 

3.944 

B:lll 

26.879 

26.879 

31.504 

36.016 

40.421 

44.723 

118.49 

0.042 

1465.6 

50 

3.883 

3.880 

26.887 

26.887 

31.514 

36.028 

40.434 

44.737 

117.84 

0.054 

1465.5 

60 

3.877 

3.873 

33.824 

26.687 

26,888 

31.515 

36.029 

40.435 

44.738 

117.86 

0.065 

1465.6 

70 

3.862 

3.857 

33.828 

26.892 

26.892 

31.519 

36.034 

40.441 

44.744 

117.52 

0.077 

1465.7 

80 

3,715 

3.710 

33.835 

26.912 

26.912 

31.543 

36.062 

40.472 

44.779 

115.66 

0.089 

1465.3 

90 

3.516 

3.510 

33.836 

26.932 

26.933 

31,569 

36.093 

40.508 

44.820 

113.78 

0.100 

1464.6 

100 

3.262 

3.256 

33.845 

26.963 

26.964 

31.607 

36.137 

40.559 

44.877 

110.83 

0.112 

1463.7 

125 

2.895 

2.888 

33.861 

27.009 

27.010 

31.663 

36.203 

40.634 

44.960 

106.56 

0.139 

1462.6 

150 

2.526 

2.518 

33.681 

27.057 

27.057 

31.721 

36.270 

40.711 

45.046 

102.05 

0.165 

1461.4 

175 

2.175 

2.165 

33.911 

27.110 

27.110 

31.783 

36.342 

40.792 

45.136 

97.01 

0.190 

1460.3 

200 

2.110 

2.100 

33.944 

34.002 

27.140 

27.141 

31.816 

36.376 

40.827 

45.173 

94.15 

0.214 

1460.5 

225 

2.119 

2.107 

27.186 

27.187 

31.861 

36.420 

40.871 

45.216 

89.97 

0.237 

1461  .0 

250 

2.098 

2.085 

34.029 

27.209 

27.210 

31.885 

36.445 

40.895 

45.241 

87.86 

0.259 

1461.4 

275 

1.956 

1.942 

34.068 

27.251 

27.252 

31.930 

36.494 

40.948 

45.297 

83.90 

0.280 

1461.2 

300 

2.043 

2.027 

34.119 

27.286 

27.287 

31.962 

36.523 

40.974 

45.321 

80.82 

0.301 

1462.1 

325 

2.117 

2.099 

34.159 

27.312 

27.313 

31.986 

36.545 

40.994 

45.338 

78.48 

0.321 

1462.9 

350 

2.146 

2.127 

34.200 

27.343 

27.344 

32.016 

36.573 

41.021 

45.365 

75.74 

0.340 

1463.5 

375 

2.118 

2.097 

34.246 

27.381 

27.383 

32.055 

36.613 

41.061 

45.405 

72.23 

0.359 

1463.8 

400 

2.102 

2.080 

34.277 

27.407 

27.409 

32.081 

36,640 

41.088 

45.432 

69.84 

0.376 

1464.2 

415 

2.094 

2.070 

34.295 

27.422 

27.424 

32.097 

36.655 

41,104 

45.448 

68.50 

0.387 

1464,5 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE 

MARS  DEPTH  BAROM 

WIND  FFCE 

:  SEA  ST 

AIRTMP 

DENPT  1 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

46  51. 

9S  65 

2.5E 

473  1986  998 

300  20 

300  5 

5.0 

3.9  2342  18 /JAN/74  CONRAD  17 

1  235 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-I 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHUS  MOD 

2 

3.640 

3.840 

33.844 

26.907 

26,907 

31.534 

36.049 

40.456 

44.760 

11  1  . 

71  0 

122 

2.250 

2.243 

33.892 

27.068 

27.089 

31.760 

36.316 

40.764 

45.107 

19  1  . 

91  0 

214 

1.850 

1.839 

34.093 

27.280 

27.281 

31.961 

36.528 

40.984 

45.336 

37  2. 

22  0 

350 

2.010 

1.991 

34.255 

27.397 

27.398 

32.073 

36.634 

41.085 

45.432 

49  2. 

25  0 

559 

2.120 

2.088 

34.452 

27.546 

27.548 

32.219 

36.775 

41.223 

45.565 

69  2. 

38  0 

1034 

2.200 

2.135 

34.718 

27.752 

27.757 

32.424 

36.977 

41.421 

45.760 

81  2. 

16  0 

1399 

1.970 

1.680 

34.759 

27.803 

27.810 

32.484 

37.043 

41.494 

45.839 

86  2. 

09  0 

1674 

1.620 

1.513 

34.759 

27.830 

27.837 

32.522 

37.092 

41.552 

45.906 

97  2. 

10  0 

1852 

1.390 

1.272 

34.748 

27.838 

27.846 

32.537 

37.114 

41.580 

45.941 

105  2. 

16  0 

1902 

1.350 

1.229 

34.742 

27.836 

27.844 

32.537 

37.115 

41.582 

45.944 

104  2. 

18  0 

1946 

1.340 

1.215 

34.749 

27.842 

27.851 

32.544 

37.122 

41.590 

45.952 

108  2. 

18  0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIM 

SIG-I 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

3.878 

3.878 

33.839 

26.899 

26.899 

31.525 

36.039 

40.445 

44.749 

116.26 

0.000 

1464.7 

9 

a  SRF 

10 

3.880 

3.879 

33.841 

26.900 

26.900 

31.527 

36.041 

40.447 

44.750 

116.21 

0,006 

1464.9 

20 

3.873 

3.871 

33.843 

26.902 

26.902 

31.529 

36.043 

40.449 

44.752 

116.11 

0.017 

1465.0 

30 

3.838 

3.836 

33.844 

26.907 

26,907 

31.535 

36.050 

40.457 

44.761 

115.73 

0.029 

1465.0 

40 

3.767 

3.764 

33.840 

26.911 

26.911 

31.541 

36.058 

40.467 

44.772 

115.45 

0.041 

1464.9 

50 

3.720 

3.717 

33.847 

26.921 

26.921 

31.552 

36.070 

40.480 

44.787 

114.55 

0.052 

1464.8 

60 

3,664 

3.660 

33.846 

26.926 

26.926 

31.558 

36.078 

40.490 

44.798 

114.18 

0.064 

1464.8 

70 

3.542 

3.538 

33.852 

26.942 

26.942 

31.578 

36.101 

40.515 

44.826 

112.71 

0.075 

1464.4 

80 

3.321 

3.316 

33.854 

26.964 

26.965 

31.606 

36.135 

40.555 

44.872 

110.61 

0.086 

1463.6 

90 

3.089 

3.083 

33.866 

26.996 

26.996 

31.644 

36.179 

40.605 

44.927 

107.63 

0.097 

1462.8 

100 

2.782 

2.776 

33.857 

27.015 

27.016 

31.672 

36.215 

40.649 

44.979 

105.76 

0,108 

1461.7 

125 

2.144 

2.137 

33.905 

27.107 

27.107 

31.781 

36.341 

40.791 

45.136 

97.07 

0.133 

1459.4 

150 

1.845 

1.837 

33.959 

27.173 

27.174 

31.856 

36.423 

40.881 

45.233 

90.77 

0.156 

1458.5 

175 

1.783 

1.774 

33.999 

27.209 

27.210 

31.893 

36.462 

40.921 

45.275 

87.42 

0.179 

1458.7 

200 

1.768 

1.758 

34.018 

27.226 

27.227 

31.910 

36.479 

40.939 

45.293 

85.90 

0.200 

1459.1 

225 

1.963 

1.951 

34.091 

27.270 

27.271 

31.948 

36.511 

40.965 

45.314 

81.97 

0.221 

1460.5 

250 

1.979 

1.966 

34.140 

27.307 

27.309 

31.985 

36.548 

41.000 

45.348 

78.51 

0.241 

1461.0 

275 

2.005 

1.990 

34.180 

27.338 

27.339 

32.014 

36.576 

41.028 

45.375 

75.79 

0.261 

1461.6 

300 

2.015 

1.999 

34.213 

27.363 

27.364 

32.039 

36.600 

41.051 

45.398 

73,56 

0.279 

1462.1 

325 

2.023 

2.005 

34.229 

27.375 

27.376 

32.051 

36.612 

41.063 

45.409 

72.48 

0.298 

1462.6 

350 

2.022 

2.003 

34.249 

27.391 

27.393 

32.068 

36.628 

41.079 

45.425 

71.02 

0.316 

1463.0 

375 

2.024 

2.003 

34.281 

27.417 

27.418 

32.093 

36.653 

41.104 

45.450 

68.77 

0.333 

1463.5 

400 

2.030 

2.008 

34.303 

27.433 

27.435 

32.109 

36.669 

41.120 

45.465 

67.31 

0.350 

1463.9 

425 

2.052 

2.028 

34.334 

27.457 

27.459 

32.132 

36.691 

41.141 

45.486 

65.21 

0.367 

1464.5 

450 

2.082 

2.056 

34.369 

27.482 

27.484 

32.157 

36.715 

41.163 

45.507 

62.98 

0.383 

1465.1 

475 

2.095 

2.066 

34.396 

27.503 

27.505 

32.177 

36.734 

41.183 

45.526 

61.17 

0.398 

1465.6 

500 

2.106 

2.078 

34.409 

27.512 

27.515 

32.186 

36.743 

41.191 

45.534 

60.40 

0.413 

1466.1 

550 

2.127 

2.095 

34.448 

27.542 

27.544 

32.215 

36.771 

41.218 

45.560 

57.93 

0,443 

1467.0 

600 

2.148 

2.113 

34.479 

27.565 

27.568 

32.237 

36.793 

41.239 

45.581 

56.02 

0.471 

1468.0 

650 

2.177 

2.138 

34.516 

27.592 

27.596 

32.264 

36.819 

41.264 

45.605 

53.73 

0.499 

1469.0 

700 

2.236 

2.193 

34.574 

27.634 

27.637 

32.304 

36,857 

41.300 

45.639 

50.19 

0.525 

1470.2 

750 

2.239 

2.193 

34.605 

27.658 

27.662 

32.329 

36.881 

41.324 

45.663 

48.18 

0,549 

1471.1 

800 

2.237 

2.188 

34.624 

27.674 

27.678 

32.344 

36.896 

41.340 

45.678 

46.99 

0.573 

1471.9 

850 

2.243 

2.191 

34.651 

27.694 

27.699 

32.365 

36.917 

41.360 

45.698 

45.34 

0.596 

1472.8 

900 

2.252 

2.196 

34.677 

27.714 

27.719 

32.385 

36.937 

41,379 

45.717 

43.74 

0.619 

1473.7 

950 

2.247 

2.187 

34.687 

27.723 

2;. 728 

32.394 

36.946 

41.389 

45.727 

43.17 

0.640 

1474.6 

1000 

2.223 

2.159 

34.707 

27.741 

27.746 

32.412 

36.965 

41.408 

45.747 

41.74 

0.662 

1475.3 

1100 

2.184 

2.114 

34.727 

27.760 

27.766 

32.433 

36.987 

41.431 

45.771 

40.35 

0.703 

1476.8 

1200 

2.121 

2.044 

34.744 

27.779 

27.785 

32.454 

37.010 

41.456 

45.797 

38.91 

0.742 

1478.3 

1300 

2.043 

1.960 

34.753 

27.793 

27.799 

32.471 

37.029 

41.477 

45.820 

37.85 

0.781 

1479,6 

1400 

1.975 

1.885 

34.760 

27.803 

27.810 

32.484 

37.044 

41.494 

45.839 

37.07 

0.818 

1481.0 

1500 

1.873 

1.777 

34.762 

27.813 

27,820 

32.497 

37.060 

41.513 

45.861 

36.23 

0.855 

1482.3 

1600 

1.730 

1.627 

34.759 

27.821 

27.829 

32.510 

37.077 

41.534 

45.885 

35.29 

0.890 

1483.3 

1700 

1.588 

1.480 

34.755 

27.829 

27.837 

32.522 

37.093 

41.554 

45.909 

34.36 

0.925 

1484.4 

1743 

1.519 

1.408 

34,757 

27.836 

27.844 

32.531 

37.104 

41.567 

45.924 

33.57 

0.940 

1484.8 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


8 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH 

1  BARON 

MIND  FRCE 

SEA  ST 

AIRTMP 

DENPT  i 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

49  36. 

3S  67 

0.6E 

473  1854 

997 

320  22 

320  5 

7.2 

5.0  1155  19/J AN/74  CONRAD  17 

1  236 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-9 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

S1G-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

1 

3.880 

3.880 

33.848 

26.906 

26.906 

31.532 

36.046 

40.452 

44.755 

10  1 . 

69 

0 

37 

3.660 

3.658 

33.852 

26.931 

26.931 

31.563 

36.083 

40.494 

44.803 

9  1  . 

64 

0 

129 

3.100 

3.092 

33.864 

26.993 

26.994 

31.641 

36.176 

40.601 

44.923 

12  1 . 

71 

0 

386 

2.010 

1.989 

34.296 

27.430 

27,431 

32.106 

36.667 

41.118 

45.464 

56  2. 

34 

0 

651 

2.230 

2.191 

34.539 

27.606 

27.609 

32.276 

36.829 

41.273 

45.612 

74  2. 

38 

0 

890 

2.250 

2.195 

34.646 

27.690 

27.694 

32.361 

36.913 

41.355 

45.694 

81  2. 

34 

0 

1358 

2.040 

1.952 

34.749 

27.789 

27.796 

32.468 

37.026 

41.474 

45.818 

85  2. 

13 

0 

1632 

1.770 

1.664 

34.767 

27.825 

27.833 

32.513 

37.078 

41.534 

45.885 

93  2. 

09 

0 

1724 

1.630 

1.519 

34.762 

27.831 

27.839 

32.524 

37.093 

41.553 

45.907 

95  2. 

14 

0 

1769 

1.580 

1.466 

34.754 

27.829 

27.837 

32.523 

37.094 

41.555 

45.911 

96  2. 

15 

0 

1815 

1.560 

1.443 

34.755 

27.831 

27.839 

32.526 

37.098 

41.560 

45.916 

97  2. 

15 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

4 

3.801 
*  SRF 

3.801 

33.835 

26.903 

26.903 

31.532 

36.048 

40.456 

44.761 

115.88 

0.000 

1464.3 

10 

3.793 

3.793 

33.856 

26.921 

26.921 

31.549 

36.065 

40.473 

44.778 

114.29 

0.006 

1464.5 

20 

3.783 

3.782 

33.857 

26.922 

26.922 

31.551 

36.068 

40.476 

44.781 

114.21 

0.017 

1464.6 

30 

3.749 

3.747 

33.858 

26.927 

26.927 

31.557 

36.074 

40.483 

44.789 

113.88 

0.029 

1464.7 

40 

3.673 

3.670 

33.857 

26.933 

26.934 

31.566 

36.085 

40.496 

44.804 

113.31 

0,040 

1464.5 

50 

3.623 

3.620 

33.861 

26.942 

26.942 

31.575 

36.096 

40.508 

44.817 

112.60 

0.051 

1464.5 

60 

3.580 

3.576 

33.859 

26.944 

26.944 

31.579 

36.101 

40.514 

44.824 

112.44 

0.062 

1464.4 

70 

3.540 

3.536 

33.863 

26.951 

26.951 

31.587 

36.109 

40.524 

44.835 

111.87 

0.074 

1464.4 

80 

3.507 

3.502 

33.860 

26.952 

26.952 

31.589 

36.112 

40.527 

44.840 

111.85 

0.085 

1464.4 

90 

3.471 

3.465 

33.860 

26.956 

26.956 

31.594 

36.118 

40.534 

44.847 

111.54 

0.096 

1464.5 

100 

3.433 

3.426 

33.863 

26.961 

26.962 

31.600 

36.126 

40.543 

44.857 

111.07 

0.107 

1464.5 

125 

3.320 

3.312 

33.859 

26.969 

26.970 

31.612 

36.140 

40.560 

44.877 

110.45 

0.135 

1464.4 

150 

2.645 

2.636 

33.877 

27.043 

27.044 

31.704 

36.250 

40.688 

45.021 

103.36 

0.162 

1461.9 

175 

2.069 

2.060 

33.896 

27.106 

27.106 

31.783 

36.345 

40.797 

45.144 

97.32 

0.187 

1459.8 

200 

1.663 

1.653 

33.918 

27.153 

27.154 

31.842 

36.414 

40.877 

45.235 

92.69 

0.210 

1458.5 

225 

1.354 

1.343 

33.937 

27.190 

27.191 

31.887 

36.469 

40.940 

45.305 

89.09 

0.233 

1457.5 

250 

1.896 

1.883 

34.081 

27.267 

27.268 

31.948 

36.513 

40.968 

45.319 

82.28 

0.255 

1460.6 

275 

1.847 

1.833 

34.101 

27.286 

27.287 

31.968 

36.535 

40.991 

45.343 

80.52 

0.275 

1460.8 

300 

1.993 

1.977 

34.173 

27.333 

27.334 

32.010 

36.572 

41.024 

45.371 

76.36 

0.295 

1461.9 

325 

1.997 

1.979 

34.214 

27.365 

27.366 

32.042 

36.604 

41.055 

45.402 

73.40 

0.313 

1462.4 

350 

2.004 

1.984 

34.252 

27.395 

27.396 

32.071 

36.632 

41.084 

45.430 

70.71 

0.331 

1462.9 

375 

2.013 

1.993 

34.282 

27.419 

27.420 

32.095 

36.655 

41.106 

45.452 

68.59 

0.349 

1463.4 

400 

2.032 

2.010 

34.300 

27.431 

27.433 

32.107 

36.667 

41.117 

45.462 

67.56 

0.366 

1463.9 

425 

2.044 

2.020 

34.332 

27.456 

27.457 

32.131 

36.690 

41.140 

45.485 

65.34 

0.382 

1464.5 

450 

2.058 

2.032 

34.356 

27.474 

27.476 

32.149 

36.708 

41.157 

45.501 

63.75 

0,398 

1465.0 

475 

2.068 

2.041 

34.373 

27.486 

27.489 

32.161 

36.720 

41.169 

45.513 

62.69 

0.414 

1465.4 

500 

2.080 

2.052 

34.400 

27.508 

27.510 

32.182 

36.740 

41.188 

45.532 

60.84 

0.430 

1465.9 

550 

2.157 

2.125 

34.461 

27.550 

27.553 

32.222 

36.778 

41.224 

45.565 

57.17 

0.459 

1467.2 

600 

2.210 

2.175 

34.505 

27.581 

27.584 

32.251 

36.805 

41.250 

45.589 

54.63 

0.487 

1468.3 

650 

2.243 

2.204 

34.540 

27.606 

27.609 

32.276 

36.828 

41.272 

45.610 

52.58 

0.514 

1469.3 

700 

2.258 

2.216 

34.563 

27.623 

27,626 

32.293 

36.845 

41.288 

45.626 

51.26 

0.540 

1470.3 

750 

2.272 

2.226 

34.588 

27.642 

27.646 

32.311 

36.863 

41.305 

45.643 

49.79 

0.565 

1471.2 

800 

2.280 

2.231 

34.609 

27.658 

27.662 

32.328 

36.879 

41.321 

45.659 

48.53 

0.590 

1472.1 

850 

2.277 

2.224 

34.631 

27.676 

27.680 

32.345 

36.897 

41.339 

45.676 

47.14 

0.614 

1472.9 

900 

2.265 

2.208 

34.649 

27.691 

27.696 

32.361 

36.913 

41.355 

45.693 

45.96 

0,637 

1473.7 

950 

2.247 

2.187 

34.662 

27.703 

27.708 

32.374 

36.926 

41.369 

45.707 

45.07 

0.660 

1474.5 

1000 

2.252 

2.189 

34.672 

27.710 

27.715 

32.382 

36.934 

41.376 

45.714 

44.64 

0.682 

1475.4 

1100 

2.231 

2.161 

34.699 

27.734 

27.740 

32.406 

36.959 

41.402 

45.740 

42.90 

0.726 

1477.0 

1200 

2.192 

2.115 

34.722 

27.755 

27.762 

32.429 

36.983 

41.427 

45.767 

41.28 

0.768 

1478.6 

1300 

2.141 

2.057 

34.745 

27.778 

27.785 

32.454 

37.009 

41.455 

45.795 

39.49 

0.808 

1480.0 

1400 

2.055 

1.964 

34.756 

27.794 

27.801 

32.472 

37.030 

41.478 

45.821 

38.26 

0.847 

1481.4 

1500 

1.949 

1.851 

34.761 

27.806 

27.814 

32.489 

37.049 

41.500 

45.846 

37.13 

0.885 

1482.6 

1600 

1.855 

1.750 

34.765 

27.817 

27.825 

32.503 

37.066 

41.519 

45.868 

36.22 

0.922 

1483.9 

1700 

1.696 

1.586 

34.764 

27.828 

27.836 

32.519 

37.086 

41.544 

45.897 

34.90 

0.957 

1484.9 

1800 

1.589 

1.472 

34.760 

27.833 

27.842 

32.527 

37.098 

41.559 

45.915 

34.31 

0.992 

1486.1 

1837 

7 

1,568 
=  PING 

1.449 

34.759 

27.834 

27.842 

32.529 

37.100 

41.562 

45.918 

34.30 

1.005 

1486.6 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  WARS  DEPTH  BAROM  WIND  FRCE  SEA  ST  AIRTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


49  49. 

7S  67 

36. OE 

473  1086 

996 

320  20 

320  5 

6.1 

4.4  1748  19/JAN/74  CONRAD  17 

1  237 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG  : 

SIL  PHOS 

MOD 

2 

3.670 

3.670 

33.859 

26.935 

26.935 

31.567 

36.086 

40.498 

44.806 

9  1.62 

0 

96 

3.340 

3.334 

33.864 

26.971 

26.971 

31.613 

36.140 

40.560 

44.876 

10  1.72 

0 

186 

1.300 

1.291 

33.930 

27.189 

27.189 

31.887 

36.470 

40.942 

45.309 

25  2.04 

0 

276 

1.910 

1.895 

34.157 

27.326 

27.327 

32.006 

36.570 

41.025 

45.374 

43  2.28 

0 

459 

2.020 

1.994 

34.383 

27.498 

27.500 

32.174 

36.734 

41.184 

45.529 

64  2.44 

0 

641 

2.130 

2.092 

34.523 

27.601 

27.605 

32.274 

32.367 

36.830 

41.277 

45.618 

76  2.43 

0 

823 

2.200 

2.150 

34.648 

27.696 

27.700 

36.920 

41.364 

45.704 

82  2.33 

0 

914 

2.160 

2.104 

34.683 

27.727 

27.731 

32.400 

36.954 

41.399 

45.739 

82  2.23 

0 

1005 

2.150 

2.087 

34.701 

27.742 

27.747 

32.416 

36.970 

41.415 

45.756 

84  2.22 

0 

1060 

2.150 

2.083 

34.700 

27.741 

27.747 

32.415 

36.970 

41.415 

45.756 

84  2.17 

0 

1097 

2.160 

2.091 

34.706 

27.745 

27.751 

32.419 

36.974 

41.419 

45.759 

85  2.24 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-9 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

6 

3,705 
=  SRF 

3.705 

33.853 

26.927 

26.927 

31.558 

36.076 

40.487 

44.794 

113.60 

0.000 

1464.0 

10 

3.710 

3.710 

33.855 

26.928 

26,928 

31.559 

36.077 

40,488 

44.794 

113.56 

0.006 

1464.2 

20 

3.704 

3.703 

33.856 

26.930 

26.930 

31.561 

36.079 

40.490 

44.797 

113.51 

0.017 

1464.3 

30 

3.704 

3.702 

33.856 

26.929 

26.930 

31.561 

36.079 

40.489 

44.797 

113.61 

0.028 

1464.5 

40 

3.705 

3.702 

33.857 

26.930 

28.931 

31.562 

36.080 

40.491 

44.798 

113.59 

0.040 

1464.6 

50 

3.590 

3.587 

33.853 

26.938 

26.938  ' 

31.573 

36.094 

40.507 

44.817 

1  12.92 

0.051 

1464.3 

60 

3.488 

3.485 

33.856 

26.951 

26.951 

31.588 

36.112 

40.528 

44.840 

111.79 

0.062 

1464.0 

70 

3.390 

3.385 

33.859 

26.962 

26.963 

31.602 

36.129 

40.547 

44.862 

110.76 

0.073 

1463.8 

80 

3.342 

3.337 

33.861 

26.968 

26.969 

31.610 

36.138 

40.557 

44.873 

110.24 

0.084 

1463.7 

90 

3.143 

3.137 

33.862 

26.987 

26.988 

31.634 

36.168 

40.592 

44.913 

108.44 

0.095 

1463.1 

100 

2.900 

2.894 

33.875 

27.020 

27.020 

31.673 

36.212 

40.643 

44.970 

105.40 

0.106 

1462.2 

125 

2.118 

2.111 

33.894 

27,100 

27.101 

31.775 

36.336 

40.787 

45.133 

97.67 

0.131 

1459.2 

150 

1.674 

1.667 

33.906 

27.143 

27.144 

31.831 

36.404 

40.866 

45.224 

93.51 

0.155 

1457.7 

175 

1.348 

1.340 

33.920 

27.177 

27.178 

31.874 

36.456 

40.927 

45.293 

90.21 

0.178 

1456.7 

200 

1.324 

1.315 

33.968 

27.218 

27.218 

31.915 

36.497 

40.968 

45.334 

86.45 

0.200 

1457.1 

225 

1.621 

1.609 

34.041 

27.255 

27.256 

31.944 

36.517 

40.980 

45.338 

83.12 

0.222 

1458.9 

250 

1.784 

1.771 

34.110 

27.298 

27.299 

31.981 

36.549 

41.008 

45.361 

79.27 

0.242 

1460.1 

275 

1.917 

1.903 

34.159 

27.327 

27.328 

32.006 

36.571 

41.025 

45.374 

76.74 

0.261 

1461.2 

300 

1.990 

1.974 

34.199 

27.354 

27.355 

32.031 

36.593 

41.045 

45.392 

74.36 

0.280 

1462.0 

325 

1.978 

1.960 

34.240 

27.387 

27.389 

32.065 

36.627 

41.079 

45.426 

71.29 

0,299 

1462.4 

350 

1.979 

1.959 

34.265 

27.407 

27.409 

32.085 

36.646 

41.098 

45.445 

69.48 

0,316 

1462.8 

375 

2.001 

1.980 

34.284 

27.421 

27.423 

32.098 

36,659 

41.110 

45.456 

68.34 

0.333 

1463.4 

400 

2.017 

1.994 

34.306 

27.437 

27.439 

32.114 

36.674 

41.125 

45.471 

66.92 

0.350 

1463.9 

425 

2.012 

1.988 

34.332 

27.458 

27.460 

32.135 

36.695 

41.146 

45.492 

65.02 

0.367 

1464.3 

450 

2.032 

2.007 

34.362 

27.481 

27.483 

32.157 

36.716 

41.166 

45.511 

63.05 

0.383 

1464.9 

475 

2.048 

2.021 

34.397 

27.507 

27.509 

32.182 

36.741 

41.190 

45.535 

60.73 

0.398 

1465.4 

500 

2.072 

2.044 

34.420 

27.524 

27.526 

32.199 

36.757 

41.205 

45.549 

59.28 

0.413 

1465.9 

550 

2,105 

2.073 

34.449 

27.545 

27.547 

32.218 

36.775 

41.223 

45.565 

57.62 

0.442 

1467.0 

600 

2.131 

2.096 

34.492 

27.577 

27.580 

32.250 

36.806 

41.252 

45.594 

54.86 

0.471 

1468.0 

650 

2.152 

2.113 

34.521 

27.598 

27.601 

32.270 

36.826 

41.272 

45.613 

53.17 

0.498 

1468.9 

700 

2.191 

2.149 

34.578 

27.640 

27.644 

32.312 

36.866 

41.310 

45.650 

49.51 

0.523 

1470.0 

750 

2.200 

2.154 

34.609 

27.664 

27.668 

32.335 

36.889 

41.333 

45.672 

47.56 

0.548 

1470.9 

800 

2.207 

2.158 

34.640 

27.688 

27.692 

32.360 

36.913 

41.357 

45.696 

45.54 

0.571 

1471.8 

850 

2.206 

2.154 

34.654 

27.700 

27.705 

32.372 

36.925 

41.369 

45.708 

44.69 

0.593 

1472.7 

900 

2.193 

2.137 

34.679 

27.721 

27.726 

32.393 

36.947 

41.391 

45.730 

42.96 

0.615 

1473.5 

950 

2.181 

2.122 

34.686 

27.727 

27.732 

32.400 

36.954 

41.398 

45.737 

42.62 

0.637 

1474.3 

1000 

2.172 

2.110 

34.695 

27.736 

27.741 

32.409 

36.963 

41.407 

45.747 

42.06 

0.658 

1475.1 

1100 

2.166 

2.096 

34.705 

27.744 

27.750 

32.418 

36.973 

41.417 

45.757 

41.74 

0.700 

1476.7 

1122 

2 

2.156 
r  PING 

2.084 

34.711 

27.749 

27.755 

32.424 

36.978 

41.424 

45.764 

41.32 

0.709 

1477.1 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MAHS  DEPTH  BAKOM  MIND  ERCE  SEA  ST  AIRTMp  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  ST  N 


66  46. 5S  62 

7.0E 

545  20C 

1  987 

0  0 

0  0 

0.6 

559  28/JAN/74  CONRAD 

i  17 

1  238 

DEPTH  TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-# 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL 

PHOS 

MOD 

2W 

32.345 

8.54 

41 

1  . 

36 

0 

2  -1.100 

-1.100 

32.297 

25.992 

25.992 

30.775 

35.442 

39.996 

44.441 

8.47 

42 

1  . 

38 

0 

4N 

32.345 

8.54 

42 

1  . 

30 

0 

7t» 

32.738 

8.64 

44 

1. 

42 

0 

llw-1.390 

-1.390 

33.015 

26.580 

26.580 

31.367 

36.036 

40.592 

45.039 

8.54 

48 

1  . 

49 

0 

26S-1 .590 

-1.591 

33.805 

27.225 

27.225 

32.010 

36.679 

41.234 

45.681 

8.19 

55 

1  . 

82 

2 

42  -1.710 

-1.711 

34.030 

27.410 

27,410 

32,198 

36.868 

41.425 

45.873 

7,84 

62 

1  . 

98 

0 

87  -1.560 

-1.562 

34.350 

27.665 

27.665 

32.445 

37.108 

41.658 

46.099 

7.23 

68 

2. 

13 

0 

130  -1.600 

-1.603 

34.420 

27.723 

27.723 

32.504 

37.167 

41.718 

46.160 

7.06 

71 

2. 

1  1 

0 

174  -1.620 

-1.624 

34.446 

27.745 

27.745 

32.526 

37.190 

41.741 

46.183 

7.20 

70 

2. 

14 

0 

DEPTH  TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0  -1.496 

-1.496 

33.611 

2 1 .065 

27.065 

31.849 

36.517 

41.071 

45.516 

100.54 

0. 

000 

1440.3 

10  -1.496 

-1.496 

33.611 

27.065 

27.065 

31.849 

36.517 

41.071 

45.516 

100.48 

0. 

005 

1440.5 

20  -1,496 

21  =  SRE 

-1.497 

33.611 

27.065 

27.065 

31.849 

36.517 

41.071 

45.516 

100.41 

0. 

010 

1440.6 

30  -1.646 

-1.646 

33.939 

27.334 

27.334 

32.121 

36.790 

41.345 

45.793 

74.82 

0. 

014 

1440.6 

40  -1.666 

-1.666 

34.004 

27.388 

27.388 

32.174 

36.844 

41.399 

45.846 

69.66 

0. 

021 

1440.7 

50  -1.674 

-1.676 

34.101 

27.467 

27.467 

32.253 

36.921 

41.477 

45.923 

62.11 

0. 

028 

1441.0 

60  -1.633 

-1.635 

34.178 

27.528 

27.528 

32.312 

36.978 

41.532 

45.976 

56.31 

0. 

034 

1441.4 

70  -1.607 

-1.609 

34.227 

27.567 

27.567 

32.350 

37.015 

41.567 

46.011 

52.56 

0. 

039 

1441.8 

80  -1.558 

-1.559 

34.320 

27.641 

27.641 

32.421 

37.084 

41.634 

46.076 

45.53 

0. 

044 

1442.3 

90  -1.548 

-1.550 

34.357 

27.671 

27.671 

32.451 

37.113 

41.662 

46.103 

42.64 

0. 

048 

1442.6 

100  -1.557 

-1.560 

34.366 

27.678 

27.678 

32.458 

37.120 

41.670 

46.111 

41.92 

0. 

053 

1442.7 

125  -1,580 

-1,583 

34.419 

27.721 

27.722 

32.502 

37.165 

41.714 

46.156 

37.65 

0. 

062 

1443.1 

150  -1.580 

-1.583 

34.435 

27.734 

27.734 

32.514 

37.177 

41.727 

46.168 

36.32 

0. 

072 

1443.6 

175  -1.589 

-1.593 

34.441 

27.740 

27.740 

32.520 

37.183 

41.733 

46.174 

35.66 

0. 

081 

1443.9 

193  -1.611 

7  =  PING 

-1.615 

34.452 

27.749 

27.749 

32.530 

37.194 

41.744 

46.186 

34.67 

0. 

087 

1444.1 

LATITUDE  LCNGITUDE  1 

MARS  DEPTH 

1  BAROM 

*<IND  FRCE 

SEA  ST 

AIRTMP 

DEMPT  ' 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

66  34. 7S  61  50. OE 

545  1154 

988 

230  0 

0  0 

1.1 

959  28/JAN/74  CONRAD  17 

1  239 

DEPTH  TEMP  THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

1 

32.318 

8.73 

36  1  . 

02 

0 

35  0.010  0.009 

33.768 

27.134 

27.134 

31.871 

36.492 

41.001 

45.404 

10.470 

26  0. 

86 

0 

79  -1.590  -1.592 

34.261 

27.594 

27.594 

32.376 

37.040 

41.592 

46.035 

7.34 

66  2. 

08 

0 

146  -1.570  -1.573 

34.382 

27.691 

27.691 

32.472 

37.135 

41.685 

46.126 

7.24 

69  2. 

13 

0 

210  -1.410  -1.415 

34.444 

27.737 

27.737 

32.512 

37.169 

41.714 

46.150 

7.08 

72  2. 

11 

0 

370S-0.490S-0.503 

34.574 

27.807 

27.808 

32.553 

37.182 

41.699 

46.109 

6.10 

86  2. 

19 

2 

393  -0.460  -0.474 

34.578 

27.809 

27.810 

32.554 

37.182 

41,698 

46.107 

6.09 

85 

0 

576  0.040  0.016 

34.663 

27.853 

27.854 

32.583 

37.196 

41.698 

46.093 

5.44 

108  2. 

12 

0 

759  0.08C  0.047 

34.667 

27.854 

27.656 

32.584 

37.196 

41.697 

46.091 

5.30 

113  2. 

19 

0 

942  -0.130  -0.171 

34.654 

27.854 

27.856 

32.591 

37.210 

41.717 

46.117 

5.54 

Ill  2. 

28 

0 

1013  -0.150  -0.195 

34.655 

27.856 

27.858 

32.594 

37.213 

41.721 

46.121 

5.61 

Ill  2. 

27 

0 

1088  -0.160  -0.209 

34.654 

27.856 

27.858 

32.594 

37.214 

41.722 

46.123 

5.61 

113  2. 

28 

0 

1125  -0.140  -0.191 

34.654 

27.855 

27.857 

32.593 

37.212 

41.720 

46.120 

5.64 

110  2. 

27 

0 

DEPTH  TEMP  THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-6 

SI  G- 1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0  -0.104  -0.104 

33.529 

26.947 

26.947 

31.690 

36.316 

40.830 

45.238 

111.69 

0.000 

1446.7 

10  -0.104  -0.104 

33.529 

26.947 

26.947 

31.690 

36.316 

40.830 

45.238 

111.66 

0.006 

1446.8 

20  -0,104  -0.105 
27  =  SRE 

33.529 

26.947 

26.947 

31.690 

36.316 

40.830 

45.238 

111.63 

0.011 

1447.0 

30  -0.120  -0.121 

33.718 

27.100 

27.100 

31.842 

36.467 

40.980 

45.386 

97.11 

0.016 

1447.4 

40  -1.380  -1.381 

34.001 

27.377 

27.377 

32.155 

36.815 

41.363 

45.802 

70.71 

0.024 

1442.1 

50  -1.447  -1.449 

34.153 

27.502 

27.503 

32.281 

36.942 

41.490 

45.930 

58.79 

0.031 

1442.1 

60  -1.460  -1.461 

34.201 

27.541 

27.541 

32.320 

36.981 

41.529 

45.968 

55.05 

0,037 

1442.3 

70  -1.532  -1.534 

34.257 

27.589 

27.589 

32.369 

37.032 

41.582 

46.023 

50.46 

0.042 

1442.2 

80  -1.578  -1.580 

34.275 

27.605 

2  7 .605 

32.386 

37.050 

41.601 

46.043 

48.95 

0.047 

1442.2 

90  -1,654  -1,656 

34.287 

27.616 

27.617 

32.400 

37.066 

41.619 

46.064 

47.74 

0.052 

1442.0 

100  -1.611  -1.614 

34.309 

27.633 

27.633 

32.415 

37.080 

41.632 

46.075 

46.12 

0.056 

1442.4 

125  -1.566  -1.569 

34.363 

27.675 

27.676 

32.456 

37.119 

41.669 

46.110 

41.99 

0.067 

1443.1 

150  -1.537  -1.541 

34.391 

27.697 

27.697 

32.477 

37.138 

41.687 

46.127 

39,82 

0.07  8 

1443.7 

175  -1.557  -1.562 

34.408 

27.712 

27.713 

32.492 

37.155 

41.704 

46.145 

38.24 

0.087 

1444.0 

200  -1.417  -1.422 

34.435 

27.729 

27.730 

32.505 

37.162 

41.707 

46.144 

36.58 

0.097 

1445.1 

225  -1.403  -1.408 

34.453 

27.744 

27.744 

32.518 

37.176 

41.720 

46.156 

35.13 

0.106 

1445.7 

250  -1.089  -1.096 

34.483 

27,757 

27.758 

32.522 

37.170 

41.705 

46.132 

33.97 

0.114 

1447.6 

275  -1.074  -1.082 

34.501 

27.771 

27.772 

32.536 

37.183 

41.717 

46.143 

32.56 

0.123 

1448.1 

300  -0.569  -0.579 

34.548 

27.790 

27.790 

32.538 

37.170 

41.689 

46.101 

31.19 

0.131 

1450.9 

325  -0.411  -0.422 

34.568 

27.799 

27.799 

32.542 

37.169 

41.684 

46.091 

30.44 

0.138 

1452.1 

350  -0.597  -0.609 

34.561 

27.801 

27.802 

32.551 

37.183 

41.703 

46.116 

29.95 

0.146 

1451.6 

375  -0.478  -0.492 

34.574 

27.807 

27.807 

32.553 

37.181 

41.698 

46.108 

29.51 

0.153 

1452.6 

400  -0.364  -0.399 

34.588 

27.813 

27.814 

32.556 

37.182 

41.696 

46.103 

28.96 

0.161 

1453.5 

425  -0.249  -0.265 

34.600 

27.817 

27.617 

32.555 

37.177 

41.687 

46.091 

28.76 

0.168 

1454.5 

450  -0.192  -0.210 

34.611 

27.823 

27.824 

32.560 

37.180 

41.689 

46.090 

28.19 

0.175 

1455.2 

475  -0.170  -0.189 

34.615 

27.825 

27 . 826 

32.562 

37.181 

41.689 

46.090 

27.98 

0.182 

1455.7 

500  -0.100  -0.120 

34.624 

27.829 

27.830 

32.563 

37.181 

41.686 

46.085 

27.76 

0.189 

1456.5 

550  -0.019  -0.042 

34.624 

27.825 

27.826 

32.557 

37.172 

41.676 

46.073 

28.20 

0.203 

1457.7 

600  0.054  0.026 

34.649 

27.841 

27.842 

32.571 

37.184 

41.685 

46.080 

26.80 

0.217 

1458.9 

650  0.048  0.021 

34.647 

27.840 

27.841 

32.570 

37.183 

41.685 

46.080 

26.86 

0.230 

1459.7 

700  0.147  0.117 

34.667 

27.851 

27,852 

32.578 

37.189 

41.687 

46.080 

26.02 

0.243 

1461.0 

750  0.130  0.097 

34.667 

27.851 

27.853 

32.579 

37.190 

41.690 

46.082 

25.95 

0.256 

1461.8 

800  0.095  0.059 

34.666 

27.652 

27.854 

32.582 

37.194 

41.694 

46.088 

25.76 

0.269 

1462.4 

850  0.017  -0.020 

34.662 

27.853 

27.855 

32.586 

37.200 

41.702 

46.098 

25.45 

0.282 

1462.9 

900  -0.024  -0.064 

34.658 

27.353 

27.855 

32.586 

37.202 

41.706 

46.103 

25.39 

0.295 

1463.6 

950  -0.112  -0.154 

34.655 

27.854 

27.856 

32.591 

37.209 

41.715 

46.115 

24.97 

0.307 

1464.0 

1000  -0.123  -0.167 

34.656 

27.856 

27.858 

32.593 

37.211 

41.718 

46.118 

24.79 

0.320 

1464.8 

1100  -0.148  -0.197 

34.655 

27.856 

27.859 

32.594 

37.214 

41.721 

46.122 

24.58 

0.344 

1466.3 

1121  -0,146  -U.197 

34.657 

27.857 

27.860 

32.595 

37.215 

41.722 

46.123 

24.45 

0.350 

1466.7 

46  s  PING 

DEPTH  CM)  DEPTH  (M) 


8 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAkUM  MIND  FRCE  SEA  ST  AIRTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


66  11. OS  61 

13. OE 

545  2915  992 

320  6 

0  0 

-0.6 

2152  28/JAN/74  CONRAD  17 

1  240 

DEPTH  TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PH05 

MOD 

1  -0.320 

-0.320 

32.747 

26.327 

26.327 

31.083 

35.722 

40.250 

44.669 

8.35 

46  1  . 

57 

0 

1  -0.390 

-0.390 

32.748 

26.331 

26.331 

31.089 

35.730 

40.259 

44.681 

8.11 

47  1. 

50 

0 

338  -0.370 

-0.382 

34.530 

27.766 

27.767 

32.509 

37.135 

41.649 

46.055 

5.98 

80  2. 

14 

0 

705  0.580 

0.547 

34.692 

27.846 

27.848 

32.561 

37.158 

41.645 

46.026 

5.12 

109  2. 

15 

0 

1072  0.250 

0.199 

34.677 

27.853 

27.856 

32.579 

37.187 

41.683 

46.073 

5.18 

116  2. 

15 

0 

1492  -0.050 

-0.123 

34.655 

27.851 

27.855 

32.588 

37.205 

41.711 

46.110 

5.45 

113  2. 

07 

0 

1806  -0.040 

-0.134 

34.679 

27.870 

27.875 

32.608 

37.225 

41.731 

46.130 

5.22 

1  27  2. 

13 

0 

2175  -0.220 

-0.337 

34.672 

27.873 

27.879 

32.619 

37.242 

41.754 

46.158 

5.56 

126  2. 

16 

0 

2553  -0.380 

-0.523 

34.672 

27.881 

27.888 

32.633 

37.261 

41.778 

46.188 

5.72 

116  2. 

24 

0 

2727  -0.400 

-0.556 

34.663 

27.875 

27.882 

32.628 

37.258 

41.776 

46.186 

5.86 

117  2. 

09 

0 

2865  -0.410 

-0.577 

34.665 

27.877 

27.884 

32.631 

37.262 

41.780 

46.191 

5.87 

116  2. 

09 

0 

2911  -0.400 

-0.571 

34.669 

27.880 

27.887 

32.634 

37.264 

41.782 

46.193 

5.91 

117 

0 

2920S-0 . 400S 

-0.572 

34.667 

27.878 

27.886 

32.632 

37.263 

41.781 

46.192 

5.89 

108  2. 

16 

1 

DEPTH  TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0  -0.307 

6  =  SRE 

10  -0.307 

-0.307 

32.746 

26.326 

26.326 

31.081 

35.720 

40.247 

44.666 

170.66 

0.000 

1444.6 

-0.307 

32.745 

26.325 

26.325 

31.080 

35.719 

40.246 

44.665 

170.68 

0.009 

1444.8 

20  -0.859 

-0.860 

33.222 

26.731 

26.731 

31.499 

36.150 

40.689 

45.120 

132.13 

0.024 

1443.1 

30  -1.463 

-1.464 

33.833 

27.243 

27.243 

32.025 

36.689 

41.241 

45.684 

83.42 

0.034 

1441.3 

40  -1.640 

-1.641 

33.963 

27.354 

27.354 

32.140 

36.808 

41.364 

45.810 

72.93 

0.042 

1440.8 

50  -1.685 

-1.686 

34.049 

27.425 

27.425 

32.211 

36.881 

41.437 

45.884 

66.12 

0.049 

1440.9 

60  -1.686 

-1.688 

34.099 

27.465 

27.465 

32.251 

36.920 

41.476 

45.923 

62.23 

0.056 

1441.1 

70  -1.705 

-1.706 

34.171 

27.524 

27.524 

32.310 

36.979 

41.535 

45.982 

56.59 

0.062 

1441.3 

80  -1.735 

-1.737 

34.200 

27.548 

27.549 

32.335 

37.005 

41.561 

46.009 

54.22 

0.067 

1441.3 

90  -1.760 

-1.761 

34.232 

27.575 

27.575 

32.363 

37.032 

41.589 

46.037 

51.64 

0.072 

1441.4 

100  -1.764 

-1.766 

34.260 

27.598 

27.598 

32.385 

37.055 

41.612 

46.059 

49.42 

0.077 

1441.6 

125  -1.748 

-1.751 

34.305 

27.634 

27.634 

32.420 

37.089 

41.645 

46.092 

45.87 

0.089 

1442.2 

150  -1.730 

-1.733 

34.322 

27.647 

27.647 

32.433 

37.101 

41.656 

46.103 

44.48 

0.101 

1442.7 

175  -1.680 

-1.684 

34.350 

27.668 

27.668 

32.452 

37.119 

41.672 

46.117 

42.34 

0.112 

1443.4 

200  -1.612 

-1.616 

34.376 

27.687 

27.688 

32.469 

37.133 

41.685 

46.127 

40.44 

0.122 

1444.1 

225  -1.531 

-1.537 

34.388 

27.695 

27.695 

32.474 

37.136 

41.685 

46.125 

39.62 

0.132 

1445.0 

250  -1.380 

-1.387 

34.413 

27.711 

27.711 

32.485 

37.142 

41.686 

46.122 

38.15 

0.142 

1446.1 

275  -1.242 

-1.250 

34.433 

27.722 

27.723 

32.492 

37.145 

41.685 

46.116 

37.06 

0.151 

1447.2 

300  -1.115 

-1.123 

34.465 

27.744 

27.744 

32.510 

37.158 

41.694 

46.122 

35.01 

0.160 

1448.3 

325  -0.719 

-0.730 

34.498 

27.755 

27.756 

32.509 

37.145 

41.670 

46.086 

34.21 

0.169 

1450.6 

350  0.010 

-0.003 

34.557 

27.769 

27.770 

32.501 

37.115 

41.618 

46.014 

33.56 

0.177 

1454.4 

375  0.312 

0.296 

34.591 

27.780 

27,781 

32.502 

37.108 

41.602 

45.990 

32.87 

0.185 

1456.2 

400  0.132 

0.116 

34.582 

27.783 

27.784 

32.511 

37.122 

41.621 

46.014 

32.38 

0.194 

1455.8 

425  0.328 

0.309 

34.607 

27.792 

27.793 

32.514 

37.119 

41.613 

46.001 

31.72 

0.202 

1457.2 

450  0.608 

0.588 

34.640 

21.802 

27.804 

32.516 

37.113 

41.599 

45.979 

31.14 

0.209 

1458.9 

475  0.159 

0.140 

34.607 

27.801 

27.802 

32.528 

37.138 

41.637 

46.029 

30.68 

0.217 

1457.2 

500  0.270 

0.249 

34.624 

27.809 

27.811 

32.533 

37.140 

41.635 

46.024 

30.08 

0.225 

1458.2 

550  0.400 

0.375 

34.645 

27.819 

27.820 

32.539 

37.142 

41.633 

46.019 

29.39 

0.240 

1459.6 

600  0.761 

0.732 

34.692 

27.835 

27.837 

32.544 

37.137 

41.618 

45.994 

28.53 

0.254 

1462.2 

650  0.676 

0.645 

34.685 

27.834 

27.836 

32.547 

37.141 

41.625 

46.003 

28.48 

0.268 

1462.6 

700  0.609 

0.576 

34.687 

27.840 

27,842 

32.554 

37.151 

41.637 

46.016 

27.94 

0.282 

1463.1 

750  0.529 

0.494 

34.684 

27.843 

27.845 

32.560 

37.159 

41.647 

46.029 

27.55 

0.296 

1463.6 

800  0.581 

0.542 

34.688 

27.843 

27.845 

32.558 

37.156 

41.643 

46.023 

27.70 

0.310 

1464.7 

850  0.491 

0.451 

34.690 

27.849 

27.852 

32.568 

37.168 

41.657 

46.040 

26.94 

0.324 

1465.1 

900  0.521 

0.477 

34.695 

27.852 

27.855 

32.570 

37.169 

41.658 

46.040 

26.79 

0.337 

1466.1 

950  0.429 

0.383 

34.688 

27.852 

27.854 

32.572 

37.175 

41.666 

46.051 

26.62 

0.351 

1466.5 

1000  0.413 

0.365 

34.689 

27.853 

27.856 

32.574 

37.177 

41.669 

46.054 

26.49 

0.364 

1467.3 

1100  0.290 

0.237 

34.679 

27.852 

27.855 

32.578 

37.184 

41.680 

46.068 

26.24 

0.390 

1468.4 

1200  0.256 

0.197 

34.676 

27.852 

27.855 

32.579 

37.187 

41.683 

46.073 

26.21 

0.416 

1469.9 

1300  0.170 

0.106 

34.673 

27.854 

27.857 

32.583 

37.194 

41.693 

46.085 

25.76 

0.442 

1471.2 

1400  0.094 

0.024 

34.671 

27.856 

27.860 

32.589 

37.201 

41.703 

46.097 

25.23 

0.468 

1472.5 

1500  -0.048 

-0.121 

34.660 

27.855 

27.859 

32.592 

37.209 

41.715 

46.113 

24.75 

0.493 

1473.6 

1600  0.063 

-0.019 

34.682 

27.867 

27.871 

32.601 

37.215 

41.718 

46.113 

24.06 

0.517 

1475.8 

1700  0.041 

-0.047 

34.679 

2  7 . 8t>6 

27.870 

32.601 

37.216 

41.719 

46.116 

24.02 

0.541 

1477.4 

1800  -0.042 

-0.136 

34.676 

27.867 

27.872 

32.606 

37.223 

41.729 

46.128 

23.45 

0.565 

1478.7 

1900  -0.145 

-0.244 

34.669 

27.867 

27.872 

32.609 

37.229 

41.738 

46.140 

22.91 

0.588 

1479.9 

2000  -0.159 

-0.265 

34.673 

27.871 

27.876 

32.614 

37.235 

41.744 

46.147 

22.36 

0.611 

1481.6 

2100  -0.168 

-0.280 

34.675 

27.873 

27.878 

32.616 

37.238 

41.748 

46.151 

22.08 

0.633 

1483.2 

2200  -0.215 

-0.334 

34.672 

27.873 

27.879 

32.618 

37.241 

41.753 

46.157 

21.71 

0.655 

1484.7 

2300  -0.260 

-0.385 

34.670 

27.874 

27.880 

32.621 

37.246 

41.759 

46.165 

21.24 

0.677 

1486.3 

2400  -0,307 

-0.439 

34.672 

27.878 

27.884 

32.627 

37.253 

41.767 

46.174 

20.51 

0.697 

1487.8 

2500  -0.343 

-0.482 

34.671 

27.879 

27.885 

32.629 

37.257 

41.772 

46.181 

20.07 

0.718 

1489.3 

2600  -0.365 

-0.511 

34.671 

27.879 

27.886 

32.631 

37.259 

41.776 

46.185 

19.74 

0.738 

1491.0 

2700  -0.384 

-0.538 

34.669 

27.879 

27 .886 

32.632 

37.261 

41.778 

46.188 

19.47 

0.757 

1492.6 

2800  -0.390 

-0.552 

34.668 

27.878 

27,886 

32.632 

37.262 

41.779 

46.190 

19.35 

0.777 

1494.3 

2900  -0.386 

-0.556 

34.668 

27.878 

27.886 

32.632 

37.262 

41.780 

46.191 

19.25 

0.796 

1496.1 

2923  -0,388 

-0.561 

34.669 

27.879 

27.887 

32.633 

37.263 

41.781 

46.191 

19.17 

0.800 

1496.5 

4  *  PING 


LATITUDE 

LONGITUDE  1 

MARS  DEPTH 

BAKOM 

WIND  FRCE 

SEA  ST 

AIRTMP 

DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

66  10. 

8S 

61 

13. 3E 

545  2950 

992 

270  6 

0  0 

0.0 

53  29/JAN/74  CONRAD  17 

1  241 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-9 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX YG  SIL  PHOS 

MOD 

36 

33.929 

7.95 

52  1  . 

87 

0 

99 

-1 

.810 

-1.812 

34.246 

27.587 

27.588 

32.377 

37.048 

41.606 

46.055 

7.11 

64  1. 

87 

0 

162 

-1 

.710 

-1.714 

34.340 

27.661 

27.661 

32.446 

37.114 

41.668 

46.114 

7.22 

65  1  . 

8b 

0 

253 

34.426 

6,89 

70  2. 

09 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-® 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SCUNDV 

0 

-0 

.284 

-0.284 

32.758 

26.334 

26.334 

31.089 

35.727 

40.253 

44.672 

169.81 

0.000 

1444.8 

6 

e 

SRF 

10 

-0 

.275 

-0.276 

32.766 

26.341 

26.341 

31.095 

35.733 

40.259 

44.677 

169.19 

0.008 

1445.0 

20 

-0 

.674 

-0.675 

33.036 

26.574 

26.574 

31.338 

35.986 

40.521 

44.948 

146.95 

0.024 

1443.7 

30 

-1 

.432 

-1.432 

33.817 

27.230 

27.230 

32.011 

36.675 

41.225 

45.667 

84.67 

0.036 

1441.4 

40 

-1 

.614 

-1.615 

33.940 

27.335 

27.335 

32.120 

36.788 

41.343 

45.789 

74.68 

0.044 

1440.9 

50 

-1 

.678 

-1.679 

34.046 

27.422 

27.422 

32.209 

36.878 

41.434 

45.881 

66.34 

0.051 

1440.9 

60 

-1 

.708 

-1.709 

34.123 

27.485 

27.485 

32.272 

36.941 

41.497 

45.945 

60,3  3 

0.057 

1441.0 

70 

-1 

.708 

-1.710 

34.182 

27.533 

27.533 

32,370 

3b. 988 

41.544 

45.991 

55.71 

0.063 

1441.3 

80 

-1 

.725 

-1.727 

34.208 

27.555 

27.555 

32.341 

37.011 

41.566 

46.014 

53.61 

0.068 

1441.4 

90 

-1 

.742 

-1.744 

34.226 

27.570 

27.570 

32.357 

37.026 

41.583 

46.030 

52.12 

0.074 

1441.5 

100 

-1 

.760 

-1.762 

34.254 

27.592 

27.592 

32.380 

37.050 

41.606 

46.054 

49.91 

0.079 

1441.6 

125 

-1 

.758 

-1.761 

34.297 

27.628 

27,628 

32.415 

37.084 

41.640 

46.088 

46.44 

0.091 

1442.1 

150 

-1 

.717 

-1.720 

34.334 

27.657 

27.657 

32.442 

37.110 

41.664 

46.110 

43.57 

0.102 

1442.8 

175 

-1 

.693 

-1.697 

34.347 

27.667 

27.667 

32.451 

37.118 

41.672 

46.117 

42.49 

0.113 

1443.3 

200 

-1 

.630 

-1.635 

34.371 

27.685 

27.685 

32.467 

37.132 

41.683 

46.127 

40.69 

0.123 

1444.1 

225 

-1 

.536 

-1.542 

34.395 

27.701 

27.701 

32.480 

37.142 

41.691 

46.131 

39.08 

0.133 

1444.9 

250 

-1 

.396 

-1.403 

34.413 

27.711 

27.711 

32.486 

37.143 

41.688 

46.124 

38.10 

0.143 

1446.0 

266 

-1 

.215 

-1.222 

34.442 

27.729 

27.729 

32.498 

37.150 

41.689 

46.120 

36.45 

0.149 

1447.2 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


8 


LATITUDE  LONGITUDE  1 

MARS  DEPTH  BAROM 

MIND  FRCE 

:  SEA  ST 

AIRTMP 

DEMPT  i 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

65  40. 

IS  60 

36. IE 

545  3681 

994 

280  8 

280  0 

2.2 

858  29/JAN/74  CONRAD  17 

1  242 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-6 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

2 

1.340 

1.340 

33.675 

26.982 

26.982 

31.680 

36.264 

40.737 

45.105 

7.91 

47  1. 

71 

0 

9 

33.678 

7.74 

47  1  . 

73 

0 

27 

0.870 

0.869 

33.702 

27.034 

27.034 

31.746 

36.342 

40.828 

45.208 

6.91Q 

48  1  . 

73 

0 

46 

34.031 

7.78 

50  1  . 

86 

0 

64 

-1.320 

-1.322 

34.220 

27.553 

27.553 

32.327 

36.983 

41.527 

45.963 

7.12 

60  2. 

09 

0 

62 

-0.980 

-0.982 

34.305 

27.610 

27.610 

32.372 

37.018 

41.551 

45.977 

6.64 

66  2. 

25 

0 

101 

-1.210 

-1.213 

34.359 

27.662 

27.662 

32.431 

37.083 

41.622 

46.054 

6.68 

70  2. 

15 

0 

117 

34.419 

6.06 

72  2. 

19 

0 

220 

1.590 

1.579 

34.681 

27.769 

27.770 

32.453 

37.022 

41.481 

45.834 

4.35 

92  2. 

30 

0 

401 

1.530 

1.509 

34.719 

27.804 

27.806 

32.491 

37.061 

41.521 

45.876 

4.50 

95  2. 

25 

0 

586 

1.210Q 

1.180 

34.724 

27.831 

27.833 

32.527 

37.107 

41.576 

45.939 

4.77 

104  2. 

20 

0 

1306 

0.670 

0.600 

34.696 

27.844 

27.848 

32.559 

37.155 

41.641 

46.019 

4.97 

114  2. 

24 

0 

1799 

0.440 

0.340 

34.693 

27.855 

27.861 

32.580 

37.183 

41.676 

46.062 

4.79 

128  2. 

29 

0 

2271 

0.090 

-0.040 

34.667 

27.854 

27.860 

32.591 

37.206 

41.709 

46.105 

5.29 

122  2. 

29 

0 

2950 

-0.110 

-0.291 

34.672 

27.868 

27.877 

32.615 

37.237 

41.747 

46.150 

5.000 

133  2. 

28 

0 

3499 

-0.260 

-0.487 

34.669 

27.873 

27.883 

32.628 

37.255 

41.771 

46.180 

5.610 

131  2. 

29 

0 

3637 

-0.390 

-0.626 

34.664 

27.875 

27.886 

32.634 

37.266 

41.786 

46.198 

5.86 

115  2. 

28 

0 

3682 

-0.520 

-0.757 

34.658 

27.876 

27.886 

32.639 

37.275 

41.798 

46.214 

6.10 

102  2. 

24 

0 

369 1 S 

-0.5105 

-0.748 

34.655 

27.873 

27.883 

32.636 

37.271 

41.795 

46.211 

5.730 

104  2. 

30 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SlG-9 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

1.306 

1.306 

33.671 

26.980 

26.980 

31.680 

36.265 

40.739 

45.108 

108.52 

0.000 

1453.3 

10 

12 

1.306 
*  SRF 

1.305 

33.671 

26.980 

26.981 

31.680 

36.265 

40.739 

45.108 

108.54 

0.005 

1453.4 

20 

1.260 

1.259 

33.662 

26.977 

26.977 

31.678 

36.264 

40.740 

45.109 

108.89 

0.011 

1453.4 

30 

0.914 

0.913 

33.692 

27.023 

27.023 

31.734 

36.329 

40.814 

45.193 

104.54 

0.022 

1452.0 

40 

0.341 

0.340 

33.766 

27.116 

27.116 

31.843 

36.454 

40.954 

45.347 

95.69 

0.032 

1449.7 

50 

-1.101 

-1.102 

34.025 

27.388 

27.388 

32.157 

36.808 

41.348 

45.779 

69.67 

0.040 

1443.6 

60 

-1.231 

-1.233 

34.140 

27.485 

27.485 

32.257 

36.911 

41.453 

45.887 

60.42 

0.046 

1443.3 

70 

-1.115 

-1.117 

34.289 

27.602 

27.602 

32.369 

37.019 

41.556 

45.985 

49.35 

0.052 

1444.2 

80 

-0.731 

-0.733 

34.378 

27.659 

27.659 

32.414 

37.051 

41.577 

45.994 

43.99 

0.056 

1446.3 

90 

-1.015 

-1.017 

34.375 

27.667 

27.668 

32.431 

37.077 

41.610 

46.036 

43.09 

0.061 

1445.1 

100 

-0.963 

-0.966 

34.427 

27.708 

27,708 

32.469 

37.113 

41.645 

46.068 

39.25 

0.065 

1445.6 

125 

1.398 

1.392 

34.612 

27.728 

27.728 

32.417 

36.992 

41.456 

45.815 

38.12 

0.075 

1457.0 

150 

1.338 

1.330 

34.668 

27.777 

27.778 

32.468 

37.044 

41.509 

45.869 

33.52 

0.084 

1457.3 

175 

1.446 

1.437 

34.657 

27.761 

27.761 

32.449 

37.022 

41.484 

45.842 

35.20 

0.092 

1458.1 

200 

1.583 

1.573 

34.666 

27.758 

27.759 

32.442 

37.011 

41.470 

45.824 

35.60 

0.101 

1459.2 

225 

1.596 

1,585 

34.680 

27.768 

27.769 

32.452 

37.020 

41.479 

45.832 

34.79 

0.110 

1459.7 

250 

1.607 

1.594 

34.683 

27.770 

27.771 

32.454 

37.022 

41.480 

45.833 

34.67 

0.118 

1460.1 

275 

1.601 

1.586 

34.687 

27.773 

27.774 

32.457 

37.026 

41.484 

45.837 

34.45 

0.127 

1460.5 

300 

1.599 

1.583 

34.698 

27.782 

27.783 

32.466 

37.035 

41.493 

45.846 

33.70 

0.136 

1460.9 

325 

1.598 

1.581 

34.702 

27.786 

27.787 

32.470 

37.038 

41.497 

45,850 

33,47 

0.144 

1461.3 

350 

1.593 

1.575 

34.706 

27.789 

27.791 

32.474 

37.042 

41.501 

45.854 

33.20 

0.152 

1461.7 

375 

1.577 

1.557 

34.711 

27.795 

27.796 

32.480 

37.049 

41.508 

45.861 

32,79 

0.161 

1462.1 

400 

1.566 

1.545 

34.714 

27.798 

27.799 

32.483 

37.053 

41.512 

45.866 

32.58 

0.169 

1462.5 

425 

1.544 

1.522 

34.717 

27.802 

27.804 

32.488 

37.058 

41.518 

45.873 

32.24 

0.177 

1462.8 

450 

1.529 

1.505 

34.720 

27.805 

27.806 

32.491 

37.062 

41.522 

45.877 

32.06 

0.185 

1463.1 

475 

1.518 

1.493 

34.723 

27.808 

27.810 

32.495 

37.066 

41.527 

45.882 

31.82 

0.193 

1463.5 

500 

1.490 

1.463 

34.724 

27,811 

27.813 

32.499 

37.071 

41.532 

45.888 

31,59 

0.201 

1463.8 

550 

1.452 

1.422 

34.727 

27.816 

27.818 

32.506 

37.078 

41.541 

45.898 

31.21 

0.217 

1464.5 

600 

1.408 

1.376 

34.730 

27.822 

27.824 

32.513 

37.086 

41.550 

45,909 

30.80 

0.232 

1 465.1 

650 

1.247 

1.213 

34.716 

27.622 

27.824 

32.518 

37.096 

41.564 

45.927 

30,68 

0.247 

1465.2 

700 

1.202 

1.166 

34.717 

27.826 

27.828 

32.523 

37.103 

41.572 

45.936 

30.36 

0.263 

1465.8 

750 

1.229 

1.189 

34.728 

27.833 

27.836 

32.530 

37.109 

41.577 

45.941 

29.91 

0.278 

1466.8 

800 

1.183 

1.140 

34.725 

27.833 

27.836 

32.532 

37.112 

41.582 

45.947 

29.86 

0.293 

1467.4 

850 

1.153 

1 .108 

34.727 

27.837 

27.841 

32.537 

37.118 

41.589 

45.955 

29.56 

0.308 

1468.1 

900 

1.107 

1.059 

34.725 

27.839 

27.842 

32.540 

37.122 

41.595 

45.961 

29.47 

0.322 

1468.8 

950 

1.054 

1.003 

34.722 

27.840 

27.843 

32.543 

37.127 

41.601 

45.969 

29.33 

0.337 

1469.3 

1000 

0.996 

0.943 

34.721 

27.843 

27.846 

32.548 

37.134 

41.609 

45.979 

29.02 

0.352 

1469.9 

1100 

0.887 

0.828 

34.717 

27.847 

27,850 

32.555 

37.144 

41.623 

45.996 

28.55 

0.380 

1471.1 

1200 

0.816 

0.752 

34.712 

27.848 

27.852 

32.558 

37.150 

41.631 

46.006 

28.43 

0.409 

1472.5 

1300 

0.699 

0.629 

34.701 

27.846 

27.850 

32.561 

37.156 

41.640 

46.018 

28.35 

0.437 

1473.6 

1400 

0.629 

0.554 

34.706 

27.854 

27.859 

32.572 

37.169 

41.655 

46.035 

27.44 

0.465 

1475.0 

1500 

0.594 

0.512 

34.703 

27.854 

27.859 

32.573 

37.171 

41.659 

46.040 

27.44 

0.493 

1476.5 

1600 

0.517 

0.429 

34.696 

27.853 

27.858 

32.574 

37.175 

41.665 

46.049 

27.33 

0.520 

1477.9 

1700 

0.459 

0.365 

34.694 

27.854 

27.860 

32.578 

37.181 

41.673 

46.058 

26.98 

0.547 

1479.3 

1800 

0.401 

0.301 

34.696 

27.860 

27.865 

32.586 

37.190 

41.684 

46.071 

26.29 

0.574 

1480.7 

1900 

0.397 

0.290 

34.695 

27.859 

27.865 

32.586 

37.191 

41.685 

46.072 

26.37 

0.600 

1482.4 

2000 

0.320 

0.207 

34.689 

27.859 

27.865 

32.588 

37.196 

41.692 

46.081 

26.07 

0.626 

1483.8 

2100 

0.253 

0.133 

34.670 

27.847 

27.854 

32.579 

37.189 

41.687 

46.079 

26.76 

0.653 

1485.1 

2200 

0.162 

0.037 

34.678 

27.858 

27.865 

32.593 

37.206 

41.707 

46.101 

25.23 

0.679 

1486.5 

2300 

0.100 

-0.032 

34.673 

27.858 

27.865 

32.595 

37.210 

41.712 

46.108 

24.91 

0.704 

1487.9 

2377 

0.062 

-0.076 

34.676 

27.862 

27.870 

32.601 

37.217 

41.721 

46.118 

24.24 

0.723 

1489.0 

0 

=  PING 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAHUM  MIND  FRCE  SEA  ST  AIRTMP  DENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


63  46. 

5S  58 

54. 3E 

546  4255 

997 

260  16 

290  5 

1.7 

540  30/ JAN/74  CONRAD  17 

1  244 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-I 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHUS 

MOD 

1 

0.740 

0.740 

33.769 

27.095 

27.095 

31.810 

36.410 

40.899 

45.282 

8.15 

34  1. 

57 

0 

1 

0.730 

0.730 

33.765 

27.093 

27.093 

31.808 

36.408 

40.898 

45.280 

7,98 

35  1  . 

53 

0 

17 

0.700 

0.699 

33.772 

27.100 

27.100 

31.816 

36.417 

40.907 

45.291 

8.10 

34  1. 

53 

0 

44 

-1.470 

-1.471 

34.022 

27.397 

27.397 

32.177 

36.840 

41.390 

45.831 

7.69 

51  2. 

09 

0 

62 

-1.610 

-1.611 

34.157 

27.510 

27.510 

32.294 

36.960 

41.513 

45.957 

7.23 

58  2. 

15 

0 

98 

0.530 

0.526 

34 . 4b0 

27.662 

27.663 

32.378 

36.978 

41.468 

45.850 

5,04 

79  2. 

38 

0 

196 

1.640 

1.630 

34.642 

27.734 

27.735 

32.417 

36.985 

41.443 

45.795 

4.25 

90  2. 

38 

0 

287 

1.690 

1.675 

34.688 

27.768 

27.769 

32.449 

37.015 

41.471 

45.822 

4.32 

91  2. 

29 

0 

380 

1.680 

1.660 

34.698 

27.776 

27.778 

32.459 

37.025 

41.481 

45.833 

4,35 

93  2. 

26 

0 

564 

34.725 

4.61 

95  2. 

21 

0 

930 

1.230 

1.179 

34.729 

27.834 

27.837 

32.531 

37.111 

41.580 

45.943 

4.76 

103  2. 

15 

0 

1480 

0.750 

0.668 

34.706 

27.847 

27.852 

32.561 

37.155 

41.638 

46.015 

4.76 

117  2. 

23 

0 

2031 

0.450 

0.333 

34.688 

27.850 

27.857 

32.576 

37.180 

41.673 

46.059 

4.95 

128  2. 

28 

0 

2583 

0.220 

0.063 

34.677 

27.855 

27.863 

32.591 

37.202 

41.702 

46.096 

4.90 

130  2. 

24 

0 

3136 

0.010 

-0.190 

34.668 

27.859 

27.869 

32.604 

37.223 

41.730 

46.131 

5.38 

133  2, 

25 

0 

3668 

-0.160 

-0.407 

34.662 

27.862 

27.874 

32.616 

37.242 

41.755 

46.162 

5.48 

129  2. 

44Q  0 

4056 

-0.270 

-0.551 

5,100 

105  2. 

160  0 

4196 

-0.370 

-0.663 

34.657 

27.868 

27.881 

32.631 

37.264 

41.785 

46.199 

5.99 

112  2. 

25 

0 

4232 

-0.400 

-0.696 

5.13Q 

101  2. 

150  0 

4251S 

-0.390S 

-0.688 

34.661 

27.873 

27.886 

32.636 

37.270 

41.792 

46.206 

6.03 

105  2. 

24 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-0 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

0.727 

0.727 

33.763 

27.091 

27.091 

31.807 

36.407 

40.896 

45.280 

98.04 

0.000 

1450.8 

10 

0.727 

0.726 

33.763 

27.091 

27.091 

31.807 

36.407 

40.896 

45.280 

98.04 

0.005 

1451.0 

20 

0.717 

0.717 

33.765 

27.093 

27.093 

31.809 

36.410 

40.899 

45.283 

97.83 

0.010 

1451.1 

30 

0.720 

0.719 

33.764 

27.093 

27.093 

31.809 

36.409 

40.899 

45.282 

97.91 

0.020 

1451.3 

40 

0.639 

0.638 

33.760 

27.093 

27.094 

31.812 

36.415 

40.907 

45.292 

97.82 

0.029 

1451.0 

50 

-1.613 

-1.614 

34.076 

27.445 

27.445 

32.229 

36.896 

41.450 

45.895 

64.21 

0.037 

1441.2 

60 

-1.632 

-1.633 

34.123 

27.483 

27.483 

32.268 

36.935 

41.489 

45.934 

60.50 

0.044 

1441.4 

70 

-1.504 

-1.506 

34.190 

27.534 

27.534 

32.314 

36.977 

41.526 

45.967 

55.66 

0.050 

1442.2 

80 

-1.210 

-1.212 

34.243 

27.568 

27.568 

32.338 

36.991 

41.532 

45,964 

52.49 

0.055 

1443.9 

90 

-0.413 

-0.416 

34.373 

27.642 

27.642 

32.387 

37.015 

41.531 

45.940 

45.67 

0.060 

1447.9 

100 

0,403 

0.399 

34.503 

27.704 

27.704 

32.423 

37.027 

41.519 

45.905 

40.01 

0.064 

1452.0 

125 

1.331 

1.325 

34.562 

27.693 

27.693 

32.385 

36.961 

41.428 

45.789 

41.41 

0.074 

1456.7 

150 

1.517 

1.510 

34.594 

27.705 

27.705 

32.391 

36.963 

41.424 

45.780 

40.41 

0.085 

1457.9 

175 

1.591 

1.582 

34.613 

27.715 

27.716 

32.399 

36.969 

41  .428 

45.782 

39.56 

0.095 

1458.7 

200 

1.636 

1.626 

34.634 

27.728 

27.729 

32.411 

36.979 

41.437 

45.790 

38,41 

0.104 

1459.4 

225 

1,674 

1.662 

34.654 

27.742 

27.743 

32.424 

36.990 

41.447 

45.799 

37.28 

0.114 

1460.0 

250 

1.718 

1.705 

34.663 

27.745 

27.746 

32.426 

36.991 

41.447 

45.797 

37,07 

0.123 

1460.6 

275 

1.725 

1.710 

34.675 

27.755 

27.756 

32.435 

37.000 

41 .456 

45,806 

36.30 

0.132 

1461.0 

300 

1.722 

1.706 

34.688 

27.765 

27.767 

32.446 

37.011 

41.466 

45.817 

35.38 

0.141 

1461.5 

325 

1.710 

1.693 

34.682 

27.761 

27.763 

32.443 

37.008 

41.464 

45.814 

35.85 

0.150 

1461.8 

350 

1.685 

1.666 

34.692 

27.771 

27.773 

32.453 

37.019 

41.476 

45.827 

34.98 

0.159 

1462.1 

375 

1.683 

1.663 

34.697 

27.775 

27.777 

32.457 

37.023 

41.480 

45.831 

34,74 

0.168 

1462.5 

400 

1.681 

1.659 

34.703 

27.780 

27.782 

32.463 

37.029 

41.485 

45.837 

34.33 

0.176 

1463.0 

425 

1.680 

1.657 

34.710 

27.786 

27.788 

32.468 

37.035 

41.491 

45.842 

33.91 

0.185 

1463.4 

450 

1.672 

1.648 

34.713 

27.789 

27.791 

32.472 

37.038 

41.495 

45.846 

33.71 

0.193 

1463.8 

475 

1.647 

1.621 

34.713 

27.791 

27.793 

32.475 

37.042 

41,499 

45.851 

33.58 

0.202 

1464.1 

500 

1.626 

1.599 

34.715 

27.794 

27,796 

32.478 

37.046 

41.504 

45.857 

33.41 

0.210 

1 464.4 

550 

1.596 

1.566 

34.719 

27.799 

27,801 

32.485 

37.053 

41.512 

45.866 

33.04 

0.227 

1465.1 

600 

1.555 

1.522 

34.722 

27.805 

27.807 

32.492 

37.062 

41.521 

45.876 

32.63 

0.243 

1465.7 

650 

1.521 

1.485 

34.725 

27.810 

27.813 

32.498 

37.069 

41.530 

45.885 

32.26 

0.259 

1466.4 

700 

1.483 

1.445 

34.728 

27.815 

27.818 

32.504 

37.076 

41.538 

45.895 

31.91 

0.275 

1467.1 

750 

1.431 

1.390 

34.730 

27.820 

27,823 

32.511 

37.085 

41.548 

45,906 

31.48 

0.291 

1467.7 

800 

1.372 

1.329 

34.727 

27.822 

27,825 

32.515 

37.090 

41.555 

45.915 

31.33 

0.307 

1468.3 

850 

1.324 

1.278 

34.727 

27.825 

27.828 

32.520 

37.097 

41.563 

45.924 

31.10 

0.322 

1468.9 

900 

1.271 

1.222 

34.726 

27.829 

27.832 

32.525 

37.103 

41.571 

45.933 

30.80 

0.338 

1469.5 

950 

1.239 

1.186 

34.726 

27.831 

27.834 

32.528 

37.108 

41.577 

45.940 

30.65 

0,353 

1470.2 

1000 

1.185 

1.130 

34.723 

27.832 

27.836 

32.532 

37.112 

41.583 

45.948 

30.52 

0.369 

1470.8 

1100 

1.090 

1.030 

34.722 

27.837 

27.841 

32.540 

37.123 

41.597 

45.964 

30.03 

0.399 

1472.0 

1200 

0.999 

0.933 

34.716 

27.839 

27.843 

32.545 

37.131 

41.607 

45.977 

29.81 

0.429 

1473.3 

1300 

0.907 

0.835 

34.713 

27.843 

27,847 

32.552 

37.141 

41.619 

45.992 

29.36 

0.458 

1474.6 

1400 

0.825 

0.747 

34.712 

27.847 

27.852 

32.559 

37.151 

41.631 

46.006 

28.94 

0,487 

1475.9 

1500 

0.754 

0.670 

34.705 

27.846 

27.851 

32.560 

37.154 

41.637 

46.014 

28.81 

0.516 

1477.2 

1600 

0.661 

0.591 

34.703 

27.849 

27,854 

32.566 

37.162 

41.647 

46.026 

28.38 

0.545 

1478.6 

1700 

0.630 

0.535 

34.700 

27.850 

27.855 

32.569 

37.166 

41.654 

46.034 

28.20 

0.573 

1480.1 

1800 

0.568 

0.466 

34.697 

27.850 

27.857 

32.572 

37.172 

41.661 

46.043 

27.92 

0.601 

1481.5 

1900 

0.528 

0.419 

34.695 

27.852 

27.858 

32.575 

37.176 

41.666 

46.050 

27.74 

0.629 

1483.0 

2000 

0.477 

0.362 

34.693 

27.853 

27.860 

32.578 

37.181 

41.673 

46.058 

27.43 

0.657 

1 484.5 

2100 

0.432 

0.309 

34.690 

27.853 

27.860 

32.580 

37.184 

41.678 

46.064 

27.26 

0.684 

1486,0 

2200 

0.388 

0.259 

34.689 

27.855 

27.862 

32.584 

37.190 

41.684 

46.072 

26.87 

0.711 

1487.5 

2300 

0.346 

0.209 

34.688 

27.856 

27.864 

32.587 

37.194 

41.690 

46.080 

26.56 

0.738 

1489.0 

2400 

0.299 

0.156 

34.686 

27.857 

27.865 

32.590 

37,199 

41.696 

46.087 

26.22 

0.764 

1490.5 

2500 

0.254 

0.103 

34.683 

27.857 

27 .866 

32.592 

37.202 

41.701 

46.094 

25.92 

0.790 

1492.0 

2600 

0.222 

0.063 

34.681 

27.858 

27,866 

32,594 

37.205 

41.705 

46.099 

25.70 

0.816 

1493.6 

2700 

0.178 

0.012 

34.679 

27.859 

27.867 

32.596 

37.210 

41.711 

46.106 

25.30 

0.842 

1495.1 

2800 

0.135 

-0.038 

34.677 

27.859 

27,868 

32.599 

37.214 

41.717 

46.113 

24.93 

0.867 

1496.7 

2900 

0.099 

-0.082 

34.676 

27.860 

27.870 

32.601 

37.217 

41.722 

46.119 

24.56 

0.891 

1498.3 

3000 

0.064 

-0.125 

34.674 

27.861 

27.871 

32.604 

37.221 

41.726 

46.125 

24.22 

0.91b 

1499.8 

3100 

0.033 

-0.164 

34.672 

27.861 

27.871 

32.605 

37.224 

41.730 

46.130 

23.92 

0.940 

1501.4 

3200 

0.002 

-0.203 

34.670 

27.861 

27.871 

32.607 

37.226 

41.734 

46.135 

23.63 

0.964 

1503.0 

3300 

-0.027 

-0.241 

34.670 

27.862 

27.873 

32.610 

37.230 

41.739 

46.141 

23.22 

0.987 

1504.7 

3400 

-0.061 

-0.284 

34.668 

27.862 

27.873 

32.611 

37.233 

41.743 

46.146 

22.87 

1.010 

1506.3 

3500 

-0.090 

-0.321 

34.667 

27.863 

27.874 

32.614 

37.236 

41.748 

46.152 

22.49 

1.033 

1507.9 

3600 

-0.114 

-0.355 

34.665 

27.863 

27.874 

32.615 

37.238 

41.751 

46.155 

22.24 

1.055 

1509.5 

3700 

-0.140 

-0.389 

34.665 

27.864 

27.876 

32.617 

37.242 

41.755 

46.161 

21.80 

1.077 

1511.2 

3800 

-0.165 

-0.423 

34.664 

27.864 

27.877 

32.619 

37.245 

41.759 

46.166 

21.46 

1.099 

1512.8 

3900 

-0.187 

-0.455 

34.664 

27.865 

27.878 

32.621 

37.248 

41.763 

46.171 

21.09 

1.120 

1514.5 

4000 

-0.218 

-0.495 

34.662 

27.865 

27.878 

32.623 

37.251 

41.767 

46.176 

20.69 

1.141 

1516.2 

4100 

-0,256 

-0.542 

34.661 

27.866 

27.879 

32.625 

37.255 

41.772 

46.182 

20.14 

1.161 

1517.8 

4200 

-0.368 

-0 . 66 1 

34.648 

27.861 

27.874 

32.624 

37.257 

41.778 

46.191 

19.28 

1.181 

1519.0 

4264 

-0.386 

-0.686 

34.664 

27.875 

27.888 

32.638 

37,272 

41.794 

46.208 

17.80 

1.193 

1520.1 

4 

=  PING 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  MIND  f'RCE  SEA  ST  AIRTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


61  54. 

8S  56 

55. 2E 

546  4879 

i  1003 

260  16 

280  5 

1.7 

154  31/JAN/74  CONRAD  17 

1  2 

46 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL 

PHOS 

MOD 

1 

1.150 

1.150 

33.715 

27.026 

27 

.026 

31.730 

36 

.319 

40.797 

45.169 

8.32 

18 

1. 

11 

0 

256 

1.720 

1.707 

34.638 

27.725 

27 

.726 

32.406 

36 

.972 

41.427 

45.778 

4.16 

89 

2. 

34 

0 

808 

1.550 

1.505 

34.739 

27.819 

27 

.822 

32.507 

37 

.077 

41.537 

45.892 

4.64 

96 

2. 

15 

0 

1358 

1.040 

0.963 

34.730 

27.847 

27 

.852 

32.553 

37 

.138 

41.613 

45.982 

4.76 

110 

2. 

2  3 

0 

1929 

0.600 

0.488 

34.701 

27.852 

27 

.859 

32.573 

37 

.172 

41.661 

46.043 

4.91 

126 

2. 

23 

0 

2461 

0.360 

0.210 

34.693 

27.860 

27 

.868 

32.591 

37 

.198 

41.694 

46.084 

4.98 

128 

2. 

26 

0 

2931 

0.190 

0.004 

34.682 

27.860 

27 

.870 

32.599 

37 

.213 

41.715 

46.110 

5.09 

128 

2. 

30 

0 

3453 

0.010 

-0.219 

34.675 

27,864 

27 

.876 

32.612 

37 

.232 

41.740 

46.141 

5.37 

134 

2. 

34 

0 

4119 

-0.160 

-0.451 

34.664 

27.864 

27 

.878 

32.621 

37 

.248 

41.763 

46.170 

5.45 

135 

2. 

32 

0 

4673 

-0.250 

-0.598 

34.660 

27.865 

27 

.881 

32.629 

37 

.260 

41.779 

46.191 

5.73 

136 

2. 

32 

0 

4813 

-0.270 

-0.633 

34.662 

27.868 

27 

.884 

32.633 

37 

.265 

41.785 

46.198 

5.65 

139 

2. 

29 

0 

4858 

-0.280 

-0.648 

34.661 

27.867 

27 

.884 

32,633 

37 

.266 

41.786 

46.199 

5.81 

141 

2. 

32 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-# 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUN 

DV 

0 

1.158 

1.158 

33.707 

27.019 

27 

.019 

31.723 

36 

.311 

40.789 

45.161 

104,85 

0 

.000 

1452 

.7 

10 

13 

1.158 
=  SRF 

1.157 

33.707 

27.019 

27 

.019 

31.723 

36 

.311 

40.789 

45.161 

104.86 

0 

.005 

1452 

.8 

20 

1.154 

1.153 

33.716 

27.027 

27 

.027 

31.731 

36 

.319 

40.797 

45.169 

104.13 

0 

.010 

1453 

.0 

30 

1.149 

1.147 

33.724 

27.034 

27 

.034 

31.737 

36 

.326 

40.804 

45.176 

103.55 

0 

.021 

1453 

.1 

40 

1.143 

1.142 

33.728 

27.037 

27 

.037 

31.741 

36 

.330 

40.808 

45.181 

103.20 

0 

.031 

1453 

.3 

50 

0.305 

0.303 

33.879 

27.208 

27 

.208 

31.935 

36 

.547 

41.047 

45.440 

86.95 

0 

.041 

1449 

.9 

60 

-1.458 

-1.459 

33.928 

27.321 

27 

.321 

32.101 

36 

.765 

41.315 

45.757 

75.94 

0 

.049 

1441 

.9 

70 

-1.623 

-1.625 

34.006 

27.388 

27 

.389 

32.174 

36 

.841 

41.396 

45.842 

69.43 

0 

.056 

1441 

.4 

80 

-1.535 

-1.537 

34.098 

27.460 

27 

.460 

32.242 

36 

.906 

41.457 

45.900 

62.61 

0 

.063 

1442 

.1 

90 

-1.235 

-1.238 

34.234 

27.561 

27 

.561 

32.332 

36 

.986 

41.527 

45.960 

53.09 

0 

.068 

1443 

.9 

100 

-0.627 

-0.630 

34.268 

27.566 

27 

.566 

32.318 

36 

.954 

41.477 

45.893 

52.73 

0 

.074 

1446 

.9 

125 

1.085 

1.079 

34.490 

27.652 

27 

.652 

32.351 

36 

.935 

41.409 

45.777 

45.21 

0 

.086 

1455 

.5 

150 

1.462 

1.455 

34.557 

27.679 

27 

.680 

32.367 

36 

.941 

41.404 

45.761 

42.81 

0 

.097 

1457 

.7 

175 

1.586 

1.577 

34.583 

27.691 

27 

.692 

32.376 

36 

.945 

41.405 

45.759 

41.81 

0 

.108 

1458 

.7 

200 

1.661 

1.651 

34.607 

27.705 

27 

.706 

32.387 

36 

.955 

41.412 

45.764 

40.66 

0 

.118 

1459 

.4 

225 

1.689 

1.677 

34.620 

27.714 

27 

.714 

32.395 

36 

.962 

41.418 

45.770 

39.95 

0 

.128 

1460 

.0 

250 

1.729 

1.716 

34.635 

27.722 

27 

.723 

32.403 

36 

.968 

41.424 

45.774 

39.25 

0 

.138 

1460 

.6 

275 

1.741 

1.727 

34.649 

27.732 

27 

.733 

32.413 

36 

.977 

41.432 

45.782 

38.43 

0 

.148 

1461 

.1 

300 

1.766 

1.750 

34.660 

27.740 

27 

.741 

32.419 

36 

.983 

41.438 

45.787 

37.85 

0 

.157 

1461 

.6 

325 

1.781 

1.763 

34.672 

27.748 

27 

.749 

32.427 

36 

.991 

41.445 

45.794 

37.19 

0 

.167 

1462 

.  1 

350 

1.775 

1.756 

34.679 

27.754 

27 

.755 

32.434 

36 

.997 

41.451 

45.800 

36.70 

0 

.176 

1462 

.5 

375 

1  .767 

1.746 

34.684 

27.758 

27 

.760 

32.438 

37 

.002 

41.456 

45,806 

36.39 

0 

.185 

1462 

.9 

400 

1.773 

1.751 

34.693 

27.765 

27 

.767 

32.445 

37 

.009 

41.463 

45.812 

35.85 

0 

.194 

1463 

.3 

425 

1.770 

1.747 

34.701 

27.772 

27 

.774 

32.452 

37 

.016 

41.470 

45.819 

35.32 

0 

.203 

1463 

.8 

450 

1.770 

1.745 

34.708 

27.778 

27 

.780 

32.458 

37 

.022 

41.476 

45.825 

34.88 

0 

.212 

1464 

.2 

475 

1.760 

1.734 

34.713 

27.782 

27 

.784 

32.463 

37 

.027 

41.481 

45.830 

34.54 

0 

.220 

1464 

.6 

500 

1.749 

1.722 

34.718 

27.787 

27 

.789 

32.468 

37 

.033 

41.487 

45.837 

34.17 

0 

.229 

1464 

.9 

550 

1.730 

1.700 

34.725 

27.794 

27 

.797 

32.476 

37 

.041 

41.496 

45.846 

33.66 

0 

.246 

1465 

.7 

600 

1.709 

1.676 

34.733 

27.803 

27 

.805 

32.485 

37 

.050 

41.506 

45.857 

33.09 

0 

.262 

1466 

.4 

650 

1.680 

1.643 

34.737 

27.807 

27 

.810 

32.491 

37 

.057 

41.514 

45.865 

32.79 

0 

.279 

1467 

.1 

700 

1.646 

1.607 

34.738 

27.811 

27 

.814 

32.496 

37 

.063 

41.521 

45.873 

32.54 

0 

.295 

1  467 

.8 

750 

1.600 

1.558 

34.739 

27.815 

27 

.818 

32.501 

37 

.070 

41.529 

45.883 

32.29 

0 

.312 

1468 

.5 

800 

1.565 

1.520 

34.739 

27.818 

27 

.821 

32.506 

37 

.075 

41.535 

45.890 

32.12 

0 

.328 

1469 

.1 

850 

1.527 

1.479 

34.741 

27.822 

27 

.825 

32.511 

37 

.082 

41.543 

45.899 

31.85 

0 

.344 

1469 

.8 

900 

1.486 

1.435 

34.741 

27.825 

27 

.829 

32.516 

37 

.088 

41.550 

45.907 

31.63 

0 

.359 

1470 

.5 

950 

1.430 

1.376 

34.739 

27.827 

27 

.831 

32.520 

37 

.094 

41.557 

45.916 

31.44 

0 

.375 

1471 

.0 

1000 

1.377 

1.321 

34.738 

27.830 

27 

.834 

32.524 

37 

.100 

41.565 

45.925 

31.20 

0 

.391 

1471 

.6 

1100 

1.279 

1.217 

34.737 

27.836 

27 

.841 

32.534 

37 

.112 

41,580 

45.943 

30.66 

0 

.422 

1472 

.9 

1200 

1.182 

1.114 

34.733 

27.840 

27 

.845 

32.541 

37 

.122 

41.593 

45.958 

30.29 

0 

.452 

1474 

.1 

1300 

1.095 

1.021 

34.729 

27.843 

27 

.848 

32.547 

37 

.130 

41.604 

45.971 

30.01 

0 

.482 

1475 

.4 

1400 

0.999 

0.920 

34.724 

27.845 

27 

.850 

32.552 

37 

.139 

41.615 

45.985 

29.67 

0 

.512 

1476 

.7 

1500 

0.925 

0.940 

34.721 

27.847 

27 

.853 

32.557 

37 

.146 

41.624 

45.997 

29.37 

0 

.542 

1478 

.0 

1600 

0.850 

0.758 

34.717 

27.849 

27 

.855 

32.561 

37 

.153 

41.633 

46.008 

29.07 

0 

.571 

1479 

.4 

1700 

0.777 

0.679 

34.714 

27.851 

27 

.857 

32.566 

37 

,160 

41.643 

46.019 

28.72 

0 

.600 

1480 

.7 

1800 

0.711 

0.607 

34.709 

27.852 

27 

.858 

32.569 

37 

.165 

41.650 

46,029 

28.49 

0 

.629 

1482 

.1 

1900 

0.647 

0.537 

34.706 

27.853 

27 

.860 

32.573 

37 

.171 

41.658 

46.038 

28.19 

0 

.657 

1483 

.5 

2000 

0.598 

0.480 

34.703 

27.854 

27 

.861 

32.576 

37 

.175 

41.664 

46.046 

27.97 

0 

.685 

1485 

.0 

2100 

0.548 

0.424 

34.701 

27.855 

27 

.862 

32.579 

37 

.180 

41.670 

46.054 

27.71 

0 

.713 

I486 

.5 

2200 

0.501 

0.370 

34.698 

27.855 

27 

.863 

32.581 

37 

.184 

41.675 

46.060 

27.48 

0 

.740 

1488 

.0 

2300 

0.454 

0.316 

34.696 

27.857 

27 

.865 

32.584 

37 

.189 

41.682 

46.068 

27.16 

0 

,768 

1489 

.5 

2400 

0.407 

0.262 

34.695 

27.858 

27 

.867 

32.588 

37 

.194 

41,688 

46.076 

26.79 

0 

.795 

1491 

.0 

2500 

0.361 

0.209 

34.692 

27.858 

27 

.867 

32.590 

37 

.197 

41.694 

46.083 

26.52 

0 

.821 

1  49  2 

.5 

2600 

0.316 

0.155 

34.690 

27.860 

27 

.868 

32.593 

37 

.202 

41.700 

46.090 

26.15 

0 

.848 

1494 

.  1 

2700 

0.277 

0.109 

34.688 

27.860 

27 

.869 

32.595 

37 

.205 

41.704 

46.096 

25.87 

0 

.874 

1495 

.6 

2800 

0.242 

0.067 

34.686 

27.861 

27 

.870 

32.598 

37 

.209 

41.709 

46.103 

25,56 

0 

.899 

1497 

.2 

2900 

0.204 

0.020 

34.684 

27.861 

27 

.871 

32.600 

37 

.212 

41.714 

46.108 

25.28 

0 

.925 

1498 

.7 

3000 

0.171 

-0.020 

34.681 

27.860 

27 

.871 

32.601 

37 

.215 

41.717 

46.113 

25.09 

0 

.950 

1500 

.3 

3100 

0.139 

-0.061 

34.679 

27.860 

27 

.871 

32.602 

37 

.217 

41.721 

46.118 

24.81 

0 

.975 

1501 

.9 

3200 

0.107 

-0.101 

34.677 

27.861 

27 

.871 

32.604 

37 

.220 

41.725 

46.123 

24.52 

1 

.000 

1503 

.5 

3300 

0.072 

-0.144 

34.675 

27.861 

27 

.872 

32.606 

37 

.224 

41.730 

46.129 

24.18 

1 

,024 

1505 

.1 

3400 

0.038 

-0.187 

34.674 

27.861 

27 

.873 

32.608 

37 

.227 

41.734 

46.134 

23.80 

1 

.048 

1506 

.7 

3500 

0.012 

-0.222 

34.672 

27.862 

27 

.874 

32.610 

37 

.230 

41.738 

46.139 

23.52 

1 

.072 

1508 

.4 

3600 

-0.024 

-0.266 

34.671 

27,862 

27 

.875 

32.612 

37 

.233 

41.743 

46.145 

23.08 

1 

.095 

1510 

.0 

3700 

-0.049 

-0.301 

34.668 

27.862 

27 

.874 

32.613 

37 

.235 

41.746 

46.149 

22.86 

1 

,118 

1511 

.6 

3800 

-0.079 

-0.339 

34.668 

27.863 

27 

.876 

32.615 

37 

.239 

41.751 

46.155 

22.42 

1 

.141 

1513 

.2 

3900 

-0.104 

-0.374 

34.667 

27.864 

27 

.877 

32.618 

37 

.242 

41.755 

46.160 

22.05 

1 

.163 

1514 

.9 

4000 

-0.120 

-0.400 

34.666 

27.864 

27 

.877 

32.619 

37 

.244 

41.757 

46.163 

21.81 

1 

.185 

1516 

.6 

4100 

-0.139 

-0.428 

34.665 

27.864 

27 

,878 

32.620 

37 

.246 

41.760 

46.167 

21.55 

1 

.206 

1518 

.3 

4200 

-0.159 

-0.459 

34.665 

27.864 

27 

.879 

32.622 

37 

.249 

41.764 

46.172 

21.20 

1 

.228 

1520 

.0 

4300 

-0.174 

-0.483 

34.663 

27.864 

27 

,879 

32.623 

37 

.251 

41.766 

46,175 

21.00 

1 

.249 

1521 

.7 

4400 

-0.191 

-0.511 

34.663 

27.865 

27 

.880 

32.625 

37 

.253 

41.770 

46.179 

20.66 

1 

.270 

1523 

.4 

4500 

-0.204 

-0.535 

34.662 

27.865 

27 

.880 

32.626 

37 

.255 

41.772 

46.182 

20.42 

1 

.290 

1525 

.1 

4600 

-0.216 

-0.557 

34.662 

27.865 

27 

.881 

32.627 

37 

.257 

41.775 

46.185 

20.21 

1 

.311 

1526 

.9 

4700 

-0.233 

-0.584 

34.661 

27.865 

27 

.881 

32.628 

37 

.259 

41.778 

46.189 

19.92 

1 

.331 

1528 

.6 

4800 

-0.251 

-0.613 

34.660 

27,865 

27 

.882 

32.630 

37 

.261 

41.781 

46.193 

19.59 

1 

.350 

1530 

.3 

4884 

-0.263 

-0.634 

34.660 

27,866 

27 

.883 

32.632 

37 

,  264 

41.784 

46.196 

19.32 

1 

.367 

1531 

.8 

LATITUDE  LONGITUDE  t 

IARS  DEPTH 

BAHOM 

MIND  FRCE 

SEA  .>T 

AIRTMP 

DEMPT  GMT  DA/MON/YR  SH: 

IP  CRUS 

MOD  STN 

61  55. 

OS  56 

54. 7E 

546  4879 

1003 

270  18 

27°  5 

3.3 

546  3 1 /JAN/74  CONRAD  17 

1  247 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SlG-« 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG  ! 

31  L 

PHOS 

MOD 

25 

1.110 

1.109 

33.732 

27.043 

27 

.043 

31.747 

36 

.337 

40.816 

45.189 

8.47 

18 

1  .  1 

14 

0 

38 

1.090 

1.088 

33.738 

27.049 

27 

.049 

31.754 

36 

.344 

40.824 

45.198 

8.38 

18 

1.1 

l  1 

0 

52 

-1.470 

-1.471 

33.905 

27.302 

27 

.302 

32.084 

36 

.747 

41.299 

45.741 

7.77 

50 

2.1 

15 

0 

71 

-1.600 

-1.602 

34.078 

27.446 

27 

.446 

32.230 

36 

.896 

41.450 

45.894 

7.39 

54 

2.14 

0 

100 

-0.360 

-0.363 

34.292 

27.574 

27 

.574 

3$. 318 

36 

.945 

41.461 

45.869 

6.05 

67 

2.29 

0 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  MIND  FRCE  SEA  ST  A IRTMP  DENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


59  59. 

4S  55 

6.6E 

510  5147 

1000 

280  14 

280  5 

3.3 

2! 

108  31 /JAN/74  CONRAD  17 

1  248 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-# 

S1G-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

1 

1.240 

1.240 

33.732 

27.034 

27.034 

31.735 

36.321 

40.797 

45.166 

8.35 

26  1 . 

43 

0 

29 

0.880 

0.879 

33.740 

27.063 

27.063 

31.775 

36.371 

40.856 

45.236 

8.33 

26  1 . 

47 

0 

85 

-1.230 

-1.232 

33.960 

27.340 

27.340 

32.113 

36.769 

41,313 

45.748 

7.99 

42  2. 

06 

0 

105 

-1.110 

-1.113 

34.024 

27.387 

27.387 

32.156 

36.808 

41.348 

45.779 

7.65 

45  2. 

00 

0 

224 

1.690 

1.678 

34.543 

27.652 

27.652 

32.334 

36.901 

41.358 

45.710 

4.32 

81  2. 

41 

0 

513 

1.910 

1.881 

34.704 

27.764 

27.766 

32.440 

37.000 

41.451 

45.796 

4.650 

87  2. 

26 

0 

708 

1.780 

1.740 

34.726 

27.791 

27.794 

32.472 

37.036 

41.490 

45.839 

4.44 

91  2. 

19 

0 

1256 

34.742 

4.73 

101  2. 

10 

0 

1622 

1.010 

0.915 

34.726 

27.846 

27.852 

32.554 

37.141 

41.617 

45.988 

4.79 

113  2. 

23 

0 

2170 

0.640 

0.509 

34.704 

27.852 

27.860 

32.574 

37.172 

41.660 

46.041 

4.670 

123  2. 

20 

0 

2719 

0.360 

0.189 

34.687 

27.855 

27.864 

32.588 

37.196 

41.693 

46.082 

4.94 

130  2. 

20 

0 

2933S 

0.260 

0.072 

34.683 

27.857 

27.867 

32.595 

37.206 

41.706 

46.099 

5.12 

1  34  2. 

37 

1 

3213 

0.170 

-0.041 

34.671 

27.852 

27.864 

32.594 

37.209 

41.712 

46.109 

5.20 

129  2. 

20 

0 

3712 

0.010 

-0.244 

34.671 

27.861 

27,874 

32.611 

37.231 

41.740 

46.142 

5.34 

135  2. 

23 

0 

3857S 

-0,030 

-0.298 

34.670 

27,862 

27.876 

32.614 

37.236 

41.747 

46.150 

5.42 

1  35  2. 

24 

1 

4377 

-0.150 

-0.469 

34,666 

27.865 

27.880 

32.624 

37.251 

41.767 

46.175 

5.41 

1  33  2. 

28 

0 

4931 

-0.230 

-0.608 

34.660 

27.864 

27.882 

32.630 

37.261 

41.780 

46.192 

5.73 

139  2. 

29 

0 

5069 

-0.240 

-0.634 

34.661 

27.865 

27.883 

32.632 

37.264 

41.785 

46.197 

5.63 

142  2. 

25 

0 

5116 

-0.240 

-0.639 

34.659 

27.864 

27.882 

32.631 

37.263 

41.784 

46.196 

5.72 

1  48  2. 

24 

0 

5123S 

-0.240S 

-0.640 

34.657 

27.862 

27,881 

32.629 

37.262 

41.782 

46.195 

5.69 

150  2. 

29 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SlG-« 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

1.249 

1.249 

33.718 

27.022 

27.022 

31.723 

36.309 

40.784 

45.154 

104.56 

0.000 

1453.1 

10 

13 

1.249 
=  SRF 

1.249 

33.718 

27.022 

27.022 

31.723 

36.309 

40.784 

45.154 

104.58 

0.005 

1453.2 

20 

1.252 

1.251 

33.719 

27.023 

27.023 

31.724 

36.309 

40.785 

45.154 

104.54 

0.010 

1453.4 

30 

1.251 

1.250 

33.721 

27.025 

27.025 

31.726 

36.311 

40.787 

45.156 

104.39 

0.021 

1453.6 

40 

1.193 

1.191 

33.727 

27.033 

27.034 

31.736 

36.323 

40.800 

45.172 

103.56 

0.031 

1453.5 

50 

-0.014 

-0.016 

33.839 

27.192 

27,192 

31.929 

36.550 

41.060 

45.462 

88.38 

0.041 

1448.3 

60 

-0.120 

-0.123 

33.846 

27.203 

27.204 

31.944 

36.568 

41.080 

45.485 

87.27 

0.050 

1448.0 

70 

-0.612 

-0.614 

33.896 

27.265 

27.265 

32.020 

36.658 

41.184 

45.603 

81.29 

0.058 

1446.0 

80 

-0.986 

-0.988 

33.904 

27.286 

27.286 

32.052 

36.702 

41.238 

45.667 

79.21 

0.066 

1  444.4 

90 

-1.137 

-1.140 

33.930 

27.312 

27.312 

32.083 

36.736 

41.277 

45.710 

76.66 

0.074 

1443.9 

100 

-1.284 

-1.287 

34.028 

27.396 

27,396 

32.171 

36.828 

41.373 

45.809 

68.59 

0.081 

1443.5 

125 

-1.262 

-1.265 

34.082 

27.439 

27.439 

32.213 

36.869 

41.412 

45.847 

64.42 

0.098 

1444.1 

150 

-0.391 

-0.396 

34.171 

27.477 

27.478 

32.223 

36.853 

41.370 

45.780 

61.07 

0.114 

1448.7 

175 

0.879 

0.871 

34.381 

27.578 

27.578 

32.285 

36.876 

41.356 

45.730 

52.15 

0.128 

1455.2 

200 

1.628 

1.618 

34.495 

27.618 

27.619 

32.302 

36.871 

41.331 

45.685 

48.63 

0.140 

1459.1 

225 

1.709 

1.697 

34.531 

27.640 

27.641 

32.322 

36.889 

41.346 

45.697 

46.87 

0.152 

1459.9 

250 

1.698 

1.685 

34.547 

27.655 

27.656 

32.337 

36.904 

41.361 

45.712 

45.60 

0.164 

1 460.3 

275 

1.737 

1.723 

34.571 

27.671 

27.672 

32.352 

36.917 

41.373 

45.724 

44.21 

0.175 

1461.0 

300 

1.776 

1.760 

34.593 

27.685 

27.686 

32.365 

36.930 

41.384 

45.734 

42.98 

0.186 

1461.6 

325 

1.831 

1.813 

34.606 

27.691 

27,693 

32.370 

36.933 

41.386 

45,734 

42.53 

0.197 

1462.2 

350 

1.851 

1.832 

34.626 

27.706 

27.707 

32.384 

36.946 

41.398 

45.746 

41.30 

0.207 

1462.8 

375 

1.891 

1.871 

34.639 

27.713 

27.715 

32.390 

36.951 

41.402 

45.749 

40.78 

0.217 

1463.4 

400 

1.873 

1.851 

34.648 

27.721 

27.723 

32.399 

36.960 

41.412 

45.759 

40.09 

0.227 

1463.7 

425 

1.877 

1.854 

34.659 

27.730 

27.732 

32.407 

36.968 

41.420 

45.767 

39.40 

0.237 

1464.2 

450 

1.862 

1.837 

34.664 

27,735 

27.737 

32.413 

36.975 

41.427 

45.774 

38.96 

0.247 

1464.5 

475 

1.877 

1.851 

34.677 

27.744 

27.746 

32.422 

36.983 

41.435 

45.781 

38.26 

0.257 

1 465.0 

500 

1.885 

1.857 

34.685 

27.750 

27.752 

32.428 

36.989 

41.440 

45.786 

37.82 

0.266 

1465.5 

550 

1.912 

1.881 

34.703 

27.762 

27.765 

32.439 

36.999 

41.450 

45.796 

36.94 

0.285 

1466.5 

600 

1.900 

1.866 

34.713 

27.772 

27.774 

32.449 

37.010 

41.461 

45.806 

36.27 

0.303 

1467.2 

650 

1.874 

1.836 

34,719 

27.779 

27.781 

32.457 

37.018 

41.470 

45.816 

35.80 

0.321 

1468.0 

700 

1.867 

1.827 

34.728 

27.78b 

27.789 

32.465 

37.027 

41.478 

45.825 

35.29 

0.339 

1468.8 

750 

1.804 

1.761 

34.732 

27.794 

27.797 

32.475 

37.038 

41.492 

45.840 

34.65 

0.357 

1469.3 

800 

1.724 

1.678 

34.730 

27.798 

27.802 

32.462 

37.047 

41.503 

45.853 

34.31 

0.374 

1469.8 

850 

1.698 

1.649 

34.734 

27.804 

27.808 

32.488 

37.055 

41.511 

45.862 

33.92 

0.391 

1470.5 

900 

1.669 

1.617 

34.738 

27.809 

27.813 

32.495 

37.062 

41.519 

45.871 

33.56 

0.408 

1471.3 

950 

1.631 

1.576 

34.740 

27.814 

27.818 

32.501 

37.069 

41.527 

45.880 

33.22 

0.424 

1471.9 

1000 

1.618 

1.560 

34.746 

27.819 

27.823 

32.507 

37.075 

41.534 

45.887 

32.88 

0.441 

1472.7 

1100 

1.516 

1.452 

34.745 

27.826 

27.831 

32.517 

37.088 

41.550 

45.906 

32.33 

0.474 

1473.9 

1200 

1.411 

1.341 

34.740 

27.830 

27.835 

32.524 

37.099 

41.564 

45.923 

31.98 

0.506 

1475.1 

1300 

1.331 

1.255 

34.739 

27.835 

27.840 

32.532 

37.109 

41.576 

45.938 

31.55 

0.538 

1476.5 

1400 

1.246 

1.164 

34.736 

27.638 

27.844 

32.539 

37.118 

41.588 

45.951 

31.22 

0.569 

1477.8 

1500 

1.152 

1.064 

34.732 

27.841 

27.847 

32.545 

37.127 

41.599 

45.966 

30.85 

0.600 

1479.0 

1600 

1.060 

0.966 

34.727 

27.843 

27.849 

32.550 

37.135 

41.610 

45.979 

30.51 

0.631 

1480.3 

1700 

0.971 

0.870 

34.723 

27.846 

27.853 

32.556 

37.144 

41.622 

45.993 

30.05 

0.661 

1481.6 

1800 

0.893 

0.786 

34.719 

27.848 

27,855 

32.561 

37.151 

41.631 

46.005 

29.71 

0.691 

1483.0 

1900 

0.838 

0.725 

34.717 

27.850 

27.857 

32.565 

37.157 

41.639 

46.014 

29.44 

0.720 

1484.4 

2000 

0.769 

0.649 

34.713 

27.851 

27.859 

32.569 

37.163 

41.647 

46.024 

29.10 

0.750 

1485.8 

2100 

0.702 

0.575 

34.709 

27.852 

27.860 

32.572 

37.168 

41.654 

46.034 

28.82 

0.779 

1487.2 

2200 

0.628 

0.495 

34.703 

27.852 

27.860 

32.575 

37.174 

41.662 

46.043 

28.50 

0.807 

1488.6 

2300 

0.571 

0.431 

34.701 

27.853 

27.861 

32.578 

37.179 

41.669 

46.052 

28.16 

0.836 

1490.0 

2400 

0.516 

0.369 

34.697 

27.854 

27.862 

32.581 

37.183 

41.675 

46.060 

27.88 

0.864 

1491.5 

2500 

0.469 

0.314 

34.696 

27.855 

27.864 

32.584 

37.188 

41.682 

46.068 

27.50 

0.891 

1493.0 

2600 

0.417 

0.254 

34.693 

27.856 

27.865 

32.587 

37.193 

41.688 

46.076 

27.15 

0.919 

1494.5 

2700 

0.380 

0.210 

34.691 

27.856 

27.866 

32.569 

37.196 

41.692 

46.082 

26.91 

0.946 

1496.1 

2800 

0.339 

0.162 

34.689 

27.857 

27,867 

32.592 

37,200 

41.698 

46.088 

26.58 

0.972 

1497.6 

2900 

0.289 

0.103 

34.686 

27.858 

27.868 

32.594 

37.205 

41.704 

46.096 

26.19 

0.999 

1499.1 

3000 

0.251 

0.058 

34.684 

27.858 

27.869 

32.597 

37.208 

41.709 

46.102 

25.88 

1.025 

1500.7 

3100 

0.214 

0.012 

34.682 

27.859 

27.870 

32.599 

37.212 

41.713 

46.108 

25.53 

1.051 

1502.3 

3200 

0.176 

-0.033 

34.681 

27.860 

27.871 

32.601 

37.216 

41.719 

46.115 

25.14 

1.076 

1503.8 

3300 

0.153 

-0 ,065 

34.679 

27.860 

27.871 

32.603 

37.218 

41.722 

46.119 

24.96 

1.101 

1505.5 

3400 

0.117 

-0.110 

34.677 

27.860 

27.872 

32.605 

37.222 

41.727 

46.125 

24.59 

1.126 

1507.1 

3500 

0.083 

-0.153 

34.673 

27.858 

27.871 

32.604 

37.223 

41.729 

46.128 

24.45 

1.150 

1508.7 

3600 

0.048 

-0.196 

34.674 

27.861 

27.874 

32.609 

37.228 

41.736 

46.136 

23.86 

1.174 

1510.3 

3700 

0.016 

-0.238 

34.672 

27 . 8b 1 

27.874 

32.611 

37.231 

41.740 

46.142 

23.48 

1.198 

1511.9 

3800 

-0,010 

-0.273 

34.671 

27.862 

27.875 

32.613 

37.234 

41.744 

46.147 

23.16 

1.221 

1513.5 

3900 

-0.035 

-0.307 

34.671 

27.863 

27.877 

32.615 

37.238 

41.749 

46.152 

22.77 

1.244 

1515.2 

4000 

-0.058 

-0.340 

34.670 

27.864 

27.877 

32.617 

37.241 

41.752 

46.157 

22.45 

1.267 

1516.9 

4100 

-0,083 

-0.374 

34.669 

27.864 

27.878 

32.619 

37.243 

41.756 

46.162 

22.10 

1.289 

1518.5 

4200 

-0,108 

-0.409 

34.667 

27.864 

27.878 

32.620 

37.246 

41.759 

46.166 

21.79 

1.311 

1520.2 

4300 

-0.125 

-0,436 

34.667 

27.864 

27.879 

32.622 

37,248 

41.763 

46.170 

21.51 

1.333 

1521.9 

4400 

-0.140 

-0.461 

34.666 

27.865 

27.880 

32.623 

37.250 

41.766 

46.173 

21.25 

1  .  354 

1523.6 

4500 

-0.157 

-0.489 

34.665 

27.865 

27,880 

32.625 

37.253 

41.769 

46.177 

20.96 

1.375 

1525.3 

4600 

-0.173 

-0.515 

34.665 

27.865 

27.881 

32.627 

37.255 

41.772 

46.181 

20.67 

1.396 

1527.1 

4700 

-0.189 

-0.542 

34.664 

27.865 

27.882 

32.628 

37.257 

41.775 

46.185 

20.38 

1.417 

1528.8 

4800 

-0.195 

-0.559 

34.663 

27.865 

27.682 

32.628 

37.258 

41.776 

46.187 

20.30 

1.437 

1530.6 

4900 

-0.208 

-0.583 

34.662 

27.865 

27.882 

32.630 

37.260 

41.779 

46.190 

20.03 

1.457 

1532.3 

5000 

-0.216 

-0.602 

34.662 

27.865 

27.883 

32.630 

37.262 

41.781 

46.193 

19.87 

1.477 

1534.1 

5100 

-0.232 

-0.629 

34.661 

27.865 

27.883 

32.632 

37.264 

41.784 

46.197 

19.56 

1.497 

1535.8 

5136 

-0.226 

-0.629 

34.661 

27.865 

27.883 

32.632 

37.264 

41.784 

46.196 

19.62 

1.504 

1536.5 

7 

*  Ping 

DEPTH  CM)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  1 

WARS  DEPTH 

1  8 AHUM 

WIND  FRCE  SEA  ST 

AIRTMP 

DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

57  59. 

8S  53 

11. 7E 

510  5228 

1  985 

280  12 

290  4 

2.2 

2238  l/EEB/74  CONRAD  17 

1  250 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

salin 

SIG-T 

S1G-# 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHOS  MOD 

11S 

1.200 

1.200 

33.661 

26.980 

26.980 

31.683 

36.270 

40.748 

45.119 

8.18 

24  1  . 

48  0 

1  383S 

1.290S 

1.208 

34.738 

27.837 

27.842 

32.536 

37.114 

41.582 

45.945 

4,87 

103  2. 

10  1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-9 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

1.213 

1.213 

33.657 

26.975 

26.975 

31.678 

36.265 

40.742 

45.113 

109.00 

0.000 

1452.8 

10 

11 

1,213 
=  SRF 

1.212 

33.657 

26.975 

26.976 

31.678 

36.265 

40.742 

45.113 

109,01 

0.005 

1453.0 

20 

1.212 

1.212 

33.662 

26.980 

26.980 

31.682 

36.270 

40.747 

45.118 

108.59 

0.011 

1453.2 

30 

1.207 

1.206 

33.663 

26.981 

26.981 

31.683 

36.271 

40.748 

45.119 

108.53 

0.022 

1453.3 

40 

1.206 

1.205 

33.665 

26.983 

26,983 

31.685 

36.273 

40.750 

45.121 

108.39 

0.033 

1453.5 

50 

1.037 

1.034 

33.672 

26.999 

27.000 

31.707 

36.299 

40.781 

45.157 

106.77 

0.043 

1452.9 

60 

0.463 

0.460 

33.806 

27.141 

27.141 

31.864 

36.472 

40.968 

45.358 

93.29 

0.053 

1450.6 

70 

0.036 

0.033 

33.836 

27.188 

27.188 

31.924 

36.543 

41.051 

45.452 

88.76 

0.062 

1448.9 

80 

-0.484 

-0.487 

n-Aii 

27.243 

27.244 

31.995 

36.629 

41.152 

45.567 

83.37 

0.071 

1446.7 

90 

-0.871 

-0.874 

27.277 

27.277 

32.040 

36.685 

41.219 

45.645 

80.08 

0.079 

1445.1 

100 

-1.007 

-1.010 

33.939 

27.315 

27.315 

32.081 

36.731 

41.268 

45.697 

76.38 

0.087 

1444.7 

125 

-0.654 

-0.658 

34.042 

27.385 

27.385 

32.140 

36.778 

41.304 

45.722 

69.81 

0.105 

1446.9 

150 

-0,618 

-0.623 

34.160 

27.479 

27.479 

32.232 

36.868 

41.392 

45.808 

60.84 

0.122 

1447.7 

175 

0.481 

0.474 

34.278 

27.519 

27,520 

32.238 

36.842 

41.334 

45.719 

57.51 

0.136 

1453.3 

200 

1.323 

1.313 

34.406 

27.568 

27.569 

32.262 

36.841 

41.309 

45.671 

53.33 

0.150 

1457.6 

225 

1.525 

1.513 

34.460 

27.597 

27.598 

32.285 

36.857 

41.320 

45.677 

50.79 

0.163 

1459.0 

250 

1.628 

1.615 

34.494 

27.617 

27.618 

32.302 

36.871 

41.330 

45.684 

49.10 

0.176 

1460.0 

275 

1.683 

1.669 

34.519 

27.633 

27.634 

32.316 

36.883 

41.341 

45.694 

47.74 

0.188 

1460.6 

300 

1.782 

1.766 

34.551 

27.651 

27.652 

32.331 

36.896 

41.350 

45.700 

46.23 

0.200 

1461.5 

325 

1.823 

1.805 

34.581 

27.672 

27.674 

32.351 

36,914 

41.368 

45.716 

44.32 

0.211 

1462.2 

350 

1.879 

1.860 

34.602 

27.685 

27.686 

32.362 

36.923 

41.375 

45.722 

43.33 

0.222 

1462.9 

375 

1.859 

1.839 

34.612 

27.694 

27.696 

32.372 

36.934 

41.387 

45.734 

42.52 

0.233 

1463.2 

400 

1.863 

1.841 

34.625 

27.704 

27.706 

32.382 

36.944 

41.396 

45.743 

41.71 

0.243 

1463.6 

425 

1.894 

1.871 

34.642 

27.716 

27.717 

32.393 

36.954 

41.405 

45.751 

40.75 

0.253 

1464.2 

450 

1.866 

1.841 

34.649 

27.723 

27,725 

32.401 

36.963 

41.415 

45.762 

40.13 

0.264 

1464.5 

475 

1.867 

1.841 

34.659 

27.731 

27.733 

32.409 

36.971 

41.423 

45.770 

39.49 

0.274 

1465.0 

500 

1.879 

1.851 

34.665 

27.734 

27.737 

32.412 

36.973 

41.425 

45.772 

39.30 

0.283 

1465.4 

550 

1.914 

1.883 

34.686 

27.749 

27.751 

32.426 

36.986 

41.437 

45.782 

38.23 

0,303 

1466.4 

600 

1.916 

1.881 

34.699 

27.759 

27.762 

32.436 

36.996 

41.447 

45.792 

37.49 

0.322 

1467.3 

650 

1.904 

1.86? 

34.711 

27.770 

27.773 

32.448 

37.008 

41.459 

45.805 

36.67 

0.340 

1468.1 

700 

1.883 

1.842 

34.721 

27.779 

27.783 

32.458 

37.019 

41.470 

45.817 

35.97 

0.358 

1468.8 

750 

1.859 

1.815 

34.728 

27,787 

27.790 

32.466 

37.028 

41.480 

45.827 

35.43 

0.376 

1469.6 

800 

1.828 

1.781 

34.735 

27.795 

27.798 

32.475 

37.038 

41.491 

45.839 

34.83 

0.394 

1470.3 

850 

1.790 

1.740 

34.741 

27.802 

27.806 

32.484 

37.048 

41,502 

45.851 

34.29 

0.411 

1471.0 

900 

1.751 

1.698 

34.746 

27.810 

27.814 

32.493 

37.058 

41.513 

45.863 

33.71 

0.428 

1471.6 

950 

1.706 

1.650 

34.747 

27.814 

27.818 

32.499 

37.065 

41.521 

45.872 

33.40 

0.445 

1472.3 

1000 

1.665 

1.607 

34.748 

27.818 

27.822 

32.504 

37.071 

41.529 

45.881 

33.12 

0.462 

1472.9 

1100 

1.581 

1.516 

34.749 

27.824 

27.829 

32.513 

37.083 

41.543 

45.897 

32.67 

0.494 

1474.2 

1200 

1.489 

1.419 

34.748 

27.830 

27.835 

32.523 

37.095 

41.558 

45.915 

32.18 

0.527 

1475.5 

1300 

1.392 

1.315 

34.744 

27.834 

27.840 

32.530 

37.105 

41.571 

45.931 

31.80 

0.559 

1476.8 

1400 

1.277 

1.195 

34.739 

27.838 

27.844 

32.538 

37.117 

41.585 

45.948 

31.30 

0.590 

1477.9 

1500 

1.163 

1.074 

34.734 

27.842 

27.848 

32.545 

37.128 

41.600 

45.966 

30.77 

0.621 

1479.1 

1600 

1.092 

0.997 

34.730 

27.844 

27.850 

32.549 

37.134 

41.608 

45.976 

30.59 

0.652 

1480.5 

1700 

0.994 

0.893 

34.725 

27,847 

27.853 

32.556 

37.143 

41.620 

45.991 

30.11 

0.682 

1481.7 

1800 

0.921 

0.814 

34.721 

27,848 

27.855 

32.560 

37.149 

41.629 

46.002 

29.84 

0.712 

1483.1 

1900 

0.838 

0.724 

34.714 

27.848 

27.855 

32.563 

37.155 

41.637 

46.012 

29.62 

0.742 

1484.4 

2000 

0.773 

0.653 

34.712 

27.850 

27.857 

32.567 

37.161 

41.645 

46.022 

29.25 

0,772 

1485.8 

2100 

0.717 

0.590 

34.711 

27.852 

27.860 

32.572 

37.168 

41.653 

46.032 

28.86 

0.801 

1487.3 

2200 

0.647 

0.513 

34.707 

27.853 

27.862 

32.575 

37.174 

41.661 

46.043 

28.49 

0.829 

1488.7 

2300 

0.585 

0.445 

34.704 

27.855 

27.863 

32.579 

37.180 

41.669 

46.052 

28.10 

0.858 

1490.1 

2400 

0.529 

0.382 

34.701 

27.856 

27.865 

32.583 

37.185 

41.676 

46.061 

27.72 

0.886 

1491.6 

2500 

0.476 

0.321 

34.697 

27.856 

27.865 

32.585 

37.189 

41.682 

46.068 

27.50 

0.913 

1493.1 

2600 

0.423 

0.260 

34.695 

27.857 

27.867 

32.588 

37.194 

41.688 

46.077 

27.07 

0.940 

1494.5 

2700 

0.372 

0.202 

34.691 

27.857 

27.867 

32.590 

37.197 

41.694 

46.083 

26.79 

0.967 

1496.0 

2800 

0.327 

0.150 

34.689 

27.858 

27.868 

32.593 

37.202 

41.700 

46.091 

26.40 

0.994 

1497.6 

2900 

0.286 

0.100 

34.688 

27.859 

27.870 

32.596 

37.206 

41.705 

46.098 

26.03 

1.020 

1499.1 

3000 

0.240 

0.047 

34.686 

27.860 

27.871 

32.599 

37.211 

41.711 

46.105 

25.62 

1.046 

1500.6 

3100 

0.201 

0.000 

34.683 

27.861 

27.871 

32.601 

37.214 

41.716 

46.111 

25.28 

1.071 

1502.2 

3200 

0.167 

-0.043 

34.682 

27.862 

27.873 

32.603 

37.218 

41.721 

46.117 

24.93 

1.097 

1503.8 

3300 

0.128 

-0.090 

34.680 

27.862 

27.873 

32.605 

37.221 

41.726 

46.123 

24.60 

1.121 

1505.4 

3400 

0.092 

-0.135 

34.679 

27.863 

27.875 

32.608 

37.226 

41.732 

46.130 

24.10 

1  .  146 

1507.0 

3500 

0.064 

-0.171 

34.678 

27.864 

27.876 

32.610 

37.229 

41.735 

46.135 

23.82 

1.170 

1508.6 

3600 

0.030 

-0.214 

34.676 

27.864 

27.876 

32.612 

37.232 

41.740 

46.141 

23.44 

1.193 

1510.2 

3700 

-0.003 

-0.256 

34.674 

27.864 

27.877 

32.614 

37.235 

41.744 

46.146 

23.09 

1.217 

1511.8 

3800 

-0.038 

-0.300 

34.672 

27.864 

27.877 

32.616 

37.238 

41.748 

46.152 

22.70 

1.239 

1513.4 

3900 

-0.070 

-0.341 

34.671 

27.865 

27.878 

32.618 

37.241 

41.753 

46.158 

22.27 

1.262 

1515.0 

4000 

-0.094 

-0.375 

34.669 

27.865 

27.879 

32.619 

37.244 

41.757 

46.162 

21.97 

1.284 

1516.7 

4100 

-0.115 

-0.406 

34.668 

27.865 

27.879 

32.621 

37.246 

41.760 

46.166 

21.65 

1.306 

1518.4 

4200 

-0.135 

-0.435 

34.668 

27.866 

27.880 

32.623 

37.249 

41.763 

46.170 

21.34 

1.327 

1520.1 

4300 

-0.159 

-0.469 

34.666 

27.866 

27.881 

32.624 

37.251 

41.767 

46.175 

21.01 

1.348 

1521.8 

4400 

-0.175 

-0.496 

34.666 

27.866 

27.882 

32.626 

37,254 

41.770 

46.179 

20.69 

1.369 

1523.5 

4500 

-0.192 

-0.523 

34.666 

27.867 

27,882 

32.628 

37.257 

41.774 

46.183 

20.38 

1.390 

1525.2 

4600 

-0.208 

-0.549 

34.665 

27.867 

27.883 

32.629 

37.259 

41.776 

46.186 

20.13 

1.410 

1526.9 

4700 

-0.218 

-0.570 

34.664 

27.867 

27.883 

32,630 

37.260 

41.779 

46.190 

19.91 

1.430 

1528.7 

4800 

-0.222 

-0.585 

34.664 

27.867 

27.884 

32.631 

37.262 

41.781 

46.192 

19.78 

1.450 

1530.4 

4900 

-0.225 

-0.599 

34.664 

27.867 

27.884 

32.632 

37.263 

41.782 

46.194 

19.67 

1.470 

1532.2 

5000 

-0.227 

-0.613 

34.664 

27.867 

27.885 

32.633 

37.264 

41.784 

46.196 

19.56 

1.489 

1534.0 

5100 

-0.230 

•0.628 

34.663 

27.867 

27.885 

32.633 

37.265 

41.785 

46.198 

19.44 

1.509 

1535.8 

5200 

-0.240 

-0.649 

34.662 

27.867 

27.885 

32.634 

37.267 

41.788 

46.201 

19.25 

1.528 

1537.6 

5227 

-0,247 

-0.660 

34.663 

27.867 

27.886 

32.635 

37.268 

41.789 

46.202 

19.08 

1.533 

1538.1 

2  »  PING 


DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  1 

MARS  DEPTH 

1  BAROM 

MIND  FRCE 

;  SEA  ST 

A1RTMP 

DENPT  ( 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

56  22. 

5S  51 

57. 3E 

510  5381 

984 

250  24 

280  5 

2.2 

1720  2/FEB/74  CONRAD  17 

1  251 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-9 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

1 

1.360 

1.360 

33.915 

27.173 

27,173 

31.868 

36.450 

40.920 

45.286 

8.06 

25  1 . 

6  7 

0 

114 

-0.170 

-0.174 

33.998 

27.328 

27.328 

32.069 

36.693 

41.206 

45.611 

7.97 

41  2. 

03 

0 

559 

1.930 

1.898 

34.674 

27.738 

27.740 

32.415 

36.975 

41.425 

45.770 

4.19 

87  2. 

29 

0 

1108 

4.60 

90  2. 

1  1 

0 

1374S 

1 .4305 

1.348 

34.751 

27.837 

27.843 

32.532 

37.107 

41.571 

45.930 

4.850 

100  2. 

10 

1 

1660 

1.170 

1.070 

34.748 

27.853 

27.860 

32.557 

37.139 

41.611 

45.977 

4.84 

106  2. 

15 

0 

2210 

0.700 

0.565 

34.709 

27.852 

27.860 

32.573 

37.170 

41,656 

46.036 

4.89 

121  2. 

22 

0 

2763 

0.410 

0.234 

34.706 

27.867 

27.877 

32.599 

37.206 

41.701 

46.090 

127  2. 

29 

0 

2896S 

0.340S 

0.154 

34.688 

27.857 

27.867 

32.592 

37.201 

41.698 

46.089 

5.150 

1  32  2. 

29 

1 

3315 

0.210 

-0.011 

34.682 

27.859 

27.871 

32.601 

37.214 

41.717 

46.112 

5.060 

132  2. 

29 

0 

3960 

-0.030 

-0.308 

34.670 

27.862 

27.876 

32.615 

37.237 

41.748 

46.152 

5.46 

137  2. 

29 

0 

4542 

-0.180 

-0.516 

34.665 

27.86b 

27.882 

32.627 

37.255 

41.772 

46.181 

5.59 

134  2. 

26 

0 

51b6 

-0.230 

-0.636 

34.667 

27.870 

27.888 

32.637 

37.269 

41.790 

46.202 

5.65 

141  2. 

29 

0 

5305 

-0.230 

-0.652 

34.664 

27.867 

27.887 

32.636 

37.269 

41,789 

46.202 

5.73 

139  2. 

29 

0 

5351 

-0.220 

-0.648 

34.665 

27.868 

27,887 

32.637 

37.269 

41.790 

46.203 

5.74 

145  2. 

34 

0 

5366S 

-0.210S 

-0.640 

34.661 

27.864 

27.884 

32.633 

37.265 

41.785 

46.198 

5.70 

144  2. 

29 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

51G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

1.398 

—  cut 

1.398 

33.911 

27.167 

27.167 

31.862 

36.442 

40.912 

45.276 

90.84 

0.000 

1454.0 

0 

10 

--  Drr 

1.397 

1.397 

33.912 

27.168 

27.168 

31.863 

36.443 

40.913 

45.277 

90.80 

0.005 

1454.2 

20 

1.400 

1.399 

33.915 

27.169 

27.169 

31.864 

36.444 

40.914 

45.278 

90,65 

0,014 

1454.3 

30 

1.395 

1.393 

33.913 

27.169 

27.169 

31.864 

36.444 

40.914 

45.278 

90.75 

0.023 

1454.5 

40 

1.396 

1.395 

33.911 

27.167 

27.167 

31.862 

36.442 

40.912 

45.276 

90.94 

0.032 

1454.7 

50 

1.396 

1.394 

33.911 

27.167 

27.167 

31.862 

36.442 

40.912 

45.277 

90.96 

0.041 

1454.8 

60 

1.392 

1.389 

33.909 

27.166 

27.166 

31.861 

36.441 

40.912 

45.276 

91.08 

0.050 

1455.0 

70 

1.392 

1.389 

33.912 

27.168 

27.168 

31.863 

36.444 

40.914 

45.278 

90.91 

0.059 

1455.1 

80 

1.347 

1.343 

33.919 

27.176 

27.177 

31.873 

36.455 

40.926 

45.291 

90.12 

0.068 

1455.1 

90 

1.065 

1.061 

33.941 

27.213 

27.213 

31.917 

36.507 

40.985 

45.358 

86.63 

0.077 

1454.0 

100 

0.184 

0.180 

34.003 

27.314 

27.314 

32.044 

36.658 

41.161 

45.556 

76.81 

0.085 

1450.3 

125 

-0.251 

-0.255 

34.021 

27.350 

27.351 

32.093 

36.720 

41.235 

45.642 

73.19 

0.104 

1448.7 

150 

-0.247 

-0.252 

34.082 

27.399 

27.400 

32.142 

36.768 

41.282 

45 . b89 

68.52 

0.122 

1449.3 

175 

0.443 

0.435 

34.204 

27.462 

27.462 

32.183 

36.788 

41.281 

45.669 

62.91 

0.138 

1453.0 

200 

1.166 

1.156 

34.332 

27.520 

27.520 

32.219 

36.802 

41.275 

45.642 

57.85 

0.153 

1456.8 

225 

1.308 

1.297 

34.391 

27.557 

27.558 

32.251 

36.830 

41.299 

45.662 

54.49 

0.167 

1458.0 

250 

1.512 

1.499 

34.444 

27.585 

27.586 

32.274 

36.847 

41.309 

45.667 

51.99 

0.180 

1459.4 

275 

1.594 

1.580 

34.486 

27.613 

27.614 

32.299 

36.869 

41.330 

45.685 

49.52 

0.193 

1460.2 

300 

1.681 

1.666 

34.524 

27.637 

27.638 

32.320 

36.888 

41.345 

45.698 

47.46 

0.205 

1461.1 

325 

1.752 

1.735 

34.549 

27.652 

27.653 

32.333 

36.898 

41.354 

45.704 

46.21 

0.217 

1461.8 

350 

1.787 

1.768 

34.571 

27.667 

27.668 

32.347 

36.911 

41.366 

45.715 

44.91 

0.228 

1462.4 

375 

1.825 

1.805 

34.588 

27.677 

27.679 

32.356 

36.919 

41.373 

45.721 

44.08 

0.239 

1463.0 

400 

1.904 

1.882 

34.604 

27.684 

27.686 

32.361 

36.922 

41.373 

45.719 

43.64 

0.250 

1463.8 

425 

1.897 

1.873 

34.623 

27.700 

27.702 

32.377 

36.938 

41.390 

45.736 

42.20 

0.261 

1464.2 

450 

1.871 

1.846 

34.632 

27.709 

27.711 

32,387 

36.948 

41.400 

45.747 

41.48 

0.272 

1464.5 

475 

1.913 

1.886 

34.647 

27.718 

27.720 

32.395 

36.955 

41.406 

45.752 

40.77 

0.282 

1465.1 

500 

1.925 

1.897 

34.657 

27.725 

27.727 

32.402 

36.962 

41.412 

45.758 

40.22 

0.292 

1465.6 

550 

1.934 

1.903 

34.675 

27.738 

27.741 

32.415 

36.975 

41.425 

45.770 

39.22 

0.312 

1466.5 

600 

1.936 

1.901 

34.693 

27.753 

27.756 

32.430 

36.989 

41.439 

45.784 

38.09 

0.331 

1467.4 

650 

1.922 

1.884 

34.706 

27.764 

27.767 

32.442 

37.002 

41.452 

45.798 

37.21 

0.350 

1468.2 

700 

1.887 

1.847 

34.717 

27.775 

27.778 

32.454 

37.015 

41.466 

45.812 

36.35 

0.368 

1468.9 

750 

1.868 

1.824 

34.724 

27.783 

27.786 

32.462 

37.024 

41.475 

45.822 

35.84 

0.387 

1469.6 

800 

1.821 

1.774 

34.729 

27.790 

27.794 

32.471 

37.034 

41.487 

45.835 

35.26 

0.404 

1470.2 

850 

1.816 

1.766 

34.737 

27.797 

27.801 

32.478 

37.041 

41.495 

45.843 

34.82 

0.422 

1471.1 

900 

1.789 

1.736 

34.743 

27.804 

27.808 

32.486 

37.050 

41.504 

45.853 

34.33 

0.439 

1471.8 

950 

1.734 

1.678 

34.742 

27.807 

27.811 

32.491 

37.057 

41.512 

45.863 

34.08 

0.456 

1472.4 

1000 

1.744 

1.685 

34.753 

27.815 

27.820 

32.499 

37.064 

41.520 

45.870 

33.57 

0.473 

1473.3 

1100 

1.668 

1.602 

34.755 

27.822 

27.827 

32,509 

37.077 

41.534 

45.887 

33.07 

0.506 

1474.6 

1200 

1.606 

1.534 

34.757 

27.829 

27.834 

32.518 

37.087 

41.546 

45.900 

32.68 

0,539 

1476.0 

1300 

1.524 

1.446 

34.757 

27.835 

27.841 

32.527 

37.099 

41.560 

45.917 

32.19 

0.572 

1477.4 

1400 

1.438 

1.354 

34.755 

27.840 

27.846 

32.535 

37.109 

41.573 

45.932 

31.78 

0.604 

1478.7 

1500 

1.339 

1.248 

34.749 

27.842 

27.849 

32.541 

37.118 

41.585 

45.947 

31.47 

0.635 

1479.9 

1600 

1.231 

1.134 

34.744 

27.846 

27,852 

32.548 

37.128 

41.599 

45.963 

30.96 

0.667 

1481.1 

1700 

1.122 

1.019 

34.737 

27.847 

27.854 

32.553 

37.137 

41.610 

45.978 

30.62 

0.697 

1482.3 

1800 

1.030 

0.921 

34.730 

27.848 

27.855 

32.557 

37.144 

41.620 

45.990 

30.33 

0.728 

1483.6 

1900 

0.934 

0.819 

34.725 

27.850 

27.858 

32.562 

37.152 

41.631 

46.004 

29.90 

0.758 

1484.9 

2000 

0.858 

0.736 

34.719 

27.850 

27.858 

32.565 

37.157 

41.638 

46.013 

29.67 

0.788 

1486.2 

2100 

0.781 

0.653 

34.715 

27.852 

27.860 

32.570 

37.164 

41.648 

46.025 

29.22 

0.817 

1487.6 

2200 

0.719 

0.584 

34.712 

27.853 

27.861 

32.573 

37.169 

41.655 

46.034 

28.94 

0.846 

1489.0 

2300 

0.662 

0.519 

34.709 

27.854 

27.863 

32.577 

37.175 

41.662 

46.043 

28.60 

0.875 

1490.5 

2400 

0.591 

0.442 

34.705 

27.856 

27.865 

32.581 

37.181 

41.671 

46.054 

28.14 

0.903 

1491.9 

2500 

0.537 

0.380 

34.702 

27.857 

27.866 

32.584 

37.186 

41.677 

46.062 

27.82 

0.931 

1493.3 

2600 

0.491 

0.327 

34.699 

27.857 

27.866 

32.586 

37.190 

41.682 

46.069 

27.58 

0.959 

1494.8 

2700 

0.435 

0.264 

34.697 

27.658 

27.868 

32.589 

37.195 

41.690 

46.077 

27.14 

0.986 

1496.3 

2800 

0.392 

0.214 

34.694 

27.859 

27.869 

32.592 

37.199 

41.695 

46.084 

26.82 

1.013 

1497.9 

2900 

0.352 

0.165 

34.693 

27.860 

27.870 

32.595 

37.203 

41.700 

46.091 

26.48 

1.040 

1499.4 

3000 

0.310 

0.115 

34.691 

27.861 

27.871 

32.597 

37.207 

41.706 

46.098 

26.15 

1.066 

1501.0 

3100 

0.269 

0.066 

34.689 

27.861 

27.872 

32.600 

37.211 

41.711 

46.104 

25.77 

1.092 

1502.5 

3200 

0.228 

0.017 

34.687 

27.862 

27.873 

32.602 

37.215 

41.716 

46.111 

25.39 

1.118 

1504.1 

3300 

0.187 

-0.032 

34.685 

27.863 

27.874 

32.605 

37.219 

41.722 

46.118 

24.99 

1.143 

1505.6 

3400 

0.150 

-0.078 

34.683 

27.863 

27.875 

32.607 

37.223 

41.727 

46.124 

24.63 

1.168 

1507.2 

3500 

0.113 

-0.124 

34.681 

27.864 

27.876 

32.609 

37.226 

41.732 

46.130 

24.24 

1.192 

1508.8 

3600 

0.079 

-0.166 

34.680 

27.864 

27*877 

32.611 

37.230 

41.736 

46.136 

23.85 

1.216 

1510.4 

3700 

0.052 

-0.202 

34.679 

27.865 

27.878 

32.614 

37.233 

41.740 

46.141 

23.53 

1.240 

1512.1 

3800 

0.027 

-0.237 

34.677 

27.865 

27.878 

32.615 

37.235 

41.744 

46.146 

23.25 

1.263 

1513.7 

3900 

0.001 

-0.272 

34.676 

27.865 

27.879 

32.616 

37.238 

41.748 

46.150 

22.96 

1.287 

1515.4 

4000 

-0.028 

-0.311 

34.675 

27.866 

27.880 

32.619 

37.241 

41.752 

46.156 

22.54 

1.309 

1517.0 

4100 

-0.057 

-0.349 

34.673 

27.866 

27.880 

32.620 

37.244 

41.756 

46.161 

22.20 

1.332 

1518.7 

4200 

-0.078 

-0.380 

34.672 

27.866 

27.881 

32.622 

37.246 

41.759 

46.165 

21.89 

1.354 

1520.3 

4300 

-0.098 

-0.410 

34.671 

27.867 

27.882 

32.624 

37.249 

41.763 

46.169 

21.59 

1.375 

1522.0 

4400 

-0.128 

-0.449 

34.670 

27.867 

27.882 

32.625 

37.252 

41.767 

46.174 

21.17 

t.397 

1523.7 

4500 

-0.147 

-0.479 

34.669 

27.867 

27.883 

32.627 

37.255 

41.770 

46.179 

20.84 

1.418 

1525.4 

4600 

-0.168 

-0.510 

34.668 

27.868 

27.884 

32.629 

37.257 

41.774 

46.183 

20.52 

1.439 

1527.1 

4700 

-0.184 

-0.537 

34.667 

27.868 

27.884 

32.630 

37.259 

41.777 

46.187 

20.22 

1.459 

1528.8 

4800 

-0.193 

-0.557 

34.667 

27.868 

27.685 

32.632 

37.261 

41.779 

46.190 

20.03 

1.479 

1530.6 

4900 

-0.201 

-0.576 

34.666 

27.868 

27.885 

32.632 

37.263 

41.781 

46.192 

19.87 

5.499 

1532.3 

5000 

-0.206 

-0.593 

34.666 

27.868 

27.88b 

32.633 

37.264 

41.783 

46.195 

19.73 

1.519 

1534.1 

5100 

-0.208 

-0.606 

34.666 

27.868 

27.866 

32.634 

37.265 

41.785 

46.196 

19.65 

1  .538 

1535.9 

5200 

-0.208 

-0.618 

34.665 

27.867 

27.886 

32.635 

37.266 

41.786 

46.198 

19.59 

1.558 

1537.7 

5300 

-0.207 

-0.630 

34.665 

27.867 

27.887 

32.635 

37.267 

41.787 

46.200 

19.53 

1.578 

1539.6 

5368 

-0,205 

-0.636 

34.665 

27.867 

27.887 

32.036 

37.268 

41.788 

46.201 

19.51 

1.591 

1540.8 

1 

=  PING 

DEPTH  (M)  DEPTH  CM) 


LATITUDE  LONGITUDE  1 

MARS  DEPTH 

1  BAKOM 

MIND  FRCE  SEA  ST 

AIRTMP 

DENPT  < 

GMT  DA/MON/ YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

57  27. 

OS  36 

8.4E 

512  5383 

1  981 

360  30 

340  5 

2.8 

943  8/FEB/74  CONRAD  17 

1  252 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS  MOD 

1 

1.100 

1 .100 

33.691 

27.010 

27.010 

31.716 

36.306 

40.786 

45.159 

8.02 

34  1. 

68  0 

1357S 

1.100S 

1.022 

34.720 

27.835 

27.840 

32.539 

37.123 

41.597 

45.964 

4.81 

Ill  2. 

21  1 

22995 

0.480S 

0.341 

34.694 

27.853 

27.861 

32.580 

37.184 

41.676 

46.062 

5.01 

128  2. 

33  1 

2869S 

0 . 1 7  OS 

-0.010 

34.679 

27.859 

27.868 

32.598 

37.212 

41.714 

46.110 

5.23 

135  2. 

33  1 

3975S 

-0.150S 

-0.426 

34.664 

27.863 

27.877 

32.619 

37.245 

41.759 

46.166 

5.51 

1  32  2. 

25  1 

5  35 1 S 

-0.280 

-0.706 

34.657 

27.864 

27.883 

32.634 

37.269 

41.791 

46.206 

5.79 

140  2. 

25  0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

1.172 

1.172 

33.675 

26.993 

26.993 

31.696 

36.284 

40.762 

45.134 

107.38 

0.000 

1452.7 

10 

18 

1.172 
s  SHE 

1.172 

33.675 

26.993 

26.993 

31.696 

36.284 

40.762 

45.134 

107.40 

0.005 

1452.8 

20 

1.170 

1.169 

33.674 

26.992 

26.993 

31.696 

36.284 

40.762 

45.134 

107.41 

0.011 

1453.0 

30 

1.173 

1.172 

33.677 

26.994 

26.994 

31.698 

36.286 

40.764 

45.136 

107.26 

0.021 

1453.2 

40 

1.174 

1.172 

33.677 

26.995 

26.995 

31.698 

36.286 

40.764 

45.136 

107.24 

0.0  32 

1453.3 

50 

1.172 

1.170 

33.679 

26.996 

26,996 

31.700 

36.288 

40.766 

45.138 

107.09 

0.043 

1453.5 

60 

1.167 

1.164 

33.680 

26.997 

26.997 

31,701 

36.289 

40.767 

45.140 

107.02 

0.054 

1453,6 

70 

1.151 

1.148 

33.682 

27,000 

27.000 

31,704 

36.293 

40.771 

45.144 

106.78 

0.064 

1453.7 

80 

-0.069 

-0.072 

33.942 

27.278 

27.278 

32.016 

36.638 

41.148 

45.551 

80.18 

0.074 

1448.7 

90 

-0.833 

-0.836 

33.956 

27.322 

27.322 

32.083 

36.728 

41.260 

45.684 

75.79 

0.081 

1445.4 

100 

-0.940 

-0.943 

33.987 

27.352 

27.352 

32.116 

36.763 

41.298 

45.725 

72.91 

0.089 

1445.1 

125 

-0.949 

-0.952 

34.021 

27.379 

27.379 

32.143 

36.790 

41.325 

45.752 

70.24 

0.107 

1445.5 

150 

-0.592 

-0.597 

34.060 

27.397 

27.397 

32.150 

36.786 

41.310 

45.727 

68.59 

0.124 

1447.6 

175 

0.211 

0.204 

34.209 

27.478 

27.479 

32.206 

36.818 

41.318 

45.711 

61.23 

0.140 

1452.0 

200 

0.816 

0.807 

34.307 

27.523 

27.523 

32.232 

36.825 

41.308 

45.684 

57.38 

0.155 

1455.2 

225 

1.360 

1.349 

34.412 

27.571 

27.572 

32.264 

36.841 

41.308 

45.669 

53.22 

0.169 

1458.2 

250 

1.576 

1.563 

34.488 

27.616 

27.617 

32.302 

36.873 

41.333 

45.689 

49.20 

0.182 

1459.7 

275 

1.663 

1.648 

34.522 

27.637 

27.638 

32.321 

36.889 

41.347 

45.700 

47.34 

0.194 

1460.6 

300 

1.729 

1.713 

34.554 

27.657 

27.658 

32.339 

36.905 

41.361 

45.712 

45.59 

0.206 

1461.3 

325 

1.784 

1.766 

34.569 

27.666 

27.667 

32.346 

36.910 

41.365 

45.714 

44.91 

0.217 

1462.0 

350 

1.828 

1.809 

34.600 

27.687 

27.688 

32.365 

36.928 

41.382 

45.730 

43.08 

0.228 

1462.6 

375 

1.808 

1.788 

34.605 

27.692 

27.694 

32.372 

36.935 

41.389 

45.738 

42.65 

0.239 

1463.0 

400 

1.830 

1.809 

34.621 

27.703 

27.705 

32.382 

36.945 

41.398 

45.746 

41.75 

0.249 

1463.5 

425 

1.839 

1.815 

34.634 

27.713 

27.715 

32.391 

36.954 

41.407 

45.755 

40.94 

0.259 

1464.0 

450 

1.839 

1.814 

34.644 

27.721 

27.723 

32.399 

36.962 

41.415 

45.762 

40.31 

0.270 

1464.4 

475 

1.838 

1.812 

34.653 

27.729 

27.731 

32.407 

36.970 

41.423 

45.770 

39.68 

0.280 

1464.8 

500 

1.835 

1.807 

34.662 

27.736 

27.738 

32.415 

36.977 

41.430 

45.778 

39.12 

0.289 

1465.2 

550 

1.833 

1.802 

34.677 

27,748 

27.751 

32.427 

36.990 

41.443 

45.791 

38.15 

0.309 

1466.1 

600 

1.839 

1.805 

34.695 

27.762 

27,764 

32.441 

37.003 

41.456 

45.804 

37.12 

0.328 

1467.0 

650 

1.796 

1.759 

34.703 

27.772 

27.774 

32.452 

37.016 

41.469 

45.818 

36.34 

0.346 

1467.6 

700 

1.767 

1.727 

1.707 

34.709 

27.778 

27.781 

32.460 

37.024 

41.479 

45.828 

35.85 

0.364 

1468.3 

750 

1.749 

34.720 

27.788 

27.792 

32.471 

37.036 

41.491 

45.841 

35.08 

0.382 

1469.1 

800 

1.706 

1.661 

34.722 

27.794 

27.797 

32.477 

37.044 

41.500 

45.851 

34.70 

0.399 

1469.7 

850 

1.652 

1.603 

34.723 

27.798 

27.802 

32.484 

37.052 

41.510 

45.862 

34.33 

0.416 

1470.3 

900 

1.613 

1.561 

34.728 

27.806 

27.809 

32.493 

37.061 

41.520 

45.874 

33.75 

0.433 

1471.0 

950 

1.569 

1.515 

34.733 

27.812 

27.816 

32.501 

37.071 

41.531 

45.886 

33.19 

0.450 

1471.6 

1000 

1.537 

1.480 

34.735 

27.816 

27.820 

32.506 

37.077 

41.538 

45.893 

32.94 

0.467 

1472.3 

1100 

1.419 

1.356 

34.733 

27.823 

27.828 

32.517 

37.091 

41.556 

45,915 

32.26 

0.499 

1473.5 

1200 

1.346 

1.277 

34.732 

27.828 

27.833 

32.524 

37.101 

41.567 

45.928 

31.92 

0.531 

1474.9 

1300 

1.165 

1.091 

34.720 

27.831 

27.836 

32.533 

37.115 

41.586 

45.952 

31.33 

0.563 

1475.7 

1400 

1.081 

1.001 

34.718 

27.835 

27.840 

32.540 

37.124 

41.598 

45.967 

30.91 

0.594 

1477.0 

1500 

1.009 

0.922 

34.715 

27.837 

27.843 

32.545 

37.132 

41.608 

45.978 

30.62 

0.625 

1478.4 

1600 

0.936 

0.844 

34.712 

27.840 

27.846 

32.550 

37.139 

41.617 

45.990 

30.30 

0.655 

1479.8 

1700 

0.864 

0.765 

34.709 

27.842 

27.848 

32.555 

37.146 

41.626 

46.001 

29.96 

0.685 

1481.1 

1800 

0.792 

0.686 

34.706 

27.844 

27.851 

32.559 

37.153 

41.636 

46.012 

29.59 

0.715 

1482.5 

1900 

0,719 

0.608 

34.703 

27,846 

27.853 

32.564 

37.160 

41.645 

46.023 

29.20 

0.745 

1483.9 

2000 

0.647 

0.529 

34.700 

27.848 

27.855 

32.569 

37.167 

41.654 

46.035 

28.76 

0.774 

1485.2 

2100 

0.575 

0.450 

34.697 

27.850 

27.857 

32.573 

37.174 

41.663 

46.046 

28.29 

0.802 

1486.6 

2200 

0.502 

0.371 

34.694 

27.852 

27.860 

32.578 

37.180 

41.672 

46.057 

27.80 

0,830 

1488.0 

2300 

0.439 

0.301 

34.690 

27.853 

27.861 

32.581 

37.186 

41.679 

46.066 

27.41 

0.858 

1489.4 

2400 

0.398 

0.253 

34.688 

27.853 

27.862 

32.563 

37.189 

41.684 

46.073 

27.17 

0.885 

1491.0 

2500 

0.350 

0.198 

34.686 

27.855 

27.863 

32.587 

37.194 

41.691 

46.080 

26.80 

0.912 

1492.5 

2600 

0.311 

0.151 

34.684 

27.855 

27.864 

32.589 

37.198 

41.696 

46.087 

26.51 

0.939 

1494.0 

2700 

0.263 

0.095 

34.682 

27.856 

27.865 

32.592 

37.202 

41.702 

46.094 

26.12 

0.965 

1495.5 

2800 

0.210 

0.035 

34.679 

27.857 

27.866 

32.595 

37.207 

41.708 

46.102 

25.68 

0.991 

1497.0 

2900 

0.165 

-0.018 

34.678 

27.858 

27.868 

32.598 

37.212 

41.714 

46.110 

25.24 

1.016 

1498.6 

3000 

0.143 

-0.048 

34,677 

27.858 

27.869 

32.599 

37.214 

41.718 

46.114 

25.03 

1.042 

1500.2 

3100 

0.096 

-0.101 

34.675 

27.860 

27.870 

32.602 

37.219 

41.724 

46.121 

24.56 

1.066 

1501.7 

3200 

0.063 

-0.144 

34.673 

27.860 

27,871 

32.605 

37.222 

41.728 

46.128 

24.18 

1,091 

1503.3 

3300 

0.025 

-0.190 

34.672 

27.861 

27.872 

32.607 

37.226 

41.734 

46.134 

23.77 

1.115 

1504.9 

3400 

0,002 

-0.222 

34,671 

27.861 

27.872 

32.609 

37,229 

41.737 

46.138 

23.51 

1.138 

1506.6 

3500 

-0.029 

-0.261 

34.669 

27.861 

27.873 

32.610 

37.232 

41.741 

46.143 

23.18 

1.162 

1508.2 

3600 

-0.055 

-0.296 

34.668 

27.862 

27.874 

32.612 

37.234 

41.745 

46.148 

22.88 

1.185 

1509.8 

3700 

-0.092 

-0.342 

34.667 

27.863 

27.875 

32.615 

37.238 

41.750 

46.154 

22.38 

1.207 

1511.4 

3800 

-0.109 

-0.369 

34.666 

27.863 

27.876 

32.616 

37.241 

41.753 

46.158 

22.11 

1.230 

1513.1 

3900 

-0.127 

-0.396 

34.665 

27.863 

27.876 

32.618 

37.243 

41.756 

46.162 

21.86 

1.252 

1514.8 

4000 

-0.145 

-0.424 

34.664 

27.863 

27.876 

32.619 

37.245 

41.759 

46.166 

21.62 

1.273 

1516.5 

4100 

-0.159 

-0.448 

34.663 

27.863 

27.877 

32.620 

37.247 

41.762 

46.169 

21.39 

1.295 

1518.2 

4200 

-0.173 

-0.472 

34.663 

27.863 

27.878 

32.622 

37.249 

41.764 

46.173 

21.13 

1.316 

1519.9 

4300 

-0.189 

-0.498 

34.662 

27.864 

27.879 

32.623 

37.251 

41.768 

46.176 

20.84 

1.337 

1521.6 

4400 

-0.199 

-0.518 

34.661 

27.864 

27.879 

32.624 

37.253 

41.770 

46.179 

20.68 

1.358 

1523.4 

4500 

-0.213 

-0.543 

34.661 

27.864 

27.880 

32.625 

37.255 

41.773 

46.183 

20.38 

1.378 

1525.1 

4600 

-0.224 

-0.565 

34.660 

27.864 

27.880 

32.627 

37.257 

41.775 

46.185 

20.18 

1.399 

1526.8 

4700 

-0.231 

-0.582 

34.660 

27.864 

27.880 

32.627 

37.258 

41.777 

46.188 

20.02 

1.419 

1528.6 

4800 

-0.236 

-0.599 

34.660 

27.864 

27.881 

32.629 

37.260 

41.779 

46.191 

19.85 

1,439 

1530.4 

4900 

-0.248 

-0.622 

34.659 

27.864 

27.881 

32.630 

37.262 

41.782 

46.194 

19.61 

1.458 

1532.1 

5000 

-0.251 

-0.636 

34.659 

27.864 

27.882 

32.631 

37.263 

41.783 

46.196 

19.48 

1.478 

1533.9 

5100 

-0.257 

-0.654 

34.658 

27.864 

27.882 

32.632 

37.264 

41.785 

46.198 

19.32 

1.497 

1535.7 

5200 

-0.253 

-0.662 

34.658 

27.864 

27.883 

32.632 

37.265 

41.786 

46.200 

19.29 

1.517 

1537.5 

5300 

-0,260 

-0.681 

34.658 

27.864 

27.863 

32.634 

37.267 

41.789 

46.203 

19.09 

1  .536 

1539.3 

5374 

-0.276 

-0.705 

34.658 

27.865 

27.884 

32.635 

37.269 

41.792 

46.206 

18.76 

1.550 

1540.6 

4 

e  PING 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


B  .  IB 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  WIND  FRCE  SEA  ST  AIRTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


43  27. 

65  28 

6.9E 

477  5450  1022 

240  18 

230  4 

15.0 

10.6 

520  1 3/FEB/ 74  CONRAD  17 

1  253 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-l 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHOS 

MOD 

3S15.480S15.480 

35.240 

26.068 

26.068 

30.427 

34.683 

38.841 

42.906 

6.07 

2  0. 

26 

1 

847 

4.100 

4.036 

34.458 

27.367 

27.374 

31.991 

36.496 

40.894 

45.188 

4.24 

50  2. 

17 

0 

9195 

3.960 

3.891 

34.488 

27.405 

27.413 

32.034 

36.542 

40.943 

45.241 

4.28 

54  2. 

41 

1 

1537S 

2.660 

2.551 

34.687 

27.688 

27.697 

32.353 

36.895 

41.328 

45.657 

4.35 

70  2. 

39 

'  1 

2680 

2.280 

2.073 

34.829 

27.834 

27.851 

32.519 

37.072 

41.517 

45.856 

5.21 

66  1 . 

80 

0 

2863S 

2.230 

2.006 

34.828 

27.837 

27.855 

32.525 

37.081 

41.527 

45.868 

5.20 

67  1  . 

83 

1 

3665S 

1.490 

1.200 

34.765 

27.844 

27.864 

32.558 

37.136 

41.605 

45.967 

5.03 

97  2. 

07 

1 

3862 

1.280 

0.975 

34.744Q 

27.842 

27.863 

32.563 

37.148 

41.622 

45.991 

0 

4515 

0.720 

0.358 

34.682 

27.829 

27.851 

32,570 

37.173 

41.664 

46.050 

0 

5256S 

0.260S 

-0.174 

34.674 

27.850 

27.873 

32.607 

37.226 

41.733 

46.133 

5,27 

135  2. 

32 

1 

5455 

0.2705 

-0.189 

34.675 

27.850 

27.874 

32.609 

37.228 

41.736 

46.136 

5.31 

1  33  2. 

31 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-l 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

6 

15.484 
*  SRF 

15.484 

35.245 

26.071 

26.071 

30.430 

34.686 

38.844 

42.909 

194.82 

0.000 

1509.1 

10 

15.483 

15.481 

35.245 

26.071 

26.071 

30.430 

34.686 

38.844 

42.909 

195.16 

0.010 

1509.3 

20 

15.484 

15.481 

35.245 

26.071 

26.072 

30.431 

34.687 

38.845 

42.910 

195.46 

0.029 

1509.4 

30 

15.485 

15.481 

35.244 

26.070 

26.071 

30.430 

34.686 

38.844 

42.909 

195.88 

0.049 

1509.6 

40 

15.486 

15.480 

35.243 

26.069 

26.071 

30.430 

34.686 

38.844 

42.909 

196.24 

0.068 

1509.8 

50 

14.905 

14.897 

35.177 

26.147 

26.149 

30.519 

34.786 

38.954 

43.028 

189.13 

0.088 

1508.0 

60 

12.754 

12.746 

34.968 

26.435 

26.437 

30.850 

35.158 

39.365 

43.478 

161.83 

0.105 

1500.9 

70 

12.800 

12.791 

35.068 

26.504 

26.506 

30.917 

35.223 

39.429 

43.540 

155.62 

0.121 

1501.3 

80 

12.529 

12.518 

35.053 

26.546 

26.548 

30.965 

35.276 

39.488 

43.604 

151.84 

0.137 

1500.6 

90 

12.070 

12.058 

34.982 

26.580 

26.582 

31.009 

35.330 

39.550 

43.675 

148.81 

0.152 

1499.1 

100 

11.579 

11.566 

34.913 

26.620 

26.622 

31.059 

35.390 

39.621 

43.755 

145.18 

0.166 

1497.4 

125 

11.132 

11.116 

34.879 

26.676 

26.679 

31.126 

35.466 

39.705 

43.848 

140.35 

0.202 

1496.2 

150 

10.774 

10.756 

34.828 

26.701 

26.705 

31.159 

35.507 

39.754 

43.903 

138.49 

0.237 

1495.3 

175 

10.475 

10.454 

34.796 

26.730 

26.733 

31.194 

35.549 

39.802 

43.957 

136.29 

0.271 

1494.6 

200 

10.094 

10.071 

34.747 

26.758 

26.762 

31.232 

35.595 

39.855 

44.019 

133.99 

0.305 

1493.6 

225 

9.746 

9.720 

34.704 

26.784 

26.788 

31.266 

35,636 

39.904 

44.075 

131.97 

0.338 

1492.7 

250 

9.599 

9.571 

34.707 

26.811 

26.816 

31.297 

35.670 

39.942 

44.115 

129.84 

0.371 

1492.5 

275 

9.366 

9.335 

34.683 

26.830 

26.836 

31.322 

35.701 

39.977 

44.155 

128.40 

0.403 

1492.1 

300 

9.267 

9.234 

34.691 

26.853 

26.858 

31.347 

35.728 

40.006 

44.186 

126.72 

0.435 

1492.1 

325 

8.836 

8.801 

34.641 

26.884 

26.889 

31.388 

35.779 

40.066 

44.255 

124.02 

0.466 

1490.9 

350 

8.662 

8.624 

34.649 

26.917 

26.923 

31.426 

35.820 

40.111 

44.304 

121.24 

0.497 

1490.6 

375 

8.430 

8.390 

34.641 

26.947 

26.953 

31.462 

35.861 

40.157 

44.355 

118.67 

0.527 

1490.2 

400 

7.917 

7.876 

34.592 

26.987 

26.993 

31.513 

35.925 

40.232 

44.441 

114.99 

0.556 

1488.5 

425 

7.538 

7.496 

34.563 

27.020 

27.026 

31.556 

35.976 

40.292 

44.509 

111.94 

0.585 

1487.5 

450 

7.162 

7.119 

34.525 

27.043 

27.049 

31.588 

36.017 

40.342 

44.567 

109.81 

0.612 

1486.4 

475 

6.716 

6.672 

34.483 

27.072 

27.078 

31.628 

36.068 

40.403 

44.638 

107.03 

0.639 

1485.0 

500 

6.382 

6.337 

34.460 

27.098 

27.104 

31.663 

36.111 

40.454 

44.696 

104.56 

0.666 

1484.0 

550 

5.830 

5.783 

34.408 

27.128 

27.134 

31.707 

36.169 

40.525 

44.779 

101.73 

0.717 

1482.6 

600 

5.288 

5.238 

34.382 

27.174 

27.180 

31.766 

36.242 

40.611 

44.878 

97.35 

0.767 

1481.2 

650 

5.098 

5.045 

34.410 

27.218 

27.224 

31.816 

36.296 

40.669 

44.940 

93.48 

0.815 

1481.2 

700 

4.517 

4.462 

34.358 

27.243 

27.249 

31.856 

36.351 

40.739 

45.024 

90.74 

0.861 

1479.6 

750 

4.514 

4.455 

34.407 

27.282 

27.289 

31.895 

36.390 

40,778 

45.063 

87.59 

0.906 

1480.5 

800 

4.305 

4.243 

34.433 

27.325 

27.332 

31.944 

36.444 

40.836 

45.126 

83.64 

0.948 

1480.5 

850 

4.152 

4.087 

34.448 

27.354 

27.361 

31.977 

36.480 

40.877 

45.170 

81.15 

0.990 

1480.7 

900 

3.964 

3.897 

34.463 

27.385 

27.392 

32.013 

36.522 

40.923 

45.221 

78.26 

1.029 

1480.8 

950 

3.939 

3.867 

34.506 

27.422 

27.429 

32.051 

36.560 

40,961 

45.259 

75.22 

1.068 

1481.6 

1000 

3.787 

3.712 

34.527 

27.454 

27.462 

32.087 

36.600 

41.005 

45.307 

72.28 

1.105 

1481.8 

1100 

3.469 

3.389 

34.557 

27.510 

27.517 

32.151 

36.672 

41.085 

45.394 

67.13 

1.174 

1482.1 

1200 

3.173 

3.087 

34.581 

27.557 

27.565 

32.207 

36.736 

41.156 

45.473 

62.60 

1.239 

1482.6 

1300 

3.034 

2.941 

34,616 

27.598 

27.606 

32.252 

36.784 

41.208 

45.528 

59.08 

1.300 

1483.7 

1400 

2.907 

2.807 

34.656 

27.641 

27.650 

32.299 

36.835 

41.262 

45.584 

55.31 

1.357 

1484.9 

1500 

2.804 

2.697 

34.677 

27.667 

27.677 

32.328 

36.867 

41.296 

45.622 

53.17 

1.412 

1486.2 

1600 

2.665 

2.551 

34.701 

27.699 

27.709 

32.364 

36.906 

41.339 

45.668 

50.33 

1.463 

1487.3 

1700 

2.688 

2.565 

34.742 

27.730 

27.740 

32,395 

36.937 

41.369 

45.697 

48.17 

1.513 

1489.1 

1800 

2.652 

2.521 

34.769 

27.754 

27.765 

32.421 

36.963 

41.397 

45.726 

46.38 

1.560 

1490.7 

1900 

2.625 

2.485 

34.790 

27.773 

27.785 

32.442 

36.985 

41.419 

45.748 

45.12 

1.606 

1492.3 

2000 

2.599 

2.450 

34.806 

27.788 

27.801 

32.459 

37.002 

41.437 

45.768 

44.17 

1.650 

1493.9 

2100 

2.572 

2.415 

34.814 

27.797 

27.810 

32.469 

37.014 

41.449 

45.781 

43.80 

1.694 

1495.5 

2200 

2.529 

2.364 

34.821 

27.806 

27.820 

32.480 

37.026 

41.463 

45.796 

43.26 

1.738 

1497.1 

2300 

2.481 

2.306 

34.826 

27,814 

27.829 

32.491 

37.038 

41.477 

45.810 

42.78 

1.781 

1498.6 

2400 

2.430 

2.247 

34.828 

27.820 

27.836 

32.499 

37,048 

41.488 

45.823 

42.52 

1.823 

1500.1 

2500 

2.362 

2.171 

34.827 

27.825 

27.841 

32.506 

37.058 

41.499 

45.837 

42.15 

1.866 

1501.5 

2600 

2.316 

2.116 

34.826 

27.828 

27.845 

32.511 

37.064 

41.507 

45.846 

42.12 

1.908 

1503.0 

2700 

2.289 

2.080 

34.825 

27,830 

27.847 

32.515 

37.068 

41.512 

45.852 

42.28 

1.950 

1504.6 

2800 

2.268 

2.050 

34.828 

27.834 

27,852 

32.520 

37.075 

41.520 

45.860 

42.25 

1.992 

1506.3 

2900 

2.206 

1.979 

34.828 

27.839 

27.857 

32.528 

37.084 

41.531 

45.873 

41.85 

2.034 

1507.7 

3000 

2.154 

1.917 

34.825 

27.841 

27.860 

32.532 

37.090 

41.539 

45.882 

41.74 

2.076 

1509.2 

3100 

2.101 

1.856 

34.822 

27.843 

27.862 

32.536 

37.096 

41.546 

45.892 

41.60 

2.118 

1510.7 

3200 

2.046 

1.791 

34.819 

27.844 

27.864 

32.540 

37.102 

41.554 

45.901 

41.43 

2.159 

1512.2 

3300 

1.950 

1.687 

34.812 

27.846 

27.867 

32.546 

37.110 

41.565 

45.915 

40.91 

2.201 

1513.5 

3400 

1.843 

1.572 

34.800 

27.845 

27.866 

32.548 

37.116 

41.574 

45.927 

40.53 

2.241 

1514.8 

3500 

1,706 

1.428 

34.788 

27.846 

27.867 

32.553 

37.125 

41.587 

45.944 

39.64 

2.281 

1516.0 

3600 

1.561 

1.277 

34.774 

27.846 

27.867 

32.558 

37.134 

41.600 

45.961 

38.71 

2.321 

1517.1 

3700 

1.440 

1.148 

34.763 

27.846 

27.866 

32.561 

37.141 

41.611 

45.975 

37.97 

2.359 

1518.3 

3800 

1.328 

1.028 

34.756 

27.848 

27,869 

32.567 

37.151 

41.624 

45.991 

36.97 

2.396 

1519.5 

3900 

1.246 

0.937 

34.748 

27.848 

27.869 

32.570 

37.156 

41.632 

46.001 

36.47 

2.433 

1520.9 

4000 

1.176 

0.859 

34.745 

27.850 

27.871 

32.575 

37.163 

41.641 

46.013 

35.80 

2.469 

1522.4 

4100 

1.101 

0.774 

34.740 

27.851 

27.873 

32.579 

37.169 

41.649 

46.023 

35.18 

2.505 

1523.8 

4200 

1.028 

0.692 

34.734 

27.851 

27.873 

32.581 

37.174 

41.656 

46.033 

34.66 

2.540 

1525.3 

4300 

0.915 

0.572 

34.727 

27.853 

27.875 

32.587 

37.183 

41.669 

46.048 

33.47 

2.574 

1526.6 

4400 

0.836 

0.484 

34.720 

27.852 

27.874 

32.588 

37.188 

41.676 

46.058 

32.87 

2.607 

1528.0 

4500 

0.744 

0.383 

34.714 

27.854 

27.875 

32.593 

37.195 

41.686 

46.071 

31.87 

2.639 

1529.4 

4600 

0.652 

0.283 

34.707 

27.854 

27.875 

32.596 

37.201 

41.695 

46.082 

30,99 

2.671 

1530.7 

4700 

0.564 

0.186 

34.701 

27.854 

27.876 

32.599 

37.207 

41.704 

46.094 

30.05 

2.701 

1532.1 

4800 

0.456 

0.069 

34.694 

27.855 

27.876 

32.604 

37.215 

41.715 

46.108 

28.78 

2.731 

1533.5 

4900 

0,366 

-0.029 

34,688 

27,855 

27.877 

32.607 

37.221 

41.724 

46.120 

27.73 

2.759 

1534.9 

5000 

0.313 

-0.092 

34.685 

27.856 

27.878 

32.610 

37.226 

41.730 

46.128 

27.08 

2.786 

1536.4 

5100 

0.282 

-0.134 

34.683 

27.856 

27.878 

32.612 

37.229 

41.735 

46.133 

26.71 

2.813 

1538.1 

5200 

0.269 

-0.159 

34.682 

27.856 

27.879 

32.613 

37.231 

41.737 

46.137 

26.55 

2.840 

1539.8 

5300 

0.269 

-0.171 

34.680 

27.854 

27.878 

32.612 

37.230 

41.737 

46.137 

26.71 

2.866 

1541.7 

5400 

0.273 

-0.179 

34.680 

27.854 

27.877 

32.612 

37.231 

41.738 

46.138 

26.86 

2.893 

1543.5 

5458 

0.277 

-0.183 

34.680 

27.854 

27.878 

32.613 

37.232 

41.739 

46.139 

26.91 

2.909 

1544.6 

4 

=  PING 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


B 


IB 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAKOM  KIND  FHCE  SEA  ST  AIRTMP  DENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


43  28. 

8S  28 

7.8E 

477  5450  1024 

250  11 

260  5 

13.3 

9.4 

910  13/FEB/74  CONRAD  17 

1  254 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHOS 

MOD 

32 

15.390 

15.385 

35.231 

26.081 

26.082 

30.443 

34.701 

38.861 

42.927 

5.92 

1  o. 

26 

0 

104 

11.150 

11.137 

34 , 8b6 

26.663 

26.665 

31.112 

35.452 

39.690 

43.833 

5.66 

5  0. 

83 

0 

207 

9.760 

9.736 

34.713 

26.788 

26.792 

31.270 

35.640 

39.907 

44.078 

5.67 

6  1  . 

08 

0 

312 

8.520 

8.487 

34.611 

26.910 

26.915 

31.421 

35.819 

40.113 

44.309 

5.22 

10  1. 

33 

0 

415 

7.320 

7.279 

34.547 

27.038 

27.044 

31.579 

36.005 

40.325 

44.547 

4.79 

18  1  . 

62 

0 

519 

5.660 

5.616 

34.374 

27.123 

27.128 

31.705 

36.171 

40.531 

44.790 

5.16 

20  1. 

80 

0 

618 

5.230 

5.179 

34.413 

27.205 

27.211 

31.799 

36.276 

40.646 

44.914 

4.81 

29  1 . 

93 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

5 

15.461 
s  SRF 

15.461 

35.217 

26.054 

26.054 

30.414 

34.671 

38.829 

42.894 

196.40 

0.000 

1509.0 

10 

15.460 

15.458 

35.222 

26,059 

26.059 

30.419 

34.675 

38.834 

42.899 

196.33 

0.010 

1509.2 

20 

15.449 

15.446 

35.220 

26.059 

26.060 

30.420 

34.677 

38.836 

42.901 

196.56 

0.029 

1509.3 

30 

15.416 

15.411 

35.224 

26.070 

26.071 

30.431 

34.689 

38.848 

42.914 

195.87 

0.049 

1509.4 

40 

15.392 

15.386 

35.225 

26.076 

26.078 

30.439 

34.696 

38.856 

42.922 

195.57 

0,069 

1509.5 

50 

12.669 

12.662 

34.953 

26.441 

26.442 

30.856 

35.166 

39.375 

43.489 

161.06 

0.086 

1500.4 

bO 

11.924 

11.916 

34.819 

26.482 

26.483 

30.914 

35.239 

39.463 

43.591 

157.34 

0.102 

1497.9 

70 

12.284 

12.274 

34.977 

26.535 

26.537 

30.959 

35.275 

39.492 

43.613 

152.61 

0.118 

1499.5 

80 

11.902 

11.891 

34.936 

26.577 

26.579 

31.009 

35.333 

39.557 

43.685 

148.84 

0.133 

1498.3 

90 

12.134 

12.122 

35.008 

26.588 

26.590 

31.015 

35.335 

39.554 

43.677 

148.07 

0.148 

1499.3 

100 

11.357 

11.344 

34.867 

26.626 

26.628 

31.070 

35.406 

39.640 

43.779 

144.60 

0.162 

1496.6 

125 

11.046 

11.030 

34.876 

26.690 

26.692 

31.141 

35.483 

39.724 

43.868 

139.08 

0.198 

1495.9 

150 

10.702 

10.684 

34.827 

26.714 

26.717 

31.173 

35.522 

39.770 

43.921 

137.31 

0.232 

1495.1 

175 

10.333 

10.312 

34.779 

26.741 

26.745 

31.209 

35.567 

39.822 

43.981 

135.12 

0.267 

1494.1 

200 

9.993 

9.969 

34.735 

26.766 

26.770 

31.242 

35.607 

39.870 

44.035 

133.18 

0.300 

1493.2 

225 

9.748 

9.723 

34.708 

26.786 

26.791 

31.268 

35.639 

39.907 

44.077 

131.73 

0.333 

1492.7 

250 

9.619 

9.590 

34.720 

26.817 

26.822 

31.303 

35.676 

39.946 

44.119 

129.25 

0.366 

1492.6 

275 

9.283 

9.252 

34.695 

26.854 

26.859 

31.347 

35.728 

40,005 

44.185 

126.14 

0.398 

1491.8 

300 

8.904 

8.871 

34.659 

26.887 

26.892 

31.389 

35.778 

40.064 

44.251 

123.33 

0.429 

1490.7 

325 

8.566 

8.532 

34.626 

26.915 

26.920 

31.425 

35.822 

40.115 

44.309 

120.93 

0.459 

1489.8 

350 

8.354 

8.318 

34.630 

26.950 

26.956 

31.466 

35.867 

40.165 

44.364 

117.86 

0.489 

1489.4 

375 

8.040 

8.002 

34.612 

26.984 

26.989 

31.507 

35.915 

40.220 

44.426 

114.95 

0.518 

1488.6 

400 

7.614 

7.574 

34.575 

27.018 

27.024 

31.552 

35.970 

40.284 

44.499 

111.78 

0.547 

1487.4 

425 

7.216 

7.175 

34.523 

27.034 

27.040 

31.578 

36.006 

40.329 

44.553 

110.30 

0.574 

1486.2 

450 

6.979 

6.937 

34.520 

27.065 

27.071 

31.615 

36.048 

40.377 

44.606 

107.54 

0.602 

1485.6 

475 

6.667 

6.623 

34.491 

27.085 

27,091 

31.642 

36.083 

40.419 

44.655 

105.74 

0.628 

1484.8 

500 

6.085 

6.041 

34.417 

27.103 

27.109 

31.675 

36.131 

40.481 

44.730 

103.72 

0,655 

1482.8 

550 

5.569 

5.522 

34.383 

27.141 

27.147 

31.726 

36.194 

40.557 

44.817 

100.21 

0.706 

1481.5 

600 

5.332 

5.282 

34.403 

27.185 

27.191 

31.777 

36.251 

40.619 

44.885 

96.33 

0.755 

1481.4 

639 

5.176 

5.123 

34.418 

27.215 

27.222 

31.811 

36.289 

40.660 

44.930 

93.74 

0.792 

1481.4 

DEPTH  CM)  DEPTH  CM) 
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42  37  . 

4S  27 

11 .7E 

477  4851 

1028 

0  0 

0  0 

11.7 

10.0 

118  14/FEB/74  CONRAD  17 

1  255 

DEPTH 

TEMF 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

27  1  S 

7.5205 

7.493 

34.400 

26.894 

26.898 

31.429 

35.851 

40.168 

44.386 

6.05 

8  1. 

32 

1 

694S 

4.170 

4.118 

34.355 

27.278 

27.283 

31.900 

36.403 

40.799 

45.093 

5.02 

35  2. 

17 

1 

1339S 

2.700 

2.607 

34.599 

27.614 

27.622 

32.277 

36.819 

41.251 

45.579 

4.23 

68  2. 

36 

1 

1  8  4 1 S 

2.660 

2.525 

34.772 

27.756 

27.767 

32.423 

36.965 

41.398 

45.727 

4.66 

65  2. 

00 

1 

2862S 

2.230 

2.006 

34.833 

27.841 

27.859 

32.529 

37.085 

41.531 

45.872 

5.29 

66  1  . 

83 

1 

3648S 

1.280 

0.998 

34.753 

27.849 

27.868 

32.568 

37.152 

41.626 

45.994 

5.04 

102  2. 

08 

1 

4096S 

0.740 

0.425 

34.716 

27.855 

27.874 

32.591 

37.192 

41.682 

46.065 

5.17 

118  2. 

22 

1 

48295 

0. 190S 

-0.191 

34.675 

27.855 

27.874 

32.610 

37.229 

41.736 

46.136 

5.37 

1  33  2. 

32 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

12.135 

12.135 

34.280 

26.024 

26.024 

30.454 

34.778 

39.002 

43.130 

199.26 

0.000 

1496.9 

10 

12.135 

12.134 

34.280 

26.024 

26.025 

30.454 

34.779 

39.002 

43.130 

199.51 

0.010 

1497.1 

11 

s  SRF 

20 

12.013 

12.011 

34.283 

26.050 

26.050 

30.483 

34.809 

39.035 

43.165 

197.33 

0.020 

1496.8 

30 

11.833 

11.830 

34.291 

26.090 

26.091 

30.527 

34.857 

39.086 

43.220 

193.73 

0.039 

1496.4 

40 

11.759 

11.754 

34.271 

26.089 

2b. 089 

30.527 

34.859 

39.090 

43.225 

194.14 

0.059 

1496.3 

50 

11.271 

11.265 

34.234 

26.150 

26.151 

30.599 

34.941 

39.182 

43.326 

188.49 

0.078 

1494.7 

60 

10.571 

10.564 

34.329 

26.349 

26.351 

30.813 

35.168 

39.422 

43.579 

169.74 

0.096 

1492.5 

70 

10.122 

10.114 

34.365 

26.456 

26.457 

30.929 

35.293 

39.556 

43.721 

159.81 

0.112 

1491.1 

80 

9.647 

9.638 

34.378 

26.547 

26.548 

31.030 

35.405 

39.677 

43.851 

151.35 

0.128 

1489.5 

90 

9.308 

9.298 

34.397 

26.617 

26.619 

31.108 

35.490 

39.768 

43.949 

144.83 

0.143 

1488.4 

100 

9.318 

9.307 

34.465 

26.668 

26.670 

31.159 

35.540 

39.818 

43.998 

140.14 

0.157 

1488.7 

125 

8.948 

8.934 

34.482 

26.741 

26.743 

31.241 

35.629 

39.915 

44.103 

133.65 

0.191 

1487.8 

150 

8.319 

8.303 

34.407 

26.781 

26.783 

31.295 

35.699 

39.999 

44.199 

130.18 

0.224 

1485.7 

175 

8.378 

8.360 

34.441 

26.798 

26.801 

31.312 

35.713 

40.012 

44.211 

129.02 

0.257 

1486.4 

200 

7.902 

7.882 

34.386 

26.827 

26.830 

31.352 

35.765 

40.074 

44.284 

126.56 

0.288 

1484.9 

225 

7.515 

7.493 

34.321 

26.833 

26.836 

31.368 

35.790 

40.108 

44.326 

126.27 

0.320 

1483.8 

250 

7.717 

7.693 

34.388 

26.85b 

26.860 

31.386 

35.803 

40.116 

44.330 

124.59 

0.351 

1485.0 

275 

7.523 

7.496 

34.381 

26.879 

26.883 

31.414 

35.836 

40.153 

44.371 

122.72 

0.382 

1484.7 

300 

7.606 

7.576 

34.445 

26.917 

2b. 922 

31.450 

35.870 

40.185 

44.401 

119.57 

0.413 

1485.5 

325 

7.400 

7.369 

34.464 

26.962 

26.967 

31.500 

35.924 

40.244 

44.464 

115.63 

0.442 

1485.2 

350 

7.467 

7.433 

34.511 

26.989 

26.994 

31.526 

35.948 

40.266 

44.484 

113.52 

0.471 

1485.9 

375 

6.990 

6.955 

34.470 

27.024 

27.029 

31.573 

36.006 

40.335 

44.563 

110.25 

0.499 

1484.4 

400 

6.994 

6.956 

34.517 

27 . ObO 

27 . 0b5 

31.608 

36.042 

40.370 

44.598 

107.26 

0.526 

1484.9 

425 

6.717 

6.677 

34.489 

27.077 

27.082 

31.632 

36.072 

40.407 

44.641 

105.83 

0.552 

1484.2 

450 

6.221 

6.181 

34.439 

27.103 

27.108 

31.671 

36.123 

40.469 

44.715 

103.21 

0.579 

1482.5 

475 

6.221 

6.179 

34.470 

27.127 

27.133 

31.695 

36.147 

40.493 

44.739 

101.27 

0.604 

1483.0 

500 

5.904 

5.860 

34.444 

27.148 

27.153 

31.724 

36.184 

40.537 

44.790 

99.33 

0.629 

1482.1 

550 

4.897 

4.853 

34.333 

27.181 

27.186 

31.783 

36.268 

40.647 

44.923 

95.56 

0.678 

1478.7 

600 

4.519 

4.473 

34.317 

27.210 

27.215 

31.822 

36.317 

40.705 

44.990 

92.84 

0.725 

1477.9 

650 

4.221 

4.173 

34.314 

27.240 

27.245 

31.860 

36.363 

40,758 

45.050 

90.07 

0.771 

1477.5 

700 

4.176 

4.123 

34.347 

27.271 

27.277 

31.893 

36.396 

40.792 

45.086 

87.53 

0.815 

1478.2 

750 

3.909 

3.853 

34.353 

27.304 

27.309 

31.932 

36.443 

40.845 

45.145 

84.48 

0.858 

1477.9 

800 

3.625 

3.568 

34.352 

27.331 

27.337 

31.968 

36.486 

40.895 

45.202 

81.74 

0.900 

1477.5 

850 

3.332 

3.273 

34.348 

27.357 

27.363 

32.001 

36.527 

40.944 

45.258 

79.14 

0.940 

1477.1 

900 

3.236 

3.173 

34.375 

27.387 

27.393 

32.034 

36.562 

40.982 

45.298 

76.49 

0.979 

1477.6 

950 

3.073 

3.007 

34.389 

27.413 

27.419 

32.065 

36.597 

41.021 

45.341 

73.99 

1.016 

1477.7 

1000 

3.067 

2.998 

34.423 

27.441 

27.448 

32.093 

36.626 

41.049 

45.369 

71.70 

1.053 

1478.6 

1100 

3.202 

3.123 

34.518 

27.504 

27.511 

32.153 

36.681 

41.101 

45.417 

66.90 

1.122 

1480.9 

1200 

2.984 

2.899 

34.543 

27.544 

27.552 

32.199 

36.733 

41.158 

45.480 

63.23 

1.187 

1481.7 

1300 

2.748 

2.658 

34.572 

27.589 

27.597 

32.250 

36.790 

41.222 

45.549 

59.01 

1.248 

1482.4 

1400 

2.714 

2.616 

34.616 

27.62b 

27.635 

32.290 

36.830 

41.262 

45.590 

56.00 

1  .  306 

1484.0 

1500 

2.707 

2.600 

34.657 

27.660 

27.670 

32.324 

36.865 

41.297 

45.625 

53.45 

1.361 

1485.7 

1600 

2.701 

2.586 

34.701 

27.695 

27.705 

32.360 

36.901 

41.333 

45.661 

50.78 

1.413 

1487.5 

1700 

2.692 

2.569 

34.733 

27.722 

27.733 

32.387 

36.929 

41.361 

45.689 

48.91 

1.463 

1489.2 

1800 

2.656 

2.525 

34.752 

27.740 

27.751 

32.407 

36.949 

41.383 

45.712 

47.70 

1.511 

1490.7 

1900 

2.646 

2.506 

34.775 

27.760 

27.772 

32.428 

36.971 

41.404 

45.734 

46.43 

1.558 

1492.4 

2000 

2.601 

2.453 

34.788 

27.774 

27.787 

32.444 

36.988 

41.423 

45.754 

45.48 

1.604 

1493.9 

2100 

2.567 

2.410 

34.800 

27.786 

27.800 

32.459 

37.004 

41.439 

45.771 

44.73 

1.649 

1495.5 

2200 

2.539 

2.374 

34.810 

27.797 

27.811 

32.470 

37.016 

41.453 

45.786 

44.19 

1.693 

1497.1 

2300 

2.482 

2.308 

34.815 

27.806 

27.820 

32.482 

37.029 

41.468 

45.802 

43.61 

1.737 

1498.6 

2400 

2.436 

2.253 

34.821 

27.814 

27.830 

32.493 

37.042 

41.482 

45.817 

43.07 

1.781 

1500.1 

2500 

2.404 

2.212 

34.824 

27.819 

27.835 

32.499 

37.050 

41.490 

45.827 

42.96 

1.824 

1501.7 

2600 

2.357 

2.156 

34.825 

27.824 

27.840 

32.506 

37.058 

41.500 

45.838 

42.75 

1.867 

1503.2 

2700 

2.318 

2.108 

34.827 

27.829 

27.846 

32.513 

37.066 

41,510 

45.848 

42.53 

1.909 

1504,8 

2800 

2.265 

2.047 

34.825 

27.832 

27.850 

32.518 

37.073 

41.518 

45.859 

42.40 

1.952 

1506.3 

2900 

2.214 

1.987 

34.827 

27.837 

27.856 

32.526 

37.082 

41.529 

45.871 

42.02 

1.994 

1507.8 

3000 

2.129 

1.893 

34.818 

27.837 

27.856 

32.529 

37.088 

41.537 

45.881 

41.88 

2.036 

1509.1 

3100 

2.026 

1.783 

34.812 

27.841 

27.860 

32.536 

37.098 

41.550 

45.898 

41.20 

2.077 

1510.4 

3200 

1.899 

1.648 

34.800 

27.841 

27.860 

32.540 

37.106 

41.562 

45.913 

40.60 

2.118 

1511.6 

3300 

1.757 

1.499 

34.786 

27.841 

27.860 

32.545 

37.115 

41.575 

45.930 

39.85 

2.159 

1512.7 

3400 

1.604 

1.339 

34.773 

27.842 

27.861 

32.551 

37.125 

41.590 

45.949 

38.82 

2.198 

1513.7 

3500 

1.503 

1.230 

34.770 

27.847 

27.866 

32.559 

37.136 

41.604 

45.965 

37.86 

2.23b 

1515.1 

3600 

1.368 

1.088 

34.761 

27.850 

27.869 

32.566 

37.147 

41.619 

45.984 

36.72 

2.273 

1516.2 

3700 

1.248 

0.961 

34.754 

27.852 

27.872 

32.572 

37.157 

41.632 

46.001 

35.66 

2.310 

1517.4 

3800 

1.150 

0.855 

34.746 

27.853 

27.872 

32.576 

37.164 

41.642 

46.014 

34.95 

2.345 

1518.8 

3900 

1.047 

0.744 

34.740 

27.854 

27.874 

32.581 

37.172 

41 .653 

46.028 

34.03 

2.379 

1520.1 

4000 

0.900 

0.590 

34.729 

27.855 

27.875 

32.586 

37.182 

41.667 

46.046 

32.69 

2.413 

1521.2 

4100 

0.747 

0.431 

34.720 

27.858 

27,877 

32.593 

37.194 

41.684 

46.067 

31.07 

2.445 

1522.3 

4200 

0.591 

0.269 

34.703 

27.854 

27.873 

32.594 

37.199 

41.694 

46.081 

29.95 

2.475 

1523.3 

4300 

0.445 

0.116 

34.694 

27.856 

27.874 

32.600 

37.210 

41.709 

46.100 

28.32 

2.504 

1524.5 

4400 

0.331 

-0.005 

34.686 

27.856 

27.874 

32.603 

37.217 

41.719 

46.114 

27.14 

2.532 

1525.7 

4500 

0.267 

-0.079 

34.685 

27.858 

27.877 

32.608 

37.224 

41.728 

46,125 

26.24 

2.559 

1527.2 

4600 

0.222 

-0.133 

34.682 

27.859 

27.877 

32.611 

37.228 

41.734 

46.132 

25.72 

2.585 

1328.8 

4700 

0.207 

-0.159 

34.681 

27.858 

27.877 

32.612 

37.230 

41.736 

46.136 

25.59 

2.610 

1530.6 

4800 

0.195 

-0.182 

34.679 

27.858 

27.878 

32.612 

37.231 

41.738 

46.138 

25.48 

2.636 

1532.3 

4836 

0.199 

-0.183 

34.680 

27.858 

27.878 

32.613 

37.231 

41.739 

46.139 

25.52 

2.645 

1533.0 

9  =  PING 


DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  WIND  EKCE  SEA  ST  A1RTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  ST N 
42  37. 4S  27  12. 6E  477  4851  1028  00  00  17.8  12.8  449  14/FEB/74  CONRAD  17  1  256 


DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIM 

SIG-T 

S1G-9 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL 

PHUS 

MOD 

1 

14.200 

14.200 

34.919 

26.101 

26.101 

30.486 

34.767 

38.949 

43.036 

6.12 

1 

0.45 

0 

21 

13.890 

13.887 

34.849 

26.112 

26.113 

30.504 

34.791 

38.979 

43.073 

6.29 

1 

0.47 

0 

94 

9.45C 

9.440 

34.459 

26.642 

26.644 

31.130 

35.508 

39.783 

43.961 

6.46 

3 

0.98 

0 

167 

8.370 

8.353 

34.462 

26.816 

26.819 

31.330 

35.731 

40.030 

44.229 

6.27 

5 

1.12 

0 

239 

7.720 

7.696 

34.409 

26.872 

26.876 

31.402 

35.819 

40.132 

44.345 

6.13 

6 

1.26 

0 

313 

7.520 

7.489 

34.506 

26.977 

26.982 

31.512 

35.933 

40.250 

44.467 

5.19 

11 

1.47 

0 

386 

6.520 

6.485 

34.439 

27.064 

27.068 

31.623 

36.068 

40.408 

44.647 

5.12 

16 

1.70 

0 

459 

34.483 

4.66 

24 

1.83 

0 

532 

34.378 

5.12 

25 

1.98 

0 

605 

4.410 

4.364 

34.325 

27.229 

27.234 

31.843 

36.341 

40.731 

45.019 

5.20 

27 

2.02 

0 

678 

4.190 

4.139 

34.343 

27.266 

27.272 

31.887 

36.391 

40.786 

45.079 

5.12 

32 

2.13 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOU  N  D V 

0 

13.928 

13.928 

34.865 

26.116 

26.116 

30.507 

34.793 

38.980 

43.073 

190.55 

0.000 

1503.7 

10 

13,928 

13.927 

34.865 

26.116 

26.116 

30.507 

34.793 

38.980 

43.073 

190.84 

0.010 

1503.8 

16 

=  Srp 

20 

13.797 

13.794 

34.834 

26.120 

26.120 

30.514 

34.803 

38.992 

43.087 

190.76 

0.019 

1503.5 

30 

13.518 

13.514 

34.743 

26.107 

26.108 

30.508 

34.802 

38.998 

43.096 

192.20 

0.038 

1502.7 

40 

11.817 

11.811 

34.556 

26.298 

26.299 

30.734 

35.062 

39.290 

43.422 

174.23 

0.057 

1496.8 

50 

10.585 

10.579 

34.197 

26.245 

26.246 

30.709 

35.065 

39.319 

43.476 

179.43 

0.074 

1492.2 

60 

10.775 

10.768 

34.423 

26.387 

26.388 

30.845 

35.196 

39.445 

43.597 

166.22 

0.092 

1493.3 

70 

9.729 

9.721 

34.383 

26.537 

26.538 

31.018 

35.391 

39.661 

43.834 

152.09 

0.107 

1489.7 

80 

9.883 

9.874 

34.460 

26.570 

26.572 

31.048 

35.417 

39.683 

43.853 

149.15 

0.122 

1490.5 

90 

9.762 

9.752 

34.475 

26.602 

26.604 

31.083 

35.454 

39.723 

43.895 

146.29 

0.137 

1490.2 

100 

9.464 

9.453 

34.458 

26.639 

26.641 

31.126 

35.504 

39.779 

43.957 

142.99 

0.152 

1489.3 

125 

9.382 

9.368 

34.520 

26.700 

26.703 

31.190 

35.569 

39.845 

44.024 

137.63 

0.187 

1489.5 

150 

8.698 

8.682 

34.498 

26.794 

26.796 

31.299 

35.693 

39.964 

44.176 

129.12 

0.220 

1487.3 

175 

8.343 

8.325 

34.451 

26.812 

26.815 

31.326 

35.728 

40.027 

44.227 

127.75 

0.252 

1486.3 

200 

7.792 

7.772 

34.370 

26.831 

26.834 

31.359 

35.774 

40.086 

44.298 

126.12 

0.284 

1484.5 

225 

7.551 

7.529 

34.345 

26.847 

26.850 

31.380 

35.802 

40.119 

44.336 

124.98 

0.315 

1483.9 

250 

7.743 

7.718 

34.411 

26.870 

26.874 

31.399 

35.816 

40.128 

44.341 

123.26 

0.346 

1485.2 

275 

7.590 

7.563 

34.409 

26.891 

26.895 

31.425 

35.844 

40.160 

44.376 

121.62 

0.377 

1485.0 

300 

7.410 

7.380 

34.417 

26.923 

26.928 

31.461 

35.885 

40.205 

44.425 

118.88 

0.407 

1484.7 

325 

7.229 

7.198 

34.425 

26.955 

26.960 

31.497 

35.926 

40.249 

44.473 

116.16 

0.436 

1484.4 

350 

7.049 

7.015 

34.432 

26.986 

26.991 

31.533 

35.966 

40.293 

44.521 

113.46 

0.465 

1484.1 

375 

6.868 

6.833 

34.440 

27.018 

27.022 

31.569 

36.005 

40.337 

44.569 

110.79 

0.493 

1483.9 

400 

6.688 

6.651 

34.448 

27.048 

27.053 

31.604 

36.045 

40.381 

44.616 

108.11 

0.521 

1483.6 

425 

6.508 

6.469 

34.456 

27.079 

27.084 

31.639 

36.084 

40.424 

44.663 

105.45 

0.547 

1483.3 

450 

6.327 

6.287 

34.464 

27.108 

27.114 

31.674 

36.123 

40.467 

44.710 

102.82 

0.573 

1483.0 

475 

6.253 

6.211 

34.479 

27.130 

27.136 

31.697 

36.148 

40.494 

44.739 

101.04 

0.599 

1483.1 

500 

5.954 

5.910 

34.457 

27.151 

27.157 

31.726 

36.184 

40.537 

44.789 

99.06 

0.624 

1482.3 

550 

5.084 

5.039 

34.361 

27.181 

27.186 

31.778 

36.259 

40.633 

44.905 

95.79 

0.672 

1479.5 

600 

4.492 

4.446 

34.319 

27.215 

27.220 

31.827 

36.323 

40.712 

44.998 

92.36 

0.720 

1477.8 

650 

4.309 

4.260 

34.326 

27.240 

27.245 

31.858 

36.356 

40.751 

45.041 

90.21 

0.765 

1477.9 

698 

4.161 

4.109 

34.342 

27.269 

27.274 

31.890 

36.394 

40.791 

45.085 

87.74 

0.808 

1478.1 

DEPTH  CM)  DEPTH  CM) 
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LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAHUM  KIND  FHCE  SEA  ST  A1RTMP  DENPT  GMT  DA/MON/Y R  SHIP  CRUS  MOD  ST N 


41  48. 

OS  26 

19. 5E 

477  3277 

1028 

0  0 

200  3 

17.2 

1  3.9  1244  1 4/FEB/7 4  CONRAD  17 

1  257 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

UXYG 

SIL  PHOS 

MOD 

lb 

16.910 

16.908 

35.211 

25.715 

25.716 

30.050 

34.282 

38.417 

42.459 

5.90 

1  o. 

21 

1 

1321 

2.860 

2.767 

34.617 

27.614 

27.623 

32.273 

36.810 

41.238 

45.562 

4.15 

68  2. 

30 

1 

1798 

2.630 

2.499 

34.779 

27.764 

27.775 

32.432 

36.974 

41,408 

45.738 

4.69 

61  1  . 

97 

1 

2108 

2.580S 

2.422 

34.821 

27.802 

27.815 

32.474 

37.018 

41.453 

45.784 

4.97 

59  1  . 

8? 

1 

2427 

2.420 

2.235 

34.834 

27.826 

27.841 

32.505 

37.054 

41.494 

45.830 

5.11 

60  1  . 

76 

1 

2695 

2.280 

2.072 

34.829 

27.834 

27.851 

32.519 

37.072 

41.517 

45.857 

5.14 

65  1  . 

80 

1 

2831 

2.190 

1.970 

34.832 

27.843 

27.861 

32.532 

37.089 

41.536 

45.878 

5.14 

66  1  . 

79 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-# 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

s 

17.753 

17.753 

35.246 

25.539 

25.539 

29.858 

34.076 

38.198 

42.227 

245.42 

0.000 

1516.0 

10 

“  onr 

16.974 

16.973 

35.211 

25.700 

25.700 

30.033 

34.264 

38.398 

42.439 

230.43 

0.012 

1513.8 

20 

16.885 

16.882 

35.210 

25.720 

25.721 

30.056 

34.288 

38.424 

42.466 

228.80 

0.034 

1513.7 

30 

16.814 

16.809 

35.202 

25.731 

25.732 

30.068 

34.302 

38.439 

42.482 

228.11 

0.057 

1513.6 

40 

16.420 

16.414 

35.177 

25.804 

25.806 

30.149 

34.389 

38.532 

42.583 

221.44 

0.080 

1512.6 

50 

15.415 

15.407 

35.144 

26.009 

26.010 

30.372 

34.629 

38.789 

42.856 

202.28 

0.101 

1509.6 

60 

14.467 

14.458 

35.207 

26.266 

26.267 

30.646 

34.920 

39.096 

43.177 

178.12 

0.120 

1506.8 

70 

14.153 

14.143 

35.195 

26.324 

26.326 

30.710 

34.990 

39.171 

43.258 

172.88 

0.138 

1506.0 

80 

13.754 

13.743 

35.182 

26.397 

26.399 

30.791 

35.079 

39.267 

43.361 

166.16 

0,155 

1504.8 

90 

13.572 

13.559 

35.180 

26.433 

26.436 

30.831 

35,122 

39.314 

43.411 

162.97 

0.171 

1504.4 

100 

13.486 

13.472 

35.168 

26.442 

26.445 

30.842 

35.134 

39.328 

43.426 

162.42 

0.187 

1504.2 

125 

12.999 

12.982 

35.105 

26.492 

26.496 

30,903 

35.205 

39.408 

43.515 

158.21 

0.227 

1502.9 

150 

12.527 

12.507 

35.031 

26.529 

26.533 

30.950 

35.262 

39.474 

43.590 

155.29 

0.267 

1501.7 

175 

12.095 

12.0/2 

34.983 

26.576 

26.580 

31.007 

35.327 

39.547 

43.672 

151.36 

0.305 

1500.5 

200 

11.549 

11.524 

34.884 

26.603 

26.608 

31.046 

35.378 

39.609 

43.744 

149.23 

0.342 

1498.9 

225 

11.167 

11.139 

34.845 

26.643 

26.649 

31.095 

35.435 

39.674 

43.816 

145.86 

0.379 

1498.0 

250 

10.997 

10.965 

34.848 

26.677 

26.683 

31.133 

35.476 

39.719 

43.864 

143.17 

0.415 

1497.8 

275 

10.821 

10.787 

34.864 

26.721 

26.727 

31.181 

35.528 

39.773 

43.922 

139.55 

0.451 

1497.6 

300 

10.291 

10.255 

34.786 

26.754 

26.760 

31.226 

35.584 

39.841 

44.001 

136.69 

0.485 

149b. 0 

325 

9.998 

9.959 

34.790 

26.808 

2b. 814 

31.286 

35.651 

39.914 

44.079 

131.95 

0.519 

1495.3 

350 

9.650 

9.610 

34,745 

26.832 

26.839 

31.319 

35.691 

39.961 

44.134 

129.95 

0.552 

1494.4 

375 

8.825 

8.784 

34.607 

26.859 

26.865 

31.365 

35.756 

40.044 

44.234 

127.34 

0.584 

1491.6 

400 

8.762 

8.719 

34.658 

26.909 

26.916 

31.416 

35.808 

40.097 

44.288 

123.05 

0.615 

1491.8 

425 

8.401 

8.356 

34.618 

26.934 

2b. 941 

31.450 

35.851 

40,148 

44.346 

120.84 

0.646 

1490.8 

450 

8.339 

8.292 

34.647 

26.966 

26.973 

31.484 

35.885 

40.184 

44.383 

118.22 

0.675 

1491.1 

475 

7.812 

7.763 

34.585 

26.997 

27.004 

31.527 

35.941 

40,251 

44.462 

115.26 

0.705 

1489.4 

500 

7.209 

7.160 

34.504 

27,020 

27.027 

31.565 

35.994 

40.318 

44.542 

112.82 

0.733 

1487.3 

550 

6.196 

6.147 

34.409 

27.083 

27.089 

31,653 

36.106 

40.453 

44.700 

106.47 

0.788 

1484.0 

600 

6.143 

b .  089 

34.464 

27.133 

27.140 

31.704 

36.158 

40.507 

44.754 

102.39 

0.840 

1484.7 

650 

5.528 

5.473 

34.427 

27.181 

27.187 

31.768 

36.237 

40.600 

44.862 

97.66 

0.890 

1483.0 

700 

4.786 

4.730 

34.356 

27.211 

27.218 

31.818 

36.306 

40.687 

44.966 

94.15 

0.938 

1480.7 

750 

4.582 

4.523 

34.367 

27.243 

27.250 

31.855 

36.348 

40.734 

45.018 

91.36 

0.985 

1480.7 

800 

4.106 

4.046 

34.346 

27.277 

27.284 

31.902 

36.407 

40.805 

45.100 

87.74 

1.029 

1479,5 

850 

4.025 

3.961 

34.374 

27.308 

27.315 

31.935 

36.442 

40.842 

45.139 

85.15 

1.073 

1480.1 

900 

3.819 

3.752 

34.392 

27.344 

27.351 

31.976 

36.489 

40.894 

45.196 

81.79 

1.114 

1480.1 

950 

3.684 

3.614 

34.420 

27.380 

27.386 

32.016 

36.532 

40.940 

45.245 

78.58 

1.154 

1480.4 

1000 

3.498 

3.425 

34.446 

27.418 

2  7.425 

32.059 

36.580 

40.993 

45.302 

74.91 

1.193 

1480.4 

1100 

3.268 

3.189 

34.490 

27.476 

27.483 

32.123 

36.650 

41.068 

45.383 

69,69 

1.265 

1481.2 

1200 

3.044 

2.959 

34.529 

27.528 

27.536 

32.182 

36.714 

41.138 

45.458 

64.92 

1.332 

1482.0 

1300 

2.902 

2.810 

34.584 

27.584 

27.593 

32.242 

36.778 

41.206 

45.529 

59.88 

1.395 

1483.1 

1400 

2.832 

2.732 

34.641 

27.636 

27.645 

32.296 

36.834 

41.262 

45.587 

55.54 

1.452 

1484.6 

1500 

2.763 

2.656 

34.674 

27.668 

27.678 

32.331 

36.870 

41.301 

45.627 

52.90 

1.507 

1486.0 

1600 

2.746 

2.631 

34.711 

27.699 

27.709 

32.363 

36.902 

41.333 

45.660 

50.63 

1.558 

1487.7 

1700 

2.722 

2.599 

34.746 

27.729 

27.740 

32.394 

36.934 

41.366 

45.693 

48.38 

1.608 

1489.3 

1800 

2.686 

2.554 

34.770 

27.751 

27.763 

32.418 

36.959 

41.392 

45.720 

46.75 

1.655 

1490.9 

1900 

2.672 

2.532 

34.789 

27.768 

27.781 

32.436 

36.978 

41.411 

45.739 

45.75 

1.702 

1492.5 

2000 

2.644 

2.495 

34.805 

27.784 

27.797 

32.453 

36.996 

41.429 

45.759 

44.78 

1.747 

1494.1 

2100 

2.600 

2.442 

34.814 

27.795 

27.808 

32.466 

37.010 

41.445 

45.776 

44.14 

1.791 

1495.7 

2200 

2,556 

2.390 

34.826 

27.808 

27.822 

32.481 

37.027 

41.463 

45.795 

43.26 

1.835 

1497.2 

2300 

2.523 

2.348 

34.830 

27.814 

27.829 

32.489 

37.035 

41.473 

45.806 

43.08 

1.878 

1498.8 

2400 

2.468 

2.285 

34.831 

27.819 

27.835 

32.497 

37.045 

41.484 

45.818 

42.80 

1.921 

1500.2 

2500 

2.402 

2.210 

34.835 

27.828 

27.844 

32.508 

37.058 

41.499 

45.835 

42.14 

1.964 

1501.7 

2600 

2.351 

2.150 

34.834 

27.831 

27.848 

32.514 

37.066 

41.508 

45.846 

42.03 

2.006 

1503.2 

2700 

2.298 

2.089 

34.833 

27.635 

27.852 

32.520 

37.073 

41.517 

45.856 

41.85 

2.048 

1504.7 

2800 

2.259 

2.040 

34.831 

27.837 

27.855 

32.524 

37.078 

41.524 

45.864 

41.87 

2.090 

1506.2 

2900 

2.186 

1.959 

34.827 

27.840 

27.858 

32.529 

37.086 

41.534 

45.877 

41.59 

2.131 

1507.6 

3000 

2.142 

1.905 

34.826 

27.842 

27.861 

32.534 

37.092 

41.541 

45.885 

41.50 

2.173 

1509.2 

3100 

2.053 

1.809 

34.819 

27.844 

27.863 

32.539 

37.100 

41.551 

45.898 

41.13 

2.214 

1510.5 

3200 

2.026 

1.772 

34.817 

27.844 

27.864 

32.541 

37.103 

41.555 

45.903 

41.29 

2.255 

1512.1 

3278 

4 

2,002 
=  PING 

1.740 

34.815 

27.845 

27.865 

32.543 

37.106 

41.559 

45.908 

41.37 

2.288 

1513.4 

DEPTH  CM)  DEPTH  CM) 
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LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  KIND  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CPUS  MOD  STN 


41  47. 

IS  26 

20. 7E 

477  3277 

1028 

0  0 

200  3 

17.2 

13.9  1533  14/FEB/74  CONRAD  17 

1  258 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-6 

SIG-1 

S1G-2 

S1G-3 

SIG-4 

OXYG  i 

SIL  PH05 

MOD 

3 

17.490 

17.489 

35.221 

25.584 

25.584 

29.908 

34.131 

38.256 

42.290 

5.80 

1  0. 

35 

0 

17 

16.940 

16.937 

35.215 

25.711 

25.712 

30.046 

34.277 

38.412 

42.453 

5.88 

1  0. 

19 

0 

b5 

13.830 

13.821 

35.197 

26.393 

26.395 

30.785 

35.071 

39.258 

43.350 

5.51 

2  0. 

47 

0 

130 

12.380 

12.363 

35.011 

26.543 

26.546 

30.966 

35.281 

39.495 

43.615 

5.51 

3  0. 

6  6 

0 

194 

11.270 

11.246 

34.877 

26.649 

26.654 

31.098 

35.436 

39.672 

43.812 

5.55 

4  0. 

80 

0 

276 

10.340 

10.307 

34.800 

26.757 

26.762 

31.227 

35.584 

39.840 

43.998 

5.28 

5  1. 

05 

0 

340 

9.320 

9.282 

34.710 

26.859 

26.866 

31.353 

35.733 

40.010 

44.189 

5.29 

7  1. 

22 

0 

404 

8.540 

8.497 

34.638 

26.928 

26.934 

31.440 

35.838 

40.131 

44.327 

5.01 

11  1. 

37 

0 

632 

6.670 

6.620 

34.465 

27,064 

27.071 

31.622 

36,064 

40.400 

44,636 

4.96 

16  1 . 

73 

0 

752 

4.610 

4.550 

34.373 

27.245 

27.251 

31.856 

36.346 

40.734 

45.017 

4.91 

31  2. 

09 

0 

DEPTH 

TE*P 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

5IG-2 

61G-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

t 

17,286 

r  CUL 

17.286 

35.209 

25.624 

25.624 

29.952 

34.178 

38.306 

42.343 

237.32 

0.000 

1514.6 

10 

*  D  n  r 

17.041 

17,040 

35.188 

25.666 

25.667 

29.999 

34.229 

38.362 

42.402 

233.61 

0.012 

1514.0 

20 

16.890 

16.886 

35.215 

25.724 

25.724 

30.059 

34.292 

38.427 

42.469 

228.48 

0.035 

1513.7 

30 

16.676 

16.671 

35.198 

25.761 

25.762 

30.101 

34.337 

38.476 

42.521 

225.25 

0,057 

1513.2 

40 

15.737 

15.730 

35.183 

25.966 

25.967 

30.322 

34.574 

38.729 

42.790 

206.07 

0,079 

1510.5 

50 

14.584 

14.577 

35.152 

26.198 

26.200 

30,576 

34.848 

39.022 

43.103 

184.26 

0.099 

1507.0 

60 

14.218 

14.209 

35.190 

26.306 

26.307 

30.690 

34.969 

39.149 

43.235 

174.30 

0.116 

1506.0 

70 

13.873 

13.863 

35.206 

26.391 

26.393 

30.782 

35.068 

39.254 

43.345 

166.46 

0.134 

1505.1 

80 

13.660 

13.648 

35.178 

26.414 

26.416 

30.810 

35,099 

39.289 

43.385 

164.54 

0.150 

1504.5 

90 

13.558 

13.545 

35.180 

26.437 

26.439 

30.835 

35.126 

39.318 

43.415 

162.64 

0,166 

1504.3 

100 

13.383 

13.369 

35.160 

26.457 

26.460 

30.859 

35.153 

39.349 

43.449 

160.98 

0.183 

1503.9 

125 

12.853 

12.836 

35.085 

26.506 

26.510 

30.920 

35.225 

39.430 

43.540 

156.89 

0.222 

1502.4 

150 

12.376 

12.356 

35.011 

26.543 

26.547 

30.968 

35.282 

39.497 

43.616 

153.88 

0.261 

1501.1 

175 

12.008 

11.985 

34.964 

26.579 

26.583 

31.011 

35.333 

39.555 

43.682 

151.09 

0.299 

1500.2 

200 

1 1.614 

11.588 

34.919 

26.618 

26.623 

31.059 

35.390 

39.620 

43.753 

147.85 

0.337 

1499.2 

225 

11.308 

11.279 

34.903 

26.663 

26.668 

31.111 

35.448 

39.684 

43.823 

144.06 

0.373 

1498.5 

250 

10.933 

10.902 

34.866 

26.703 

26.708 

31.160 

35.504 

39.748 

43.894 

140.73 

0.409 

1497.6 

275 

10.474 

10.441 

34.805 

26.737 

26.743 

31.204 

35.559 

39.812 

43.968 

137.83 

0.444 

1496.3 

300 

10.040 

10.004 

34.759 

26.777 

26.783 

31.254 

35.618 

39.880 

44.045 

134.36 

0.478 

1495.0 

325 

9.921 

9.883 

34.777 

26.811 

26.817 

31.291 

35.658 

39.922 

44.089 

131.62 

0.511 

1495.0 

350 

9.598 

9.558 

34.749 

26.844 

26.851 

31.332 

35.705 

39.976 

44.149 

128.81 

0.543 

1494.2 

375 

8.766 

8.725 

34.604 

26.865 

26.872 

31.373 

35.765 

40.055 

44.245 

126.67 

0.575 

1491.4 

400 

8.645 

8.602 

34.630 

26.905 

26.912 

31.416 

35.811 

40.102 

44.296 

123.27 

0.607 

1491.4 

425 

8.536 

8.491 

34.648 

26.936 

26.943 

31.449 

35.846 

40.141 

44.336 

120.74 

0.637 

1491.4 

450 

8.447 

8.399 

34.665 

26.963 

2b. 971 

31.479 

35.878 

40.174 

44.371 

118.55 

0.667 

1491.5 

475 

8.128 

8.079 

34.626 

26.982 

26.989 

31.505 

35.912 

40.214 

44.418 

116.96 

0,696 

1490.6 

500 

7.631 

7.581 

34.563 

27.006 

27.013 

31.541 

35.959 

40.274 

44.488 

114.61 

0.725 

1489.1 

550 

6.533 

6.483 

34.450 

27.070 

27.077 

31.632 

36.077 

40.416 

44,656 

108.05 

0.781 

1485.4 

600 

6.237 

6.183 

34.475 

27.129 

27.137 

31.699 

36.150 

40.497 

44.742 

102.83 

0.834 

1485.1 

650 

5.658 

5.601 

34.429 

27.167 

27.174 

31.751 

36.217 

40.577 

44.835 

99.17 

0.884 

1483.6 

700 

4.922 

4.865 

34.365 

27.203 

27.210 

31.806 

36.291 

40.669 

44.945 

95.14 

0,933 

1481.3 

750 

4.650 

4.590 

34.360 

27.230 

27.236 

31.840 

36.332 

40.716 

44.998 

92.74 

0.980 

1481.0 

773 

4.563 

4.502 

34.374 

27.251 

27.258 

31.863 

36.357 

40.744 

45.028 

90.83 

1.002 

1481.0 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


B  18 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAKOM  *1ND  FRCt  SEA  ST  AIKTMP  DEN PT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CPUS  MOD  SIN 


41  1  . 

9S  25 

28. 7E 

477  2812 

!  1028 

20  6 

270  4 

15.0 

12.8  2308  14/FEB/74  CONRAD  17 

1  259 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SAL1N 

SIG-T 

SIG-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

3S18.330 

18.329 

35.363 

25.486 

25.486 

29.795 

34.003 

3b. 115 

42.135 

5.86 

2  0. 

20 

1 

388S 

9 , 23  OS 

9.187 

34.627 

26.809 

26.816 

31.307 

35.689 

39.968 

44.150 

5.67 

7  1  . 

16 

1 

789S 

4.470 

4.408 

34.322 

27.220 

27.226 

31.835 

36.332 

40.721 

45.008 

5.37 

24  1  . 

95 

1 

1  36 1 S 

3.110 

3.011 

34.598 

27.576 

27.585 

32.229 

36.760 

41.182 

45.500 

4.07 

68  2. 

32 

1 

1849S 

2.700S 

2.564 

34.763 

27.745 

27.757 

32.412 

36.953 

41.385 

45.713 

4.67 

65  1  . 

97 

1 

2209S 

2.540 

2.373 

34.813 

27.799 

27.813 

32.473 

37.019 

41.455 

45.788 

4.95 

60  1  . 

81 

1 

257  8S 

2.390 

2.191 

34.823 

27.820 

27.836 

32.501 

37.052 

41.493 

45.830 

5.06 

62  1 . 

80 

1 

2807S 

2.050 

1.835 

34.818 

27.844 

27.860 

32.535 

37.096 

41.547 

45.892 

5,16 

71  1  . 

83 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SAL1N 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

10 

18.343 
=  SRF 

18.343 

35.367 

25.485 

25.485 

29.795 

34.002 

38.114 

42.133 

250.49 

0.000 

1517.8 

10 

18.344 

18.342 

35.366 

25.485 

25.485 

29.795 

34.002 

38.114 

42.133 

250.88 

0.013 

1518.0 

20 

18.238 

18.234 

35.355 

25.503 

25.503 

29.814 

34.024 

38.137 

42.158 

249.54 

0.038 

1517.8 

30 

17.998 

17.992 

35.322 

25.537 

25,538 

29.853 

34.067 

38.185 

42.210 

246.59 

0.062 

1517.3 

40 

16.747 

16.741 

35.285 

25.811 

25.812 

30.149 

34.384 

38.521 

42.565 

220.84 

0.08b 

1513.7 

50 

15.835 

15.828 

35.249 

25.995 

25.996 

30.349 

34.599 

38.751 

42.810 

203.66 

0.107 

1511.0 

60 

15.359 

15.349 

35.178 

26.047 

26.050 

30.411 

34.670 

38.831 

42.898 

198.90 

0.127 

1509.6 

70 

15.080 

15.069 

35.254 

26.168 

26.170 

30.537 

34.800 

38.965 

43.036 

187.74 

0.146 

1509.0 

80 

15.009 

14.996 

35.293 

26.213 

26.216 

30.584 

34.848 

39.014 

43.086 

183.74 

0.165 

1509.0 

90 

14.546 

14.533 

35.213 

26.253 

26.256 

30.633 

34.906 

39.080 

43.160 

180.19 

0.183 

1507.6 

100 

14.332 

14.317 

35.259 

26.334 

26.337 

30.718 

34.994 

39.172 

43.256 

172.75 

0.201 

1507.1 

125 

13.866 

13.848 

35.224 

26.406 

26.410 

30.800 

35.085 

39.271 

43.363 

166.57 

0.243 

1506.0 

150 

13.153 

13.132 

35.126 

26.479 

26.483 

30.887 

35.187 

39.386 

43.491 

160.19 

0.284 

1503.9 

175 

12.256 

12.233 

34.971 

26.535 

26.540 

30.963 

35.281 

39.498 

43.619 

155.24 

0.324 

1501  .1 

200 

12.044 

12.017 

34.983 

26.586 

26.591 

31.019 

35.340 

39.562 

43.687 

150.98 

0.362 

1500.8 

225 

11.700 

11.671 

34.981 

26.650 

26.656 

31.090 

35.419 

39.646 

43.778 

145.45 

0.399 

1500.0 

250 

11.282 

11.251 

34.920 

26.681 

26.686 

31.130 

35.467 

39.703 

43.843 

142.99 

0.435 

1 498.9 

275 

10.923 

10.889 

34.675 

26.711 

26.718 

31.169 

35.514 

39.757 

43.904 

140.49 

0.470 

1498.0 

300 

10.455 

10.419 

34.803 

26.739 

26.745 

31.207 

35.562 

39.816 

43.972 

138.21 

0.505 

1496.6 

325 

10.384 

10.345 

34.807 

26.754 

26.761 

31.224 

35.581 

39.836 

43.993 

137.27 

0.540 

1496.8 

350 

9.759 

9.719 

34.696 

26.775 

26.782 

31.260 

35.631 

39.899 

44.069 

135.37 

0.574 

3 494.8 

375 

9.323 

9.281 

34.636 

26.801 

26.808 

31.296 

35.676 

39.954 

44.133 

133.17 

0.607 

1493.5 

400 

8.938 

8.894 

34.585 

26.824 

26.831 

31.328 

35.717 

40.003 

44.191 

44.222 

131.19 

0.640 

1492.4 

425 

8.903 

8.657 

34.615 

26.852 

26.860 

31.358 

35.747 

40.034 

128.97 

0.673 

1492.7 

450 

8.800 

8.751 

34.623 

26.875 

26.883 

31.383 

35.775 

40.064 

44.254 

127.17 

0.705 

1492.8 

475 

8.458 

8.407 

34.601 

26.912 

26.920 

31.428 

35.827 

40.123 

44.321 

123.88 

0.736 

1491.9 

500 

8.371 

8.318 

34.594 

26.919 

26.927 

31.438 

35.839 

40.137 

44.337 

123.54 

0.767 

1491.9 

550 

7.621 

7.565 

34.547 

26.995 

27.003 

31.531 

35.950 

40.265 

44.480 

116.45 

0.827 

1489.8 

600 

6.751 

6.695 

34.464 

27.052 

27.060 

31.610 

36.049 

40.384 

44.618 

110.75 

0.884 

1487.1 

650 

5.692 

5.636 

34.373 

27.118 

27.125 

31.701 

36.167 

40.527 

44.785 

103.80 

0.938 

1483.6 

700 

5.124 

5.066 

34.331 

27.153 

27.160 

31.751 

36.231 

40.605 

44.876 

100.17 

0.989 

1482.1 

750 

4.712 

4.652 

34.299 

27.175 

27.181 

31.784 

36.274 

40.658 

44.939 

97.98 

1.038 

1481.2 

800 

4,426 

4.364 

34.304 

27.210 

27.217 

31.827 

36.325 

40.715 

45.003 

94.60 

1.086 

1480.8 

850 

4.718 

4.650 

34.410 

27.262 

27.269 

31.871 

36.361 

40.744 

45.024 

90.90 

1.133 

1483.0 

900 

4.557 

4.485 

34.433 

27.298 

27.306 

31.912 

36.406 

40.792 

45.076 

87.67 

1.177 

1483.2 

950 

4.203 

4.129 

34.437 

27.339 

27.347 

31.962 

36.465 

40.860 

45.153 

83.52 

1.220 

’482.6 

1000 

4,040 

3.963 

34.444 

27.362 

27.370 

31.990 

36.497 

40.896 

45.193 

81.43 

1.261 

1482.7 

1100 

3.692 

3.610 

34.480 

27.427 

27,435 

32.063 

36.579 

40.987 

45.292 

75.42 

1.340 

1483.0 

1200 

3.423 

3.335 

34.527 

27.490 

27.498 

32.134 

36.657 

41.071 

45.382 

69.57 

1.412 

1483.6 

1300 

3.236 

3.141 

34.565 

27.538 

27.547 

32.187 

36.715 

41.134 

45.449 

65.27 

1.480 

1484.5 

1400 

3.062 

2.960 

34.618 

27.596 

27.606 

32.251 

36.783 

41.206 

45.525 

59.99 

1.542 

1485.5 

1500 

2.949 

2.840 

34.648 

27.631 

27.641 

32.289 

36.824 

41.250 

45.572 

57.02 

1.601 

1486.8 

1600 

2.835 

2.718 

34.684 

27.670 

27.681 

32.332 

36.870 

41.298 

45.623 

53.63 

1.656 

1488.0 

1700 

2.773 

2.649 

34.717 

27.702 

27.713 

32.366 

36.905 

41.335 

45.661 

51.08 

1.708 

1489.5 

1800 

2.729 

2.597 

34.746 

27.729 

27.741 

32.395 

36.935 

41.367 

45.694 

48.98 

1.759 

1491.0 

1900 

2.690 

2.550 

34.771 

27.752 

27.765 

32.420 

36.961 

41.394 

45.722 

47.30 

1  .807 

1492.6 

2000 

2.655 

2.505 

34.788 

27.769 

27.782 

32.438 

36.981 

41.414 

45.744 

46.16 

1.853 

1494.2 

2100 

2.613 

2.455 

34.801 

27.783 

27.796 

32.454 

36.998 

41.432 

45.763 

45.29 

1.899 

1495.7 

2200 

2.562 

2.396 

34.811 

27.796 

27.810 

32.469 

37.014 

41.450 

45.782 

44.41 

1.944 

1497.2 

2300 

2.513 

2.338 

34.818 

27.806 

27.820 

32.481 

37.028 

41.465 

45.799 

43.77 

1.988 

1498.7 

2400 

2.470 

2.287 

34.822 

27.812 

27.827 

32,490 

37.038 

41.476 

45.811 

43.50 

2.032 

1500.2 

2500 

2.419 

2.227 

34.824 

27.818 

27.834 

32.498 

37.048 

41.488 

45.824 

43.14 

2.075 

1501.7 

2600 

2.387 

2.186 

34.825 

27.821 

27.838 

32.503 

37.054 

41.495 

45.832 

43.17 

2.118 

1503.3 

2700 

2.334 

2.124 

34.827 

27.827 

27.845 

32.511 

37.064 

41.507 

45.845 

42.78 

2.161 

1504.8 

2800 

2.077 

1.862 

34.820 

27.843 

27.860 

32.534 

37.094 

41.544 

45.889 

40.11 

2.203 

1505.4 

2810 

4 

2,062 
=  PING 

1.847 

34.820 

27.844 

27.861 

32.536 

37.096 

41.546 

45.892 

39.94 

2.207 

1505.5 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


88 

18 

8 


18 

8 


LATITUDE.  LC1NG1T  DDL  MAKS  DEPTH  bARUM  KIND  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  DEMPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


41  2. 

4S  25 

28. 3E 

477  2812 

1026 

70  10 

80  4 

15.0 

12.8 

142  15/EEB/74  CONRAD  17 

1  260 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG  i 

5IL  PHOS 

MOO 

17 

18.480 

18.477 

35.375 

25.457 

25.458 

29.765 

33.971 

38.080 

42.098 

5.62 

2  0. 

43 

0 

108 

14.000 

13.984 

35.254 

26.401 

26.404 

30.791 

35.074 

39.257 

43.347 

4.82 

7  1  . 

01 

0 

198 

11.880 

11.854 

34.971 

26.608 

26.613 

31.044 

35.369 

39.593 

43.722 

5.59 

4  0. 

75 

0 

290 

10.230 

10.196 

34.779 

26.759 

26.765 

31.232 

35.592 

39.850 

44.011 

5.76 

5  0. 

95 

0 

380 

8.970 

8.928 

34.613 

26.840 

26.847 

31.343 

35.731 

40.016 

44.203 

5.81 

6  1. 

18 

0 

470 

8.470 

8.420 

34.621 

26.925 

26.933 

31.441 

35.840 

40.136 

44.333 

5.01 

10  1  . 

62 

0 

562 

7.140 

7.085 

34.518 

27.041 

27.049 

31.589 

36.019 

40.344 

44.570 

4.92 

16  1  . 

66 

0 

652 

5.510 

5.454 

34.363 

27.132 

27.139 

31.720 

36.191 

40.555 

44.817 

5.18 

18  1  . 

86 

0 

744 

4.610 

4.551 

34.301 

27.188 

27.194 

31.799 

36.292 

40.678 

44.962 

5.48 

22  1. 

88 

0 

835 

4.750 

4.682 

34.422 

27.268 

27.275 

31.876 

36.365 

40.747 

45.027 

4.64 

35  2. 

00 

0 

926 

4.240 

4.168 

34.446 

27.343 

27.350 

31.964 

36.466 

40.860 

45.152 

4.47 

44  2. 

33 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-# 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOU  NO  V 

0 

18.433 
=  SRE 
18.438 

18.433 

35.375 

25.469 

25.469 

29.777 

33.983 

38.093 

42.111 

252.04 

0.000 

1518.1 

J 

10 

18.436 

35.378 

25.470 

25.471 

29.778 

33.984 

38.095 

42.112 

252.29 

0.013 

1518.3 

20 

18.429 

18.426 

35.377 

25.472 

25.473 

29.780 

33.987 

38.097 

42.115 

252.47 

0.038 

1518.4 

30 

17.296 

17.291 

35.347 

25.727 

25.728 

30.055 

34.280 

38,408 

42.443 

228.54 

0.062 

1515.2 

40 

16.078 

16.071 

35.279 

25.962 

25.963 

30.312 

34.557 

38.705 

42.760 

206.47 

0.084 

1511.7 

50 

15.498 

15.491 

35.196 

26.030 

26.031 

30.391 

34.647 

38.805 

42.870 

200.31 

0.104 

1509.9 

60 

14.635 

14.626 

35.075 

26.127 

26.129 

30.505 

34.778 

38.951 

43.031 

191.24 

0.124 

1507.2 

70 

14.845 

14.835 

35.254 

26.219 

26.222 

30.593 

34.860 

39.029 

43.104 

182.83 

0.142 

1508.3 

80 

14.560 

14.548 

35.250 

26.278 

26.281 

30.657 

34.930 

39.103 

43.183 

177.53 

0.160 

1507.5 

90 

14.303 

14.350 

35.294 

26.355 

26.358 

30.737 

35.013 

39.190 

43.273 

170.54 

0.178 

1507.1 

100 

14.161 

14.146 

35.267 

26.377 

26.380 

30.764 

35.044 

39.224 

43.311 

168.64 

0.195 

1506.6 

125 

13.452 

13.435 

35.167 

26.448 

26.451 

30.849 

35.143 

39.337 

43.436 

162.53 

0.236 

1504.5 

150 

13.105 

13.084 

35.117 

26.481 

26.485 

30.890 

35.190 

39.391 

43.497 

160.01 

0.276 

1503.7 

175 

12.311 

12.287 

35.012 

26.557 

26.561 

30.983 

35.299 

39.515 

43.635 

153.26 

0.316 

1501.3 

200 

11.879 

11.853 

34.962 

26.601 

26.606 

31.037 

35.362 

39.587 

43.715 

149.51 

0.353 

1500.2 

225 

11.397 

11.368 

34.918 

26 . bS8 

26.663 

31.104 

35.439 

39.673 

43.811 

144.59 

0.390 

1498.9 

250 

11.032 

11.001 

34.884 

26.698 

26.704 

31.153 

35.495 

39.737 

43.881 

141.22 

0.426 

1497.9 

275 

10.700 

10.667 

34.833 

26.719 

26.725 

31.181 

35.531 

39.779 

43.930 

139.71 

0.461 

1497.1 

300 

10.261 

10.225 

34.782 

26.757 

26.763 

31.229 

35.588 

39.846 

44.006 

136.42 

0.495 

1495.9 

325 

9.998 

9.960 

34.731 

26. 762 

26.769 

31.241 

35.606 

39.869 

44.035 

136.25 

0.530 

1495.3 

350 

9.454 

9.414 

34.654 

26.793 

26.800 

31.285 

35.662 

39.937 

44.114 

133.47 

0.563 

1493.6 

375 

9.174 

9.133 

34.620 

26.813 

26.819 

31.311 

35.695 

39.975 

44.158 

131.94 

0.596 

1492.9 

400 

8.900 

8.856 

34.595 

26.837 

26.844 

31.342 

35.732 

40.019 

44.207 

129.89 

0.629 

1492.3 

425 

8.885 

8.839 

34.627 

26 . 8b5 

26.872 

31.370 

35.760 

40.047 

44.236 

127.75 

0.661 

1492.7 

450 

8.707 

8.658 

34.620 

26.887 

26.895 

31.397 

35.791 

40.082 

44.274 

125.95 

0.693 

1492.4 

475 

8.566 

8.515 

34.618 

26.908 

26.916 

31.422 

35.819 

40.112 

44.308 

124.32 

0.724 

1492.3 

500 

8,302 

8.249 

34.608 

26.941 

26.949 

31.461 

35.864 

40.163 

44.364 

121.46 

0.755 

1491.7 

550 

7.427 

7.372 

34.529 

27.009 

27,017 

31.550 

35.973 

40.292 

44.512 

114.89 

0.814 

1489.0 

600 

6.638 

6.582 

34.470 

27.072 

27.080 

31.632 

36.075 

40.412 

44.648 

108,72 

0.870 

1486.7 

650 

5.665 

5.609 

34.364 

27.114 

27.121 

31.698 

36,165 

40.525 

44.784 

104.09 

0.923 

1483.5 

700 

5.134 

5.076 

34.336 

27.156 

27.163 

31.754 

36.234 

40.606 

44.878 

99.94 

0,974 

1482.1 

750 

4.652 

4.592 

34.303 

27.185 

27.192 

31.796 

36.288 

40.673 

44,955 

96.91 

1.024 

1480.9 

800 

4.446 

4.384 

34.316 

27.217 

27.224 

31.834 

36.331 

40.721 

45.008 

93.98 

1.071 

1480.9 

850 

4.719 

4.650 

34.425 

27.274 

27.282 

31.883 

36.373 

40.756 

45.036 

89.75 

1.117 

1483.0 

900 

4.486 

4.414 

34.438 

27.310 

27.318 

31.925 

36.421 

40.809 

45.095 

86.39 

1.161 

1482.9 

929 

4.267 

4.194 

34.454 

27.347 

27.354 

31.967 

36.468 

40.862 

45.153 

82.81 

1.187 

1482.5 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


28 

IB 

8 


18 

8 


LATITUDE  LONGITUDE  1 

MARS  DEPTH  8 AHUM 

»1ND  EHCE 

:  SEA  ST 

A1RTMP 

DENPT  1 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MUD  STN 

40  25. 

2S  24 

9.8E 

477  4110 

»  1020 

90  20 

90  4 

21.1 

16.7  1426  15/FEB/74  CONRAD  17 

1  261 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

51G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS  mod 

3S19.200 

19.199 

35.200 

25.141 

25.141 

29.438 

33.633 

37.733 

41.741 

6.03 

1  0. 

18  1 

57  6S 

5.290 

5.242 

34.376 

27.169 

27.175 

31.761 

36.237 

40.605 

44.873 

5.20 

21  1  . 

90  1 

9895 

3.230 

3.160 

34.424 

27.427 

27.433 

32.074 

36.602 

41.022 

45.338 

4.57 

52  2. 

35  1 

1380S 

2.870S 

2.772 

34.638 

27.630 

27.639 

32.289 

36.826 

41.253 

45.577 

4.19 

67  2. 

24  1 

24  8  1 S 

2.420 

2.230 

34.844 

27.834 

27.850 

32.513 

37.063 

41.503 

45.839 

5.13 

60  1. 

78  1 

2  8  7  7  S 

2.260 

2.034 

34.834 

27.839 

27.858 

32.527 

37.082 

41.527 

45.868 

5.18 

63  1 . 

78  1 

3512S 

1.760 

1.480 

34.795 

27.848 

27.869 

32.554 

37.124 

41.585 

45.940 

5.14 

81  1 . 

85  1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

7 

19.201 
=  SHI 
19.207 

19.201 

35.201 

25,141 

25,141 

29.438 

33.633 

37.733 

41.741 

283.22 

0.000 

1520.1 

10 

19.205 

35.203 

25.142 

25.142 

29.438 

33.634 

37.733 

41.741 

283.56 

0.014 

1520.2 

20 

19.169 

19.165 

35.204 

25.152 

25.153 

29.450 

33.646 

37.746 

41.754 

282.88 

0.042 

1520.3 

30 

15.231 

15.226 

34.953 

25.903 

25.904 

30.269 

34.532 

38.696 

42.766 

211.72 

0.067 

1508.5 

40 

14.131 

14.125 

34.846 

26.059 

26.060 

30.447 

34.730 

38.914 

43.003 

197.13 

0.088 

1505.0 

50 

13.896 

13.888 

34.978 

26.210 

26.212 

30.602 

34.888 

39.075 

43.168 

183.03 

0.107 

1504.5 

60 

13.442 

13.434 

34.949 

26.282 

26.283 

30.683 

34.978 

39.173 

43.274 

176.50 

0.125 

1503.2 

70 

13.173 

13.163 

34.929 

26.322 

26.324 

30.728 

35.028 

39.229 

43.334 

172.93 

0.142 

1502.4 

80 

12.017 

12.007 

34.738 

26.402 

26.404 

30.833 

35.156 

39.379 

43.507 

165.45 

0.159 

1498.4 

90 

11.739 

11.728 

34.715 

26.436 

26.438 

30.873 

35.203 

39.431 

43.563 

162.39 

0.175 

1497.6 

100 

11.414 

11.401 

34.683 

26.472 

26.475 

30.916 

35.252 

39.487 

43.626 

159.15 

0.192 

1496.6 

125 

11.387 

11.371 

34.800 

26.568 

26.571 

31.013 

35.348 

39.583 

43.722 

150.69 

0.230 

1497.0 

150 

11.318 

11.299 

34.884 

26.646 

26.649 

31.092 

35.429 

39.664 

43.803 

143.90 

0.267 

1497.3 

175 

11.476 

11.454 

34.982 

26.693 

26.697 

31.136 

35.469 

39.701 

43.836 

140.10 

0.303 

1498.4 

200 

10.933 

10.908 

34.896 

26.726 

26.730 

31.181 

35.526 

39.769 

43.915 

137.38 

0.337 

1496.8 

225 

10.588 

10.561 

34.860 

26.760 

26.764 

31.223 

35.575 

39.825 

43.978 

134.63 

0.371 

1495.9 

250 

10.174 

10.145 

34.807 

26.791 

26.796 

31.264 

35.625 

39.883 

44.045 

132.01 

0.405 

1494.8 

275 

9.917 

9.885 

34.787 

26.819 

26.825 

31.298 

35.665 

39.929 

44.096 

129.76 

0.437 

1494.2 

300 

9.525 

9.491 

34.737 

26.846 

26.852 

31.335 

35.710 

39.982 

44.157 

127.52 

0.469 

1493.1 

325 

9.117 

9.081 

34.699 

26.883 

26.889 

31.381 

35.765 

40.047 

44.230 

124.25 

0.501 

1492.0 

350 

8.283 

8.247 

34.603 

26.940 

26.946 

31.458 

35.861 

40.160 

44.361 

118.76 

0.531 

1489.1 

375 

8.148 

8.109 

34.602 

26.960 

26.966 

31.481 

35.887 

40.189 

44.393 

117.27 

0.561 

1489.0 

400 

7.709 

7.669 

34.550 

26.984 

26.990 

31.516 

35.933 

40.245 

44.458 

115.03 

0.590 

1487.7 

425 

7.500 

7.458 

34.548 

27.014 

27.020 

31.550 

35.972 

40.289 

44.506 

112.51 

0.618 

1487. 3 

450 

7.057 

7.014 

34.507 

27.044 

27.050 

31.591 

36.023 

40.350 

44.577 

109.64 

0.646 

1485.9 

475 

6.729 

6.685 

34.480 

27.068 

27.074 

31.624 

36.064 

40.398 

44.633 

107.39 

0.673 

1485.0 

500 

6.682 

6.635 

34.501 

27.091 

27.097 

31.648 

36.089 

40.425 

44.660 

105.56 

0.700 

1485.3 

550 

5.508 

5.461 

34.368 

27.137 

27.142 

31.723 

36.193 

40.557 

44,820 

100.52 

0.751 

1481.2 

600 

5.269 

5.219 

34.382 

27.176 

27.182 

31.769 

36.245 

40.614 

44.882 

97.11 

0.801 

1481.1 

650 

4.819 

4.767 

34.364 

27.214 

27.220 

31.819 

36.306 

40.686 

44.964 

93.46 

0.848 

1480.0 

700 

4.512 

4.457 

34.351 

27.238 

27.244 

31.851 

36.346 

40.734 

45.020 

91.20 

0.895 

1479.6 

750 

4.200 

4.143 

34.352 

27.272 

27.278 

31.894 

36.397 

40.792 

45.085 

87.94 

0.939 

1479.1 

800 

4.140 

4.080 

34.392 

27.310 

27.316 

31.933 

36.438 

40.834 

45.128 

84.73 

0,983 

1479.7 

850 

3.851 

3.788 

34.394 

27.342 

27.349 

31.973 

36.485 

40.889 

45.190 

81.59 

1.024 

1479.4 

900 

3.724 

3.658 

34.422 

27.377 

27.384 

32.012 

36.527 

40.934 

45.238 

78.48 

1.064 

1479.7 

950 

3.392 

3.324 

34.403 

27.395 

27.401 

32.038 

36.562 

40.978 

45.290 

76.48 

1.103 

1479.1 

1000 

3.234 

3.164 

34.424 

27.426 

27.433 

32.074 

36.602 

41.022 

45.337 

73.50 

1.140 

1479.3 

1100 

3.328 

3.249 

34.548 

27.516 

27.523 

32.161 

36.686 

41.102 

45.415 

66.15 

1.210 

1481.5 

1200 

3.067 

2.982 

34.559 

27.549 

27.557 

32.202 

36.734 

41.157 

45.476 

62.99 

1.275 

1482.1 

1300 

3.045 

2.952 

34.616 

27.597 

27.605 

32.251 

36.783 

41.206 

45.526 

59.21 

1.336 

1483.8 

1400 

2.861 

2.761 

34.648 

27.639 

27.648 

32.298 

36.835 

41.263 

45.587 

55.37 

1.393 

1484.7 

1500 

2.787 

2.679 

34.689 

27.679 

27.688 

32.340 

36.879 

41.309 

45.634 

52.06 

1.447 

1486.1 

1600 

2.760 

2.645 

34.724 

27.708 

27.718 

32.371 

36.911 

41.341 

45.667 

49.84 

1.498 

1487.7 

1700 

2.746 

2.622 

34.757 

27.736 

27.747 

32.400 

36.940 

41.371 

45.697 

47.84 

1.547 

1489.4 

1800 

2.704 

2.572 

34.779 

27.757 

27.769 

32.423 

36.964 

41.396 

45.724 

46.28 

1.594 

1491.0 

1900 

2.672 

2.531 

34.795 

27.773 

27.785 

32.440 

36.982 

41.415 

45.743 

45.37 

1.640 

1492.5 

2000 

2.635 

2.486 

34.810 

27.788 

27.801 

32.458 

37.001 

41.434 

45.764 

44.34 

1.684 

1494.1 

2100 

2.603 

2.445 

34.821 

27.800 

27.813 

32.471 

37.015 

41.450 

45.780 

43.71 

1.728 

1495.7 

2200 

2.564 

2.398 

34.826 

27.807 

27.821 

32.480 

37.025 

41.461 

45.793 

43.40 

1.772 

1497.2 

2300 

2.510 

2.335 

34.831 

27.815 

27.830 

32.491 

37.038 

41.475 

45.808 

42.86 

1.815 

1498.7 

2400 

2.469 

2.285 

34.835 

27.823 

27.838 

32.500 

37.048 

41.487 

45.822 

42.52 

1.858 

1500.3 

2500 

2.438 

2.246 

34.841 

27.830 

27.846 

32,509 

37.058 

41.498 

45.833 

42.24 

1.900 

1501 .8 

2600 

2.405 

2.204 

34.841 

27.833 

27.850 

32.514 

37.064 

41.505 

45.841 

42.26 

1.942 

1503.4 

2700 

2.345 

2.135 

34.839 

27.836 

27.854 

32.520 

37.072 

41.515 

45.853 

42.06 

1.985 

1504.9 

2800 

2.309 

2.090 

34.840 

27.840 

27.858 

32.525 

37.078 

41.522 

45.862 

41.98 

2.027 

1506.5 

2900 

2.261 

2.033 

34.838 

27.842 

27.861 

32.530 

37.085 

41.530 

45.871 

41.90 

2.069 

1508.0 

3000 

2.235 

1.997 

34.838 

27.845 

27.864 

32.534 

37.090 

41.537 

45.878 

41.95 

2.110 

1509.6 

3100 

2.184 

1.937 

34.837 

27.848 

21 . 868 

32.540 

37.097 

41.545 

45.889 

41.72 

2.152 

1511.1 

3200 

2.091 

1.836 

34.830 

27.850 

21. 870 

32.545 

37.105 

41.556 

45.901 

41.31 

2.194 

1512.4 

3300 

1.997 

1.733 

34.822 

27.851 

27.872 

32.549 

37.113 

41.566 

45.915 

40.87 

2.235 

1513.8 

3400 

1.897 

1.625 

34.810 

27.849 

27.870 

32.551 

37.117 

41.574 

45.925 

40.61 

2.276 

1515.1 

3500 

1.784 

1.505 

34.802 

27.852 

27.873 

32.557 

37.127 

41.586 

45.941 

39.83 

2.316 

1516.3 

3600 

1.649 

1.362 

34.790 

27.852 

27.873 

32.562 

37.135 

41.599 

45.957 

38.96 

2.355 

1517.5 

3700 

1.556 

1.260 

34.781 

27.852 

27.873 

32.565 

37.141 

41.608 

45.969 

38.46 

2.394 

1518.8 

3800 

1.464 

1.160 

34.771 

27.851 

27.872 

32.567 

37.146 

41.616 

45.979 

37.99 

2.432 

1520.2 

3900 

1.399 

1.086 

34.767 

27.852 

27.874 

32.571 

37.153 

41.624 

45.989 

37.53 

2.470 

1521.6 

4000 

1.337 

1.015 

34.761 

27.852 

27.874 

32.573 

37.156 

41.630 

45.997 

37.26 

2.507 

1523.1 

4100 

1.088 

0.762 

34.737 

27.849 

27.870 

32.577 

37.168 

41.648 

46.023 

35.25 

2.544 

1523.8 

4103 

9 

1.067 
=  PING 

0.741 

34.745 

27.857 

27.879 

32.586 

37.177 

41.658 

46.033 

34.34 

2.545 

1523.8 

DEPTH  (M)  DEPTH  CM) 


8  •  IB 


latitude  LONGITUDE  1 

MARS  DEPTH 

i  BAKU* 

talMD  KkCfc 

SEA  ST 

A 1RTMP 

DENPT  i 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

40  27. 

9S  24 

5.7E 

477  4110 

'  1017 

70  18 

80  4 

17.8 

16.7  1734  1 5/EEB/7 4  CONRAD  17 

1  262 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SI L  PHOS 

MOD 

117 

11.750 

11.735 

34.901 

26,579 

26.581 

31.015 

35.343 

39.570 

43.701 

5.50 

5  0. 

87 

0 

180 

1 1.080 

1 1.058 

34.921 

26.718 

26.723 

31.170 

35.511 

39.751 

43.695 

5.22 

6  1. 

00 

0 

270 

9.730 

9.699 

34.762 

26.832 

26.837 

31.315 

35.685 

39.953 

44.124 

5.24 

7  1. 

12 

0 

361 

8.190 

8.153 

34.564 

26.924 

26.929 

31.444 

35.849 

40.151 

44.354 

5.40 

9  1. 

20 

0 

451 

7.170 

7.126 

34.524 

27.041 

27.048 

31.587 

36.016 

40.340 

44.565 

4.88 

16  1 . 

66 

0 

543 

5.700 

5.653 

34.398 

27.137 

27.142 

31.718 

36.183 

40.543 

44.800 

4.98 

21  1 . 

82 

0 

635 

4.830 

4.779 

34.361 

27.211 

27.216 

31.815 

36.302 

40.682 

44.960 

5.07 

27  1 . 

95 

0 

726 

4.270 

4.215 

34.363 

27.274 

27.280 

31.893 

36.394 

40.788 

45.079 

4.91 

34  2. 

10 

0 

866 

3.740 

3.676 

34.411 

27.367 

27.373 

32.000 

36.515 

40.922 

45.225 

4.57 

46  2. 

24 

0 

959 

3.260 

3.192 

34.449 

27.444 

27.450 

32.090 

36.617 

41.036 

45.351 

4.51 

50  2. 

30 

0 

1053 

3.050 

2.977 

34.456 

27.469 

27,476 

32.121 

36.654 

41.078 

45.398 

4.36 

56  2. 

30 

0 

depth 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SlG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

13.529 

13.529 

34.898 

26.225 

26.225 

30.623 

34.916 

39.111 

43.210 

180.20 

0.000 

1502.4 

10 

13.529 

13.528 

34.898 

26.225 

26.225 

30.623 

34.917 

39.111 

43.210 

180.48 

0.009 

1502.6 

20 

13.529 

13.526 

34.898 

26.225 

26.226 

30.624 

34.917 

39.111 

43.211 

180.76 

0.018 

1502.7 

30 

13.529 

13.525 

34.898 

26.225 

26.226 

30.624 

34.918 

39.112 

43.211 

181.04 

0.027 

1502.9 

40 

13.529 

13.523 

34.898 

26.225 

26.226 

30.624 

34.918 

39.112 

43.211 

181.32 

0.036 

1503.1 

50 

13.529 

13.522 

34.898 

26.225 

26.227 

30.625 

34.918 

39.112 

43.212 

181.59 

0.045 

1503.2 

60 

13.382 

13.373 

34.962 

26.304 

26.306 

30.707 

35.002 

39.199 

43.301 

174.33 

0.054 

1503.0 

70 

12.028 

12.018 

34.739 

26.400 

26.402 

30.831 

35.154 

39.377 

43.504 

165.32 

0.071 

1498.3 

80 

1 1.607 

11.596 

34.702 

26.451 

26.453 

30.891 

35.223 

39.454 

43.589 

160.71 

0.087 

1496.9 

90 

11.481 

11.470 

34.688 

26.464 

26.466 

30.906 

35.241 

39.475 

43.612 

159.72 

0.103 

1496.7 

100 

11.388 

11.375 

34.716 

26.503 

26.505 

30.948 

35.284 

39.519 

43.658 

156.23 

0.119 

1496.5 

125 

11.723 

1 1.706 

34.895 

26.579 

26.582 

31.016 

35.345 

39.572 

43.704 

149.72 

0.157 

1498.3 

150 

11.967 

11.948 

35.064 

26.663 

26.667 

31,095 

35.418 

39.640 

43.766 

142.43 

0.194 

1499.8 

175 

11.258 

11.236 

34.921 

26.686 

26.590 

31.134 

35.472 

39.708 

43.848 

140.66 

0.229 

1497.6 

200 

1 1.089 

1 1.064 

34.925 

26.720 

26.724 

31.172 

35.513 

39.752 

43.896 

138.02 

0.264 

1497.4 

225 

10.772 

10.744 

34.909 

26.765 

26.770 

31.224 

35.572 

39.816 

43.967 

134.21 

0.298 

1496.6 

250 

10.297 

10.267 

34.841 

26.796 

26.801 

31.266 

35.624 

39.880 

44.039 

131.62 

0.331 

1495.3 

275 

9.979 

9.947 

34.797 

26.817 

26.822 

31.294 

35.659 

39.922 

44.087 

130.04 

0.364 

1494.5 

300 

9.465 

9.431 

34.717 

26.841 

26.847 

31.331 

35.707 

39.981 

44.157 

127.97 

0.396 

1492.9 

325 

9.186 

9.150 

34.705 

26.877 

26.883 

31.373 

35.756 

40.035 

44,217 

124.91 

0.428 

1492.3 

350 

9.093 

9.055 

34.696 

26.885 

26.891 

31.384 

35.769 

40.051 

44.234 

124.56 

0.459 

1492.3 

375 

8.075 

8.036 

34.553 

26.932 

26.938 

31.455 

35.863 

40.168 

44.373 

119.81 

0.490 

1488.7 

400 

7.787 

7.746 

34.509 

26.941 

26.947 

31.471 

35.886 

40.197 

44.409 

119.19 

0.519 

1487.9 

425 

7.558 

7.516 

34.513 

26.977 

26.983 

31.513 

35.933 

40.249 

44.466 

115.97 

0,549 

1487.5 

450 

7.366 

7.322 

34.535 

27.022 

27.029 

31.563 

35.987 

40.307 

44.528 

111.96 

0.577 

1487.2 

475 

7.026 

6.981 

34.508 

27.049 

27.055 

31.598 

36.031 

40.358 

44.586 

109.50 

0.605 

1486.2 

500 

6.747 

6.700 

34.509 

27.088 

27.094 

31.644 

36.063 

40.417 

44.651 

105.93 

0.632 

1485.5 

550 

5.919 

5.871 

34.422 

27.128 

27.134 

31.705 

36.164 

40.518 

44.771 

101.84 

0.684 

1482.9 

600 

5.079 

5.030 

34.330 

27.158 

27.163 

31.756 

36.237 

40.611 

44.883 

98.55 

0.734 

1480.2 

650 

4.857 

4.805 

34.354 

27.202 

27.208 

31.806 

36.292 

40.672 

44.949 

94.63 

0.782 

1480.2 

700 

4.481 

4.426 

34.359 

27.248 

27,254 

31.862 

36.358 

40.746 

45.032 

90.21 

0.829 

1479.5 

750 

4.304 

4.247 

34 . 3t>0 

27.268 

27.274 

31.887 

36.387 

40.780 

45.070 

88.54 

0.873 

1479.6 

800 

4.135 

4.074 

34.375 

27.298 

27.304 

31.921 

36.426 

40.823 

45.117 

85.87 

0.917 

1479.7 

850 

3.884 

3.821 

34,395 

27.340 

27.346 

31.970 

36.481 

40.864 

45.184 

81.91 

0.959 

1479.5 

900 

3.716 

3.650 

34.421 

27.377 

27.383 

32.012 

36.527 

40.934 

45.238 

78.49 

0.999 

1479.7 

950 

3.406 

3.338 

34.417 

27.404 

27.410 

32.047 

36.570 

40.985 

45.297 

75.64 

1.037 

1479.2 

1000 

3.201 

3.130 

34.428 

27.432 

27.439 

32.081 

36.610 

41.030 

45.347 

72.87 

1.075 

1479.1 

1075 

3.040 

2.965 

34.464 

27.476 

27.483 

32.129 

36.662 

41.086 

45.406 

68.91 

1.128 

1479.8 

DEPTH  CM)  DEPTH  CM) 


18  28 
8  '  18 


LATITUDE  LONGITUDE  MANS  DEPTH  BAKOM  MIND  ERCE  SEA  ST  A1RTMP  DfcWPT  GMT  DA/MON/VR  SHIP  CPUS  MOD  STN 


39  30. 

3S  23 

23. 4E 

441  5133 

i  1010 

200  9 

0  4 

19.4 

18.9 

750  16/FEB/74  CONRAD  17 

1  263 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

S1G-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  KG 

SIL  PHOS 

MOD 

3S22. 130 

22.129 

35.385 

24.493 

24.493 

28.744 

32.895 

36.952 

40.917 

5.25 

4  0. 

17 

1 

35* 

35.402 

5.34 

1  0. 

11 

0 

80*16, 120 

16.107 

35.231 

25,915 

25.918 

30.266 

34.512 

38.660 

42.714 

5.62 

2  0. 

39 

0 

172813.000 

12.976 

35.043 

26.444 

26.449 

30.857 

35.160 

39.363 

43.471 

5.27 

5  0. 

63 

0 

263*11.710 

11.676 

34.841 

26.540 

26.546 

30.981 

35.311 

39.539 

43.672 

5.62 

5  0. 

86 

0 

385S 

8.940 

8.898 

34.560 

26.804 

26.810 

31.308 

35.697 

39.983 

44.170 

6.05 

5  1. 

04 

1 

446* 

8.500 

8.452 

34.506 

26.831 

26.838 

31.346 

35.745 

40.041 

44.238 

6.03 

5  1. 

12 

0 

629* 

6.850 

6.790 

34.470 

27.043 

27.052 

31.599 

36.036 

40.369 

44.601 

4.93 

15  1  . 

62 

0 

812* 

4.670 

4.605 

34.309 

27.187 

27,195 

31.798 

36.290 

40.674 

44.957 

5.36 

23  1. 

96 

0 

827S 

4.590 

4.524 

34.307 

27.195 

27.202 

31.808 

36.301 

40.688 

44.972 

5.35 

23  1 . 

85 

1 

1324S 

3.050S 

2.955 

34.502 

27.505 

27.514 

32.160 

36.693 

41.117 

45.438 

4.33 

60  2. 

29 

1 

1B59S 

2.730S 

2.593 

34.730 

27.716 

27.728 

32.382 

36.923 

41.355 

45.682 

4.51 

64  2. 

05 

1 

288  IS 

2.360 

2.131 

34.843 

27.838 

27.857 

32.523 

37.075 

41.518 

45.856 

5.29 

60  1 . 

6  7 

1 

37545 

1.700 

1.395 

34.792 

27.850 

27.872 

32.560 

37.133 

41.596 

45.953 

5.08 

84  1  . 

94 

1 

4928S 

0.810 

0.396 

34.729S 

27.861 

27.886 

32.604 

37.205 

41.696 

46.080 

1 

5126S 

0.810S 

0.372 

34.711 

27.847 

27.873 

32.591 

37.194 

41.685 

46.070 

5.09 

120  2. 

12 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

S1G-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

50UNDV 

0 

L. 

22.143 
=  SRE 
22.141 

22.143 

35.388 

24.492 

24.492 

28.743 

32.894 

36.950 

40.915 

345.05 

0.000 

1528.1 

P 

10 

22.139 

35.391 

24.494 

24.495 

28.746 

32.897 

36.953 

40.919 

345.19 

0.017 

1528.3 

20 

22.158 

22.153 

35.392 

24.490 

24.491 

28.742 

32.893 

36.949 

40.914 

345.98 

0.052 

1528.5 

30 

21.054 

21.048 

35.405 

24.807 

24.808 

29.075 

33.242 

37.313 

41.293 

316.19 

0.085 

1525.8 

40 

19.085 

19.077 

35.487 

25.389 

25.391 

29.688 

33.883 

37.983 

41.991 

261.03 

0.114 

1520.7 

50 

18.505 

18.496 

35.427 

25.491 

25.493 

29.799 

34.005 

38.113 

42.130 

251.69 

0.139 

1519.2 

60 

17.618 

17.608 

35.376 

25.671 

25.674 

29.995 

34.214 

38.337 

42.368 

234.85 

0.164 

1516.7 

70 

16.483 

16.472 

35.233 

25.833 

25.836 

30.177 

34.416 

38.558 

42.607 

219.70 

0.186 

1513.3 

80 

16.270 

16.257 

35.239 

25.887 

25.890 

30.235 

34.478 

38.623 

42.675 

214.89 

0.208 

1512.8 

90 

15.641 

15.627 

35.252 

26.041 

26.044 

30.401 

34.654 

38.810 

42.872 

200.47 

0.229 

1511.1 

100 

15.298 

15.282 

35.314 

26.165 

26.169 

30.531 

34.790 

38.951 

43.019 

188.91 

0.248 

1510.3 

125 

13.845 

13.827 

35.086 

26.304 

26.308 

30.699 

34.985 

39.173 

43.266 

176.23 

0.294 

1505.7 

150 

14.016 

13.994 

35.260 

26.402 

26.407 

30.793 

35.076 

39.259 

43.348 

167.70 

0.337 

1506.9 

175 

13.430 

13.405 

35.144 

26.435 

26.440 

30.839 

35.133 

39.328 

43.427 

165.12 

0.379 

1505.3 

200 

12.917 

12.889 

35.100 

26.505 

26.511 

30.920 

35.224 

39.428 

43.537 

159.01 

0.419 

1503.9 

225 

12.729 

12.698 

35.105 

26.547 

26.553 

30.965 

35.273 

39.481 

43.593 

155.68 

0.459 

1503.7 

250 

12.460 

12.426 

35.092 

26.590 

26.597 

31.015 

35.328 

39.541 

43.658 

152.11 

0.497 

1503.2 

275 

11.525 

11.490 

34.935 

26.647 

26.654 

31.092 

35.424 

39.656 

43.791 

146.90 

0.534 

1500.2 

300 

10.507 

10.470 

34.771 

26.705 

26.711 

31.172 

35.526 

39.779 

43.934 

141.48 

0.570 

1496.7 

325 

9.797 

9.759 

34.667 

26.747 

26.753 

31.230 

35.600 

39.868 

44.037 

137.59 

0.605 

1494.5 

350 

9.413 

9.374 

34.622 

26.776 

26.782 

31.268 

35.647 

39.922 

44.100 

135.10 

0.639 

1493.4 

375 

9.207 

9.166 

34.588 

26.783 

26.790 

31.281 

35.664 

39.944 

44.126 

134.80 

0.673 

1493.0 

400 

8.703 

8.659 

34.509 

26.802 

26.808 

31.312 

35.706 

39.998 

44.190 

133.09 

0.707 

1491.4 

425 

8.653 

8.607 

34.529 

26.825 

26.832 

31.337 

35.732 

40.025 

44.218 

131.27 

0.740 

1491.7 

450 

8.571 

8.523 

34.543 

26.849 

26.857 

31.362 

35.760 

40.054 

44.249 

129.43 

0.772 

1491.8 

475 

8.519 

8.468 

34.565 

26.874 

26.882 

31.389 

35.788 

40.083 

44.279 

127.47 

0.804 

1492.0 

500 

7.975 

7.923 

34.505 

26.910 

26.917 

31.437 

35.849 

40.156 

44.364 

124.01 

0.836 

1490.3 

550 

7.676 

7.621 

34.521 

26.966 

26.975 

31.502 

35.920 

40.233 

44.447 

119.20 

0.897 

1490.0 

600 

7.005 

6.947 

34.466 

27.019 

27.027 

31.571 

36.004 

40.333 

44.562 

114.22 

0.955 

1488.1 

650 

6.415 

6.355 

34.431 

27.071 

27.079 

31.638 

36.085 

40.428 

44.670 

109.22 

1.011 

1486.6 

700 

5.736 

5.675 

34.368 

27.109 

27.116 

31.692 

36.157 

40.516 

44.773 

105.33 

1.064 

1484.6 

750 

5.396 

5.332 

34.382 

27.161 

27.168 

31.753 

36.226 

40,593 

44.858 

100.49 

1.116 

1484.1 

800 

4.818 

4.754 

34.321 

27.180 

27.187 

31.787 

36.275 

40.656 

44.935 

98.20 

1.166 

1482.5 

850 

4.567 

4.500 

34.330 

27.215 

27.223 

31.829 

36.323 

40.710 

44.995 

94.93 

1.214 

1482.3 

900 

4.427 

4.356 

34.342 

27.240 

27.248 

31.858 

36.356 

40.746 

45.034 

92.76 

1.261 

1482.5 

950 

3.975 

3.903 

34.306 

27.260 

27.267 

31.889 

36.399 

40.801 

45.100 

90.39 

1.307 

1481.4 

1000 

3.822 

3.747 

34.323 

27.288 

27.296 

31.922 

36.436 

40.841 

45.144 

87.79 

1.351 

1481.6 

1100 

3.465 

3.385 

34.365 

27.358 

27.365 

32.001 

36.523 

40.938 

45.249 

81.21 

1.436 

1481.9 

1200 

3.091 

3.006 

34.405 

27.425 

27.432 

32.078 

36.610 

41.034 

45.354 

74.62 

1.514 

1482.0 

1300 

2.948 

2.856 

34.462 

27.483 

27.491 

32.140 

36.676 

41.103 

45.426 

69.47 

1.586 

1483.1 

1400 

2.946 

2.846 

34.530 

27.537 

27.546 

32.195 

36.731 

41.157 

45.480 

65.03 

1.653 

1484.9 

1500 

2.807 

2.700 

34.577 

27.587 

27.596 

32.249 

36.788 

41.218 

45.544 

60.58 

1.716 

1486.1 

1600 

2.788 

2.672 

34.639 

27.638 

27,648 

32.301 

36.840 

41.271 

45.597 

56.40 

1.774 

1487.7 

1700 

2.736 

2.612 

34.666 

27.664 

27.675 

32.329 

36.870 

41.302 

45.629 

54.38 

1.830 

1489.3 

1800 

2.713 

2.581 

34.708 

27.700 

27.711 

32.366 

36.907 

41.339 

45.667 

51.61 

1.883 

1490.9 

1900 

2.707 

2.566 

34.733 

27.720 

27.733 

32.388 

36.929 

41.361 

45.689 

50.29 

1.933 

1492.6 

2000 

2.695 

2.545 

34.762 

27.745 

27.758 

32.413 

36.955 

41 .387 

45.716 

48.59 

1.983 

1494.3 

2100 

2.661 

2.503 

34.785 

27.766 

27.780 

32.436 

36.979 

41.412 

45.742 

47.06 

2.031 

1495.9 

2200 

2.624 

2.457 

34.800 

27.781 

27.795 

32.453 

36.996 

41.431 

45.762 

46.08 

2.077 

1497.5 

2300 

2.597 

2.421 

34.815 

27.796 

27.811 

32.469 

37.014 

41.449 

45.781 

45.14 

2.123 

1499.1 

2400 

2.577 

2.392 

34.829 

27,809 

27.824 

32.484 

37.029 

41.465 

45.797 

44.43 

2.168 

1500.7 

2500 

2.545 

2.350 

34.836 

27.817 

27.833 

32.494 

37.040 

41.477 

45.810 

44.04 

2.212 

1502.3 

2600 

2.504 

2.301 

34.838 

27.822 

27.839 

32.501 

37.048 

41.487 

45.821 

43.85 

2.256 

1503.8 

2700 

2.441 

2.229 

34.839 

27.828 

27.846 

32.509 

37.059 

41 . 499 

45.835 

43.42 

2.300 

1505.3 

2800 

2.403 

2.182 

34.842 

27.834 

27.852 

32.517 

37.068 

41.509 

45.846 

43.17 

2.343 

1506.9 

2900 

2.361 

2.130 

34.847 

27.842 

27.861 

32.527 

37.079 

41.522 

45.860 

42.67 

2.386 

1508.4 

3000 

2.323 

2.083 

34.843 

27.841 

27.861 

32.529 

37.082 

41.526 

45.B65 

42.92 

2.429 

1510.0 

3100 

2.316 

2.066 

34.847 

27.845 

27.866 

32.534 

37.088 

41.532 

45.872 

42.98 

2.471 

1511.7 

3200 

2.248 

1.988 

34.842 

27.847 

27.868 

32.538 

37.094 

41.541 

45.883 

42.76 

2.514 

1513.1 

3300 

2.187 

1.919 

34.836 

27.847 

27.868 

32.540 

37.098 

41.547 

45.890 

42.78 

2.557 

1514.6 

3400 

2.088 

1.811 

34.829 

27.849 

27.871 

32.546 

37.107 

41.559 

45.905 

42.19 

2.600 

1515.9 

3500 

1.966 

1.682 

34.817 

27.849 

27.871 

32.550 

37,115 

41.570 

45.920 

41  .57 

2.641 

1517.1 

3600 

1.874 

1.581 

34.808 

27.850 

27.872 

32.554 

37.122 

41.579 

45.932 

41.10 

2.683 

1518.5 

3700 

1.773 

1.471 

34.799 

27.850 

27.872 

32.558 

37.128 

41.589 

45.944 

40.57 

2.724 

1519.8 

3800 

1.626 

1.317 

34.784 

27.850 

27.872 

32.562 

37.137 

41.602 

45.961 

39.60 

2.764 

1520.9 

3900 

1.438 

1.124 

34.769 

27.851 

27.873 

32.568 

37.149 

41.619 

45.984 

38.05 

2.803 

1521.8 

4000 

1.331 

1.009 

34.760 

27.852 

27.874 

32.573 

37.157 

41.630 

45.998 

37.20 

2.840 

1523.1 

4100 

1.235 

0.905 

34.752 

27.851 

27.874 

32.576 

37.163 

41.639 

46.009 

36.51 

2.87  7 

1524.4 

4200 

1.160 

0.820 

34.745 

27.851 

27.873 

32.578 

37.167 

41.646 

46.019 

36.03 

2.913 

1525.9 

4300 

1.109 

0.759 

34.741 

27.852 

27,874 

32.581 

37.172 

41.652 

46.027 

35.63 

2.949 

1527.4 

4400 

1.041 

0.682 

34.736 

27.852 

27.875 

32.584 

37.177 

41.660 

46.036 

35.06 

2.985 

1528.9 

4500 

1.024 

0.654 

34.734 

27.852 

27.675 

32.585 

37.179 

41.663 

46.040 

35.06 

3.020 

1530.6 

4600 

0.985 

0.605 

34.730 

27.851 

27.875 

32.586 

37.182 

41.666 

46.045 

34.89 

3.055 

1532.2 

4700 

0,906 

0.517 

34.724 

27.851 

27.875 

32.589 

37.187 

41.675 

46.055 

34.13 

3.089 

1533.7 

4800 

0.893 

0.492 

34.723 

27.852 

27.876 

32.591 

37.189 

41.678 

46.059 

34.10 

3.123 

1535.4 

4900 

0.870 

0.457 

34. 720 

27.850 

27.876 

32.591 

37.191 

41.680 

46.062 

34.08 

3.157 

1537.1 

5000 

0.841 

0.417 

34.719 

27.851 

27.877 

32.594 

37.195 

41  .685 

46.068 

33.81 

3.191 

1538.8 

5100 

0.824 

0.389 

34.718 

27.852 

27.878 

32.595 

37.197 

41.688 

46.073 

33.69 

3.225 

1540.5 

5142 

0,817 

0.377 

34.718 

27.852 

27.878 

32.59b 

37.198 

41 .690 

46.074 

33.65 

3.239 

1541.2 

4 

=  Ping 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


88 

18 

8 


18 

8 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH 

1  BAROM 

MIND  FRCE 

SEA  ST 

AIRTMP 

DEMPT  < 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  STN 

3  8  28. 

9S  22 

17. 2E 

441  5140 

i  1011 

230  10 

230  4 

0.0 

719  1 7 /FEB/ 7 4  CONRAD  17 

1  265 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALT  N 

SIG-T 

SIG-9 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

90 

19.700 

19.683 

35.477 

25.222 

25.227 

29.514 

33.700 

37.791 

41.790 

4.76 

3  0. 

21 

0 

272 

16.820 

16.775 

35.520 

25.973 

25.984 

30.318 

34.551 

38.686 

42.728 

4.88 

4  0. 

36 

0 

451 

14.770 

14.701 

35.380 

26.333 

26.348 

30.720 

34.989 

39.160 

43.236 

4.70 

5  0. 

55 

0 

466S14.640 

14.569 

35.368 

26.352 

26.367 

30.742 

35.014 

39.186 

43.265 

4.83 

6  0. 

58 

1 

627 

12.610 

12.523 

35.170 

26.620 

26.638 

31.053 

35.364 

39.575 

43.690 

4.87 

5  0. 

74 

0 

801 

10.970 

10.868 

34.994 

26.795 

26.814 

31.265 

35.609 

39.852 

43.999 

5.00 

7  0. 

94 

0 

974 

8.680 

8.571 

34.692 

26.948 

26.965 

31.469 

35.864 

40.156 

44.349 

4.58 

14  1. 

38 

0 

1149 

5.770 

5.665 

34.422 

27.147 

27.160 

31.735 

36.200 

40.558 

44.816 

4.86 

24  1. 

76 

0 

1  28  IS 

4.600 

4.494 

34.369 

27.243 

27.254 

31.860 

36.354 

40.741 

45.026 

4.92 

31  2. 

01 

1 

1491 

3.660 

3.544 

34.458 

27.412 

27.423 

32.054 

36.572 

40.981 

45.288 

4.25 

52  2. 

23 

0 

1813S 

3.280S 

3.139 

34,63  1 

27.591 

27.605 

32.245 

36.772 

41.190 

45.505 

3.89 

73  2. 

24 

1 

1832 

3.220 

3.078 

34.669 

27.622 

27.636 

32.277 

36.806 

41.225 

45.541 

3.76 

76  2. 

29 

0 

2170 

2.750 

2.584 

34.769 

27.745 

27 ,7b0 

32.414 

36.955 

41.386 

45.714 

4.56 

60  1 . 

95 

0 

2503 

2.630 

2.434 

34.818 

27.795 

27.812 

32.470 

37.014 

41.449 

45.780 

4.90 

58  1  . 

79 

0 

2643 

34.808 

4.88 

57  1. 

84 

0 

3316 

2.250 

1.979 

34.766 

27.78b 

27.808 

32.479 

37.036 

41.483 

45.826 

5.06 

95  2. 

04 

0 

4090 

1.420 

1.085 

34.749 

27.836 

27.859 

32.556 

37.138 

41.610 

45.975 

5.05 

102  2. 

05 

0 

4472 

1.070 

0.702 

34.739 

27.852 

27.876 

32.584 

37.177 

41.659 

46.035 

5.06 

108  2. 

08 

0 

4754V. 

34.732 

5.06 

109  1. 

99 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-1 

SlG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

8 

10 

21,684 
=  SRF 
21.679 

21.684 

35.538 

24.733 

24.733 

28.990 

33.146 

37.208 

41.179 

322.06 

0.000 

1527.1 

21.677 

35.538 

24.735 

24.735 

28.992 

33.149 

37.210 

41.181 

322.32 

0.016 

1527.3 

20 

21.691 

21.687 

35.537 

24.731 

24.732 

28.989 

33,145 

37.207 

41.178 

323.02 

0.048 

1527.5 

30 

21.690 

21.684 

35.539 

24.733 

24,734 

28.991 

33.148 

37.209 

41.180 

323.25 

0.081 

1527.7 

40 

21.690 

21.682 

35.536 

24,730 

24.732 

28.989 

33.146 

37.207 

41.178 

323.86 

0.113 

1527.8 

50 

20.937 

20.927 

35.502 

24.911 

24.914 

29.182 

33.350 

37.422 

41.404 

306.96 

0.145 

1526.0 

60 

20.495 

20.483 

35.481 

25.015 

25.018 

29.293 

33.468 

37.547 

41.534 

297.41 

0.175 

1524.9 

70 

20.156 

20.143 

35.471 

25.098 

25.101 

29.381 

33.561 

37.645 

41.638 

289.91 

0.204 

1524.2 

80 

19.864 

19.849 

35.492 

25.191 

25.195 

29.479 

33.663 

37.751 

41.748 

281.37 

0.233 

1523.6 

90 

19.572 

19.555 

35.483 

25.260 

25.265 

29.554 

33.742 

37.835 

41.836 

275.12 

0.261 

1522.9 

100 

19.422 

19.404 

35.498 

25.311 

25.316 

29.607 

33.798 

37.892 

41 .895 

270.63 

0.288 

1522.7 

125 

18.863 

18.841 

35.531 

25.479 

25.485 

29.785 

33.984 

38.087 

42.098 

255.42 

0.354 

1521.6 

150 

18.379 

18.352 

35.530 

25.601 

25.608 

29.916 

34.123 

38.233 

42.251 

244.62 

0.416 

1520.6 

175 

17.888 

17.858 

35.536 

25.728 

25.735 

30.051 

34.266 

38.384 

42.410 

233.38 

0.476 

1519.6 

200 

17.585 

17.551 

35.535 

25.801 

25.809 

30.130 

34.350 

38.473 

42.503 

227.20 

0.533 

1519.1 

225 

17.316 

17.278 

35.530 

25.863 

25.872 

30.198 

34.422 

38.549 

42,583 

222.09 

0.590 

1518.7 

250 

17.046 

17.004 

35.526 

25.924 

25,934 

30.264 

34.493 

38.624 

42.663 

217.01 

0.644 

1518.3 

275 

16.777 

16.731 

35.521 

25.985 

25.995 

30.331 

34.564 

38.700 

42.743 

211.98 

0.698 

1517.9 

300 

16.573 

16.523 

35.520 

26.032 

26.044 

30.382 

34.619 

38.758 

42.804 

208.21 

0.751 

1517.7 

325 

16.468 

16.414 

35.523 

26.058 

26.071 

30.411 

34.650 

38.791 

42.839 

206.44 

0.802 

1517.8 

350 

16.387 

16.330 

35.523 

26.077 

26.091 

30.433 

34.673 

38.815 

42.864 

205.40 

0.854 

1518.0 

375 

16.109 

16.049 

35.487 

26.114 

26.128 

30.475 

34.720 

38.867 

42.921 

202.57 

0.905 

1517.5 

400 

15.713 

15.649 

35.450 

26.176 

26.191 

30.545 

34.797 

38.951 

43.012 

197.23 

0.955 

1516.6 

425 

15.231 

15.165 

35.406 

26.251 

26.266 

30.630 

34.890 

39.053 

43.121 

190.59 

1.003 

15 i 5 . 5 

450 

14.816 

14.747 

35.380 

26.323 

26.338 

30.710 

34.978 

39.147 

43.223 

184.25 

1.050 

1514.6 

475 

14.545 

14.473 

35.370 

26.374 

26.389 

30.766 

35.039 

39.214 

43.294 

179.99 

1.096 

1514.1 

500 

14.238 

14.163 

35.331 

26.410 

26.426 

30.808 

35.087 

39.267 

43.353 

177.08 

1.140 

1513.5 

550 

13.650 

13.570 

35.280 

26.494 

26.511 

30.905 

35.195 

39.386 

43.482 

169.98 

1.227 

1512.3 

600 

13.078 

12.993 

35.223 

26.568 

26.585 

30.991 

35.292 

39.494 

43.600 

163.87 

1.311 

1511.2 

650 

12.414 

12.325 

35.141 

35.098 

26.636 

26.654 

31.074 

35.388 

39.603 

43.722 

157.96 

1.391 

1509.7 

700 

12.056 

11.961 

26  .  b7  3 

26.691 

31.119 

35.441 

39.662 

43.788 

155.32 

1.469 

1509.2 

750 

11.542 

11.444 

35.004 

26.698 

26.716 

31.155 

35.488 

39.720 

43.855 

153.54 

1.547 

1508.1 

800 

11.052 

10.950 

34.970 

26.762 

26.780 

31.230 

35.573 

39.814 

43.960 

147.97 

1.622 

1507.2 

850 

10.523 

10.417 

34.884 

26.790 

26.809 

31.270 

35.625 

39.877 

44.033 

145.61 

1.695 

1506.0 

900 

9.749 

9.642 

34.780 

26.843 

26.861 

31.340 

35.711 

39,980 

44.152 

140.39 

1.767 

1503.9 

950 

9.036 

8.927 

34.718 

2b. 91  1 

26.929 

31.424 

35.812 

40.096 

44.282 

133.62 

1.835 

1502.0 

1000 

8.532 

8.422 

34.662 

26.948 

26.965 

31.472 

35.871 

40.167 

44.363 

130.15 

1.901 

1500.9 

1100 

6.938 

6.829 

34.505 

27.059 

27.074 

31.620 

36.057 

40.388 

44.619 

117.84 

2.025 

1496.2 

1200 

5.596 

5.488 

34.424 

27.170 

27.183 

31.763 

36.232 

40.594 

44.856 

105.44 

2.137 

1492.4 

1300 

4.712 

4.603 

34.396 

27.252 

27.264 

31.867 

36.358 

40.742 

45.024 

96.37 

2.238 

1490.5 

1400 

4.407 

4.291 

34.440 

27.320 

27.332 

31.943 

36.442 

40.833 

45.122 

90.08 

2.331 

1490.9 

1500 

3.942 

3.822 

34.461 

27.386 

27.398 

32.022 

36.532 

40.935 

45.234 

83.22 

2.418 

1490.7 

1600 

3.459 

3.336 

34.507 

27.471 

27.483 

32.119 

36.641 

41.056 

45.367 

74.38 

2.497 

1490.4 

1700 

3.538 

3.404 

34.605 

27.541 

27.554 

32.187 

36.707 

41.119 

45.428 

69.01 

2.568 

1492.6 

1800 

3.303 

3.163 

34.633 

27.586 

27.600 

32.239 

36.765 

41.183 

45.497 

64.59 

2.635 

1493.3 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


28 

18 

8 


IB 

B 


LATITUDE  LONGITUDE  WARS  DEPTH  BAROM  WIND  FRCE  SEA  ST  A IRTMP  DEMPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 
37  30. 8S  20  53. IE  441  4227  1012  270  20  270  5  20. fc  20.6  1923  17/FEB/74  CONRAD  17  1  266 


DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

S1G-1 

1 

24.260 

24.260 

35.140 

23.691 

23.691 

27.913 

1132 

3.020 

2.941 

34.516 

27.519 

27.527 

32.173 

1564 

2.800 

2.687 

34.734 

27.713 

27.723 

32.375 

1903 

2.720 

2.578 

34.822 

27.790 

27.803 

32.457 

2212 

3294 

2.610 

2.442 

34.848 

27.821 

27.835 

32.493 

2.120 

1.854 

34.838 

27.854 

27.875 

32.549 

3833 

1.290 

0.987 

34.762 

27.856 

27.876 

32.576 

4014 

1.130 

0.812 

34.748 

27.856 

27.876 

32.581 

4105 

1.090 

0.763 

34.747 

27.858 

27.879 

32.585 

4191 

1.030 

0.695 

34.757 

27.870 

27.891 

32.599 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SAUIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

0 

10 

22.806 
=  SHF 

22.806 

35.121 

24.101 

24.101 

28.344 

10 

22.779 

22.777 

35.119 

24.107 

24.108 

28.351 

20 

20.820 

20.816 

35.141 

35.079 

24.669 

24.670 

28.942 

30 

19.672 

19.667 

24.927 

24.929 

29.218 

40 

19.025 

19.018 

35.191 

25.179 

25.181 

29.480 

50 

17.601 

17.592 

35.224 

25.559 

25.561 

29.884 

60 

16.313 

16.303 

35.225 

25.867 

25.869 

30.213 

70 

15.375 

15.364 

35.360 

26.184 

2b,  186 

30.547 

80 

15.240 

15.227 

35.384 

26.232 

26.235 

30.597 

90 

14.775 

14.762 

35.332 

26.295 

26.298 

30.669 

100 

14.543 

14.528 

35.307 

26.326 

2b. 329 

30.705 

125 

13.956 

13.938 

35.246 

26.404 

26.408 

30.796 

150 

13.441 

13.420 

35.236 

26.504 

26.508 

30.906 

175 

12.949 

12.925 

35.197 

26.574 

26.578 

30.986 

200 

12.348 

12.321 

35.139 

26.648 

26.653 

31.073 

225 

12.014 

1  1.985 

35.102 

2  6 . b8  4 

26.689 

31.116 

250 

11.537 

11.505 

35.043 

26.729 

26.735 

31.172 

275 

11.060 

11.025 

34.989 

26.775 

26.781 

31.229 

300 

10.890 

10.853 

34.969 

26.790 

26.797 

31.248 

325 

10.499 

10.459 

34.940 

26.838 

26.845 

31.305 

350 

10.111 

10.070 

34.895 

26.871 

26.878 

31.347 

375 

9.626 

9.583 

34.837 

26.908 

26.915 

31.395 

400 

9.280 

9.235 

34.801 

26.937 

26.944 

31.432 

425 

8.889 

8.843 

34.754 

26.963 

26.971 

31.468 

450 

8.463 

8.415 

34.720 

27.004 

27.012 

31.519 

475 

8.386 

8.335 

34.710 

27.008 

27.016 

31.525 

500 

8.257 

8.205 

34.695 

27.016 

27.024 

31.536 

550 

7.778 

7.721 

34.668 

27.067 

27.075 

31.599 

600 

6.629 

6.573 

34.538 

27.127 

27.135 

31.687 

650 

5.025 

4.972 

34.330 

27.164 

27.170 

31.764 

700 

4.777 

4.721 

34.338 

27.198 

27.204 

31.805 

750 

4.336 

4.278 

34.313 

27.227 

27.233 

31.845 

800 

4.257 

4.195 

34.348 

27.263 

27.270 

31.884 

850 

4.421 

4.354 

34.434 

27.314 

27.321 

31.930 

900 

4.162 

4.093 

34.445 

27.351 

27.358 

31.974 

950 

3.816 

3.745 

34.459 

27.397 

27.404 

32.029 

1000 

3.586 

3.513 

34.473 

27.431 

27.439 

32.070 

1100 

3.199 

3.121 

34.509 

27.498 

27.505 

32.146 

1200 

2.964 

2.880 

34.554 

27.555 

27.562 

32.210 

1300 

2.865 

2.773 

34.608 

27 . bO  7 

27.615 

32.265 

1400 

2.832 

2.733 

34.676 

27.663 

27.672 

32.323 

1500 

2.814 

2.706 

34.709 

27.691 

27.701 

32.352 

1600 

2.815 

2.699 

34.750 

27.725 

27.735 

32.386 

1700 

2.798 

2.673 

34.787 

27.755 

27.766 

32.418 

1800 

2.798 

2.665 

34.817 

27.779 

27.791 

32.442 

1900 

2,715 

2.574 

34.822 

27.791 

27.803 

32.457 

2000 

2.655 

2.506 

34.832 

27.804 

27.817 

32.473 

2100 

2.662 

2.503 

34.844 

27.813 

27.827 

32.483 

2200 

2.594 

2.427 

34.846 

27.821 

27.835 

32.493 

2300 

2.533 

2.358 

34.848 

27.828 

27.842 

32.502 

2400 

2.479 

2.295 

34.849 

27.833 

27.848 

32.510 

2500 

2.456 

2.264 

34.854 

27.839 

27.855 

32.517 

2600 

2.446 

2.243 

34.857 

27.842 

27.859 

32.522 

2700 

2.414 

2.202 

34.857 

27.844 

27.862 

32.526 

2800 

2.378 

2.157 

34.857 

27.848 

27.866 

32.532 

2900 

2.358 

2.127 

34.858 

27.850 

27.869 

32.536 

3000 

2.318 

2.078 

34.854 

27.851 

27.871 

32.538 

3100 

2.283 

2.033 

34.854 

27.853 

27,873 

32.542 

3200 

2.174 

1.917 

34.844 

27.854 

27.875 

32.547 

3300 

2.129 

1.862 

34.839 

27.854 

27.875 

32.549 

3400 

2.002 

1.728 

34.829 

27.856 

27.877 

32.555 

3500 

1.882 

1.599 

34.818 

27.857 

27.878 

32.560 

3600 

1  .747 

1.457 

34.806 

27.858 

27.879 

32.565 

3700 

1.620 

1.322 

34.794 

27.857 

27.879 

32.569 

3800 

1.404 

1.102 

34.775 

27.859 

27.680 

32.576 

3900 

1.212 

0.904 

34.759 

27.858 

27.879 

32.581 

4000 

1.151 

0.834 

34.755 

27.860 

27.881 

32.585 

4100 

1.102 

0.775 

34.750 

27.859 

27.880 

32.586 

4200 

1.031 

0.696 

34.743 

27.858 

27.880 

32.588 

4229 

4 

1.011 
=  PING 

0.673 

34.742 

27.858 

27.880 

32.589 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHOS 

MOD 

32.037 

36.066 

40.004 

4.94 

2  0. 

16 

0 

36.706 

41.131 

45.451 

4.19 

60  2. 

26 

0 

36.913 

41.342 

45.667 

4.40 

60  1  . 

98 

0 

36.997 

41.428 

45.755 

5.02 

53  1  . 

75 

0 

37.036 

41.471 

45.802 

4.94 

53  1. 

65 

0 

37.109 

41.559 

45.904 

5.30 

66  1  . 

68 

0 

37.161 

41.634 

46.003 

5.04 

98  1  . 

99 

0 

37.171 

41.650 

46.023 

5.12 

104  2. 

11 

0 

37.176 

41.656 

46.031 

5.03 

101  2. 

04 

0 

37.192 

41.674 

46.050 

5.18 

102  2. 

08 

0 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEUPT 

SOUND V 

32.488 

36.536 

40.494 

382.27 

0.000 

1529.5 

32.495 

36.544 

40.502 

382.11 

0.019 

1529.6 

33.113 

37.190 

41.175 

328.92 

0.055 

1524,7 

33.408 

37.501 

41.503 

304.66 

0.086 

1521.7 

33.679 

37.781 

41.792 

281.01 

0.116 

1520.2 

34.105 

38.229 

42.260 

245.14 

0.142 

1516.3 

34.456 

38.600 

42.652 

216.17 

0.165 

1512.6 

34.804 

38.963 

43.029 

186.26 

0.185 

1510.1 

34.857 

39.019 

43.086 

182.00 

0.204 

1509.8 

34.938 

39.107 

43.183 

176.27 

0.221 

1508.5 

34.978 

39.152 

43.231 

173.59 

0.239 

1507.9 

35.079 

39.264 

43.354 

166.80 

0.281 

1506.3 

35.199 

39.393 

43.492 

157.95 

0.322 

1505.0 

35.289 

39.492 

43.600 

151.87 

0.361 

1503.7 

35.388 

39.603 

43.722 

145.25 

0.398 

1502.0 

35.438 

39,659 

43,784 

142.42 

0.434 

1501.2 

35.504 

39.734 

43.869 

138.54 

0.469 

1499.9 

35.571 

39.811 

43.954 

134.54 

0.503 

1498.6 

35.593 

39.837 

43.984 

133.64 

0.537 

1498.4 

35.658 

39.909 

44.064 

129.47 

0.570 

1497.3 

35.708 

39.968 

44.130 

126.65 

0  .  b02 

1496.3 

35.767 

40.037 

44.209 

123.35 

0.633 

1494.9 

35.812 

40.089 

44.269 

120.84 

0.663 

1494.0 

35.857 

40.142 

44.330 

118.49 

0.693 

1492.9 

35.917 

40.212 

44.408 

114.74 

0.722 

1491.6 

35.925 

40.222 

44.420 

114.76 

0.751 

1491.7 

35.940 

40.239 

44.440 

114.33 

0.780 

1491.6 

36.013 

40.323 

44.534 

109.91 

0.836 

1490. b 

36.129 

40.466 

44.702 

103.57 

0.889 

1 486.8 

36.246 

40.622 

44.896 

98.47 

0.940 

1480.8 

36.293 

40.675 

44.954 

95.39 

0.988 

1480.7 

36.345 

40.738 

45.027 

92.44 

1.035 

1479.6 

36.386 

40.780 

45.072 

89.34 

1.081 

1480.2 

36.427 

40.817 

45.104 

85.41 

1.124 

1481.8 

36.477 

40.874 

45.167 

81.92 

1.166 

1481.6 

36.542 

40.946 

45.248 

77.27 

1.206 

1481.0 

36.588 

40.998 

45.305 

73.91 

1.244 

1480.9 

36.675 

41.095 

45.411 

67.50 

1.314 

1480.9 

36.745 

41.170 

45.492 

62.19 

1.379 

1481.7 

36.802 

41.230 

45.554 

57.73 

1.439 

1  483.0 

36.861 

41.289 

45.614 

53.00 

1 .495 

1484.6 

36.890 

41.319 

45.644 

50.97 

1.547 

1486.3 

36.924 

41.353 

45.677 

48.54 

1.596 

1488.0 

36.956 

41.385 

45.710 

46.30 

1.644 

1489.7 

36.980 

41.410 

45.735 

44.74 

1.689 

1491.4 

36.997 

41.429 

45.756 

43.92 

1.734 

1492.8 

37.015 

41 .448 

45.777 

42.99 

1.777 

1494.2 

37.025 

41.458 

45.787 

42.78 

1.820 

1496.0 

37.037 

41.472 

45.803 

42.31 

1.862 

1497.4 

37.048 

41.485 

45.818 

41.91 

1.905 

1498. 8 

37.057 

41.496 

45.830 

41.68 

1.946 

1500.3 

37.066 

41.505 

45.840 

41.54 

1.988 

1501.9 

37.071 

41.511 

45.846 

41.66 

2.030 

1503.6 

37.076 

41.517 

45.853 

41.78 

2.071 

1505.2 

37.083 

41.525 

45.863 

41.71 

2.113 

1506.8 

37.088 

41.531 

45.869 

41.87 

2.155 

1508.4 

37.092 

41.536 

45.875 

42.03 

2.197 

1510.0 

37.097 

41.542 

45.883 

42.03 

2.239 

1511.6 

37.105 

41.553 

45.897 

41.55 

2.281 

1512.8 

37.109 

41.559 

45.904 

41.65 

2.322 

1514.4 

37.118 

41.572 

45.920 

40.88 

2.363 

1515.5 

37.127 

41.584 

45.936 

40.19 

2.404 

1516.8 

37.136 

41.597 

45.952 

39.33 

2.444 

1517.9 

37.143 

41.608 

45.967 

38.53 

2.483 

1519.1 

37.157 

41.628 

45.993 

36.76 

2.520 

1519.9 

37.168 

41.644 

46.015 

35.23 

2.556 

1520.8 

37.173 

41.652 

46.024 

34.7b 

2.591 

1522.3 

37.176 

41.656 

46.030 

34.55 

2.626 

1523.9 

37.181 

41.663 

46.039 

34.06 

2.660 

1525.3 

37.183 

41.665 

46.042 

33.90 

2.670 

1525.8 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BARON  MIND  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STn 
3b  53.15  21  3. IE  441  779  1019  90  16  04  22.2  20.0  1702  26/EEB/74  CONRAD  17  1  267 


DEPTH 

TEMP 

THETA 

SAL1N 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

S1L 

PHOS 

MOD 

1 

20.480 

20.480 

35.393 

24.952 

24.952 

29.227 

33.402 

37.482 

41.471 

5.88 

0.10 

0 

47 

17.000 

16.992 

35.327 

25.783 

25.785 

30.117 

34.347 

38.479 

42.520 

4.26 

8 

0.68 

0 

106 

13.650 

13.635 

35.214 

26.444 

26.447 

30.840 

35.130 

39.320 

43.415 

4.90 

6 

0.66 

0 

196 

1  1.640 

11.615 

35.003 

26.678 

26.663 

31.119 

35.448 

39.677 

43.809 

5.37 

5 

0.80 

0 

268 

10.140 

10.106 

34.836 

26.619 

26.825 

31.294 

35.655 

39.914 

44.076 

5.36 

6 

1.08 

0 

376 

8.970 

8.928 

34.716 

26.921 

26.927 

31.423 

35.810 

40.094 

44.281 

4.86 

13 

1.27 

0 

470 

6.940 

6.895 

34.492 

27.048 

27.055 

31.599 

36.034 

40.364 

44.594 

5.00 

14 

1.63 

0 

561 

5.670 

5.622 

34.415 

27.154 

27.192 

27.160 

31.736 

36.202 

36.257 

40.562 

44.820 

4.94 

24 

1.89 

0 

652 

5.360 

5.305 

34.416 

27.199 

31.783 

40.624 

44.889 

4.84 

27 

1.96 

0 

696 

5.380 

5.321 

34.422 

27.195 

27.202 

27.203 

31.786 

36.259 

40.626 

44.891 

4.89 

28 

1.95 

0 

746 

5.330 

5.267 

34.415 

27.195 

31.788 

36.263 

40.631 

44.897 

4.89 

28 

1.97 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

20.532 

20.532 

35.335 

24.894 

24.894 

29.169 

33.344 

37.423 

41.411 

306.75 

0.000 

1523.9 

10 

12 

20.532 
=  SRf 

20.530 

35.335 

24.894 

24.895 

29.169 

33.344 

37.423 

41.411 

307.12 

0.015 

1524.0 

20 

20.464 

20.460 

35.378 

24.945 

24.946 

29.222 

33.397 

37.477 

41.466 

302.63 

0.030 

1524.1 

30 

20.402 

20.396 

35.421 

24.994 

24.996 

29.272 

33.448 

37.529 

41.518 

298.32 

0.061 

1524.1 

40 

20.273 

20.265 

35.417 

25.026 

25.028 

29.306 

33.484 

37.567 

41.558 

295.68 

0.090 

1523.9 

50 

18.530 

18.521 

35.367 

25.439 

25.441 

29.747 

33.953 

38.061 

42.078 

256.63 

0.118 

1519.2 

60 

17.086 

17.076 

35.301 

25.743 

25.745 

30.076 

34.305 

38.436 

42.475 

228.01 

0.142 

1515.1 

70 

16.658 

16.647 

35.343 

25.876 

25.879 

30.217 

34.452 

38.591 

42.636 

215.60 

0.164 

1514.0 

80 

15.662 

15.649 

35.281 

26.059 

26.062 

30.417 

34.670 

38.825 

42.887 

198.50 

0.185 

1511.0 

90 

14.614 

14.600 

35.198 

26.227 

26.229 

30.605 

34.877 

39.050 

43.129 

182.72 

0.204 

1507.8 

100 

14.313 

14.298 

35.263 

26.341 

26.344 

30.725 

35.002 

39.180 

43.264 

172,09 

0.222 

1507.1 

125 

13.468 

13.450 

35.181 

26.456 

26.459 

30.857 

35.150 

39.343 

43.442 

161.80 

0.264 

1504.6 

150 

12.773 

12.752 

35.106 

26.539 

26.543 

30.955 

35.261 

39.468 

43.580 

154.42 

0.303 

1502.6 

175 

12.370 

12.346 

35.094 

26.609 

26.614 

31.034 

35.348 

39.562 

43.681 

148.31 

0.341 

1501.6 

200 

11.725 

11.699 

35.002 

26.661 

26.666 

31.100 

35.427 

39.655 

43.786 

143.80 

0.377 

1499.7 

225 

11.182 

11.153 

34.925 

26.703 

26.708 

31.154 

35.493 

39.731 

43.872 

140.25 

0.413 

1498.1 

250 

10.741 

10.711 

34.871 

26.740 

26.746 

31.201 

35.550 

39.797 

43.947 

137.08 

0.448 

1496.9 

275 

10.379 

10.346 

34.834 

26.776 

26.782 

31.245 

35.602 

39.856 

44.014 

134.07 

0.481 

1496.0 

300 

10.091 

10.055 

34.814 

26.811 

26.817 

31.287 

35.649 

39.910 

44.073 

131.20 

0.515 

1495.3 

325 

9.880 

9.842 

34.802 

26.838 

26.844 

31.318 

35.686 

39.950 

44.118 

129.08 

0.547 

1494.9 

350 

9.717 

9.677 

34.806 

26.868 

26.875 

31.353 

35.723 

39.991 

44.162 

126.64 

0.579 

1494.8 

375 

9.101 

9.060 

34.739 

26.918 

26.924 

31.417 

35.801 

40.082 

44.266 

122.00 

0.610 

1492.8 

400 

8.542 

8.500 

34.660 

26.945 

26.951 

31.457 

35.854 

40.148 

44.343 

119.49 

0.640 

1491.0 

425 

8.414 

8.369 

34.666 

26.969 

26.976 

31.485 

35.885 

40.181 

44.379 

117.52 

0.670 

1491  .0 

450 

8.000 

7.954 

34.622 

26.998 

27.005 

31.523 

35.933 

40.238 

44.445 

114.90 

0.699 

1489.7 

475 

7.317 

7.271 

34.527 

27.023 

27,030 

31.565 

35.991 

40.312 

44.533 

112.26 

0.727 

1487.4 

500 

6.637 

6.591 

34.454 

27.060 

27.066 

31.618 

36.061 

40.398 

44.634 

108.43 

0.755 

1485.0 

550 

6.008 

5.960 

34.420 

27.115 

27.121 

31.690 

36.147 

40.499 

44.750 

103.19 

0.808 

1483.3 

600 

5.488 

5.437 

34.412 

27.173 

27.180 

31.761 

36.231 

40.595 

44.858 

97.66 

0.858 

1482.0 

650 

5.427 

5.372 

34.411 

27.180 

27.187 

31.770 

36.242 

40.607 

44.871 

97.55 

0.907 

1482.6 

700 

5.373 

5.314 

34.416 

27.191 

27.198 

31.782 

36.255 

40.622 

44.888 

97.08 

0.956 

1483.2 

750 

5.338 

5.274 

34.417 

27.196 

27.203 

31.789 

36.263 

40.631 

44.897 

97.14 

1.004 

1483.9 

772 

5.307 

5.242 

34.418 

27.200 

27.208 

31.795 

36.270 

40.638 

44.905 

96.89 

1.026 

1484.1 

9  =  PING 


DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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LATITUDE  LONGITUDE  1 

MAKS  DEPTH 

1  HAROM 

WIND  FRCE 

:  SEA  ST 

AIRTMP 

DEtaPT  i 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 

36  56. 

OS  21 

6 . 8  E 

441  1586 

.  1019 

90  16 

0  4 

22.2 

20.0  1942  26/FEB/74  CONRAD  17 

1  268 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-9 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PROS 

«0D 

2 

20.500 

20.500 

35.333 

24.901 

24.901 

29.177 

33.352 

37.431 

41.420 

6.23 

0.12 

0 

87 

14.580 

14.567 

35.268 

26.288 

26.291 

30.666 

34.938 

39.112 

43.191 

4.90 

7  0.68 

0 

187011.960 

11.935 

35.030 

26.639 

26.643 

31.072 

35.395 

39.617 

43.744 

5.35 

5  0.84 

0 

451 

7.760 

7.714 

34.606 

27.021 

27.028 

31.552 

35.967 

40.278 

44.489 

4.87 

18  1.53 

0 

633 

5.200 

5.148 

34.407 

27.204 

27.210 

31.799 

36.276 

40.647 

44.916 

4.89 

28  1.94 

0 

816 

4.400 

4.336 

34.445 

27.325 

27.332 

31.941 

36.439 

40.829 

45.116 

4.54 

40  2.10 

0 

998 

3.540 

3.467 

34.481 

27.442 

27.449 

32.082 

36.601 

41.013 

45.321 

4.12 

54  2.24 

0 

1181 

3.120 

3.036 

34.587 

27.567 

27.574 

32.218 

36.748 

41.169 

45.487 

4.07 

66  2.25 

0 

1364 

2.810 

2.714 

34.669 

27.660 

27.669 

32.320 

36.858 

41.287 

45.612 

4.26 

63  2.09 

0 

1455 

2.790 

2.686 

34.744 

27.722 

27.731 

32.383 

36.921 

41.350 

45.675 

4.60 

60  1.97 

0 

1501 

2.820 

2.712 

34.781 

27.749 

27.758 

32.409 

36.946 

41.374 

45.698 

4.77 

54  1.83 

0 

1547 

2.850 

2.738 

34.788 

27.751 

27.762 

32.411 

36.948 

41.375 

45.699 

4.73 

53  1.75 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

19.757 

19.757 

35.410 

25.157 

25.157 

29.443 

33.629 

37.719 

41.717 

281.74 

0.000 

1521.8 

10 

19.757 

19.755 

35.410 

25.157 

25.157 

29.444 

33.629 

37.719 

41.718 

282.10 

0.014 

1522.0 

20 

26 

19.757 
s  SRF 

19.754 

35.410 

25.157 

25.158 

29.444 

33.630 

37.720 

41.719 

282.45 

0.028 

1522.2 

30 

19.180 

19.175 

35.392 

25.292 

25.294 

29.589 

33.784 

37.883 

41.890 

269.92 

0.042 

1520.7 

40 

16.937 

16.930 

35.356 

25.820 

25.821 

30.154 

34.385 

38.519 

42.560 

220.01 

0.066 

1514.3 

50 

16.300 

16.292 

35.325 

25.946 

25.948 

30.292 

34.534 

38.678 

42.729 

208.32 

0.088 

1512.5 

60 

15.511 

15.501 

35.238 

26.059 

26.061 

30.420 

34.676 

38.834 

42.898 

197.81 

0.108 

1510.2 

70 

15.054 

15.043 

35.179 

26.116 

26.118 

30.486 

34.750 

38.916 

42.988 

192.68 

0.127 

1508.8 

80 

14.560 

14.548 

35.142 

26.195 

26.198 

30.575 

34.848 

39.022 

43.103 

185.41 

0.146 

1507.4 

90 

14.645 

14.632 

35.263 

26.270 

26.273 

30.648 

34.919 

39.091 

43.169 

178.59 

0.165 

1508.0 

100 

14.463 

14.448 

35.285 

26.326 

26.330 

30.707 

34.981 

39.157 

43.238 

173.53 

0.182 

1507.6 

125 

13.479 

13.461 

35.188 

26.459 

26.463 

30.860 

35.153 

39.346 

43.445 

161.49 

0.224 

1504.6 

150 

12.871 

12.850 

35.145 

26.549 

26.553 

30.962 

35.267 

39.472 

43.581 

153.51 

0.263 

1503.0 

175 

12.293 

12.269 

35.091 

26.622 

26.626 

31.048 

35.364 

39.580 

43.700 

147.10 

0.301 

1501.4 

200 

11.810 

11.784 

35.023 

26.662 

26.667 

31.098 

35.424 

39.650 

43.779 

143.78 

0.337 

1500.0 

225 

11.399 

11.370 

34.959 

26.689 

26.695 

31.135 

35.470 

39.704 

43.841 

141.61 

0.373 

1498.9 

250 

10.955 

10.924 

34.901 

26.725 

26.731 

31.182 

35,526 

39.768 

43.914 

138.59 

0.408 

1497.7 

275 

10.428 

10.395 

34.824 

26.759 

26.765 

31.228 

35.583 

39.837 

43.993 

135.70 

0.442 

1496.1 

300 

10.014 

9.979 

34.781 

26.798 

26.804 

31.276 

35.640 

39.903 

44.068 

132.33 

0.476 

1495.0 

325 

9.873 

9.835 

34.790 

26.829 

26.836 

31.310 

35.678 

39.943 

44.110 

129.85 

0.509 

1494.9 

350 

9.432 

9.392 

34.751 

26.873 

26.880 

31.364 

35.741 

40.016 

44.192 

125.93 

0.541 

1493.6 

375 

9.213 

9.171 

34.744 

26.903 

26.910 

31.400 

35.782 

40.061 

44.241 

123.47 

0.572 

1493.2 

400 

8.747 

8.704 

34.717 

26.957 

26.963 

31.464 

35.856 

40.145 

44.336 

118.53 

0.602 

1491.9 

425 

8.168 

8.123 

34.646 

26.991 

26.998 

31.512 

35.918 

40.220 

44.423 

115.22 

0.631 

1490.0 

450 

7.648 

7.603 

34.595 

27.029 

2/. 035 

31.562 

35.980 

40.293 

44.508 

111.63 

0.660 

1488.3 

475 

7.359 

7.312 

34.563 

27.045 

27.052 

31.586 

36.011 

40.331 

44.551 

110.20 

0.687 

1487.6 

500 

6.291 

6.246 

34.432 

27.088 

27.094 

31.655 

36.106 

40.451 

44.695 

105.36 

0.714 

1483.6 

550 

5.761 

5.713 

34.409 

27.138 

27.143 

31.718 

36.181 

40.539 

44.795 

100.77 

0.766 

1482.3 

600 

5.311 

5.261 

34.395 

27.182 

27.188 

31.774 

36.248 

40.617 

44.883 

96.65 

0.815 

1481.3 

650 

5.111 

5.057 

34.411 

27.218 

27.224 

31.815 

36.295 

40.668 

44.939 

93.56 

0.863 

1481.3 

700 

4.889 

4.832 

34.406 

27.240 

27.246 

31.843 

36.328 

40.707 

44.983 

91.68 

0.909 

1481.2 

750 

4.775 

4.715 

34.405 

27.252 

27.259 

31.859 

36.347 

40.728 

45.007 

90.89 

0.955 

1481.6 

800 

4.580 

4.517 

34.418 

27.284 

27.291 

31.896 

36.389 

40.775 

45.059 

88.02 

0.999 

1481.6 

850 

4.418 

4.352 

34.437 

27.317 

27.324 

31.933 

36.430 

40.820 

45.107 

85.14 

1.043 

1481.8 

900 

4.147 

4.078 

34.439 

27.347 

27.354 

31.971 

36.475 

40.871 

45.165 

82.21 

1.085 

1481.5 

950 

3.829 

3.758 

34.443 

27.383 

27.390 

32.015 

36.527 

40.932 

45.233 

78.61 

1.125 

1481.0 

1000 

3.569 

3.496 

34.471 

27.431 

27.438 

32.070 

36.589 

41.000 

45.307 

73.88 

1.163 

1480.8 

1100 

3.291 

3.212 

34.520 

27.497 

27.505 

32.144 

36.670 

41.087 

45.401 

67.78 

1.234 

1481.3 

1200 

3.042 

2.957 

34.591 

27.577 

27.585 

32.230 

36.762 

41.186 

45.506 

60.35 

1.298 

1482.0 

1300 

2.841 

2.750 

34.654 

27.645 

27.653 

32.304 

36.841 

41.269 

45.594 

54.09 

1.355 

1482.9 

1400 

2.809 

2.710 

34.693 

27.679 

27.688 

32.340 

36.877 

41.306 

45.631 

51.45 

1.408 

1484.5 

1500 

2.805 

2.697 

34.758 

27.732 

27.741 

32.392 

36.930 

41.359 

45.684 

47.22 

1.457 

1486.3 

1571 

9 

2,849 
s  PING 

2.735 

34.796 

27.758 

27.768 

32.418 

36.954 

41.382 

45.705 

45.43 

1.490 

1487.7 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


28 

18 

8 


18 

8 


LATITUDE  LONGITUDE  1 

MARS  DEPTH 

1  BAKOM 

MIND  KHCE 

SLA  ST 

AIRTMP 

DFWPT  < 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS 

MOD  ST  N 

36  59. 

IS  21 

10. 8E 

441  3051 

1017 

100  16 

100  4 

21 . 1 

20.0 

202  27/FEB/74  CONRAD  17 

1  269 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SADIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  Y  G  i 

SIL  PHOS 

MOD 

2 

20.690 

20.690 

35.323 

24.843 

24.843 

29.115 

33.288 

37.365 

41.350 

5.74 

1  o. 

21 

0 

229 

11.320 

11.291 

34.950 

26.697 

26.702 

31.145 

35.481 

39.716 

43.855 

5.43 

5  0. 

87 

0 

594 

5.310 

5.260 

34.406 

27.190 

27.196 

31.782 

36.257 

40.625 

44.891 

4.86 

27  2. 

02 

0 

958 

3.660 

3.590 

34.458 

27.412 

27.419 

32.048 

36.565 

40.973 

45.279 

4.31 

51  2. 

19 

0 

1321 

2.820 

2.727 

34.649 

27,643 

27.652 

32.303 

36.841 

41.269 

45.594 

4.26 

62  2. 

01 

0 

1662 

2.860 

2.736 

34.794 

27.755 

27.766 

32.416 

36.952 

41.380 

45.703 

4.69 

51  1  . 

81 

0 

2042 

2.860 

2.704 

34.844 

27.795 

27.809 

32.460 

36.996 

41.424 

45.748 

5.09 

4b  1  . 

bO 

0 

2403 

2.810 

2.620 

34.854 

27.808 

27.825 

32.477 

37.016 

41.446 

45.772 

5.15 

46  l  . 

58 

0 

2762 

2.770 

2.545 

34.855 

27.812 

27.832 

32.487 

37.027 

41.459 

45.787 

5.23 

48  1. 

62 

0 

2652 

2.640 

2.408 

34.837 

27.809 

27.829 

32.488 

37.032 

41.468 

45.799 

5.15 

51  1  . 

58 

0 

2942 

2.490 

2.252 

34.844 

27.828 

27.848 

32.511 

37.060 

41.499 

45.834 

5.19 

55  1 . 

70 

0 

depth 

TEMP 

THETA 

SADIN 

S1G-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GF.OPT 

SOU  N  D  V 

0 

Q 

20.748 
=  SRF 
20.741 
20.541 

20.748 

35.321 

24.825 

24.825 

29.097 

33.268 

37.345 

41.330 

313.31 

0.000 

1524.4 

10 

20.739 

20.538 

35.321 

24.827 

24.828 

29.099 

33.271 

37.347 

41.333 

313.48 

0.016 

1524.6 

20 

35.322 

24.881 

24.883 

29.157 

33.332 

37.411 

41.399 

308.68 

0.047 

1524.2 

30 

19.811 

19.805 

35.390 

25.128 

25.129 

29.415 

33.600 

37.689 

41.687 

285.61 

0,076 

1522.5 

40 

19.171 

19.164 

35.394 

25.296 

25.298 

29.594 

33.789 

37.888 

41.895 

269.87 

0.104 

1520.9 

50 

17.135 

17.127 

35.345 

25.765 

25.767 

30.096 

34.324 

38.455 

42.493 

225.58 

0.129 

1515.1 

60 

16.104 

16.095 

35.228 

25.917 

25.919 

30.267 

34.513 

38.661 

42.715 

211.38 

0.151 

1512.0 

70 

14.990 

14.979 

35.176 

26.128 

26.130 

30.499 

34.764 

38.931 

43.004 

191.58 

0.171 

1508.6 

80 

14.467 

14.455 

35.183 

26.247 

26.249 

30.628 

34.902 

39.078 

43.160 

180.49 

0.190 

1507.1 

90 

13.992 

13.979 

35.177 

26.343 

26.346 

30.733 

35.017 

39.201 

43.291 

171.58 

0.207 

1505.7 

100 

14.003 

13.988 

35.233 

26.384 

2b. 387 

30.774 

35.057 

39.240 

43.330 

168.00 

0.224 

1506.0 

125 

13.330 

13.313 

35.189 

26.490 

26.494 

30.894 

35.189 

39.385 

43.487 

158.51 

0.265 

1504.2 

150 

12.474 

12.453 

35.053 

26.557 

26.561 

30.979 

35.292 

39.504 

43.622 

152.62 

0.304 

1501.5 

175 

11.957 

11.934 

35.004 

26.619 

26.624 

31.053 

35.376 

39.598 

43.725 

147.22 

0.341 

1500.1 

200 

12.033 

12.006 

35.063 

26.650 

26.655 

31.082 

35.404 

39.625 

43.750 

144.93 

0.378 

1500.8 

225 

11.438 

11.409 

34.968 

26.689 

26.694 

31.134 

35.468 

39.701 

43.837 

141.71 

0.414 

1499.1 

250 

10.927 

10.896 

34.905 

26.734 

26.739 

31.190 

35.535 

39.778 

43.925 

137.79 

0.449 

1497.6 

275 

10.262 

10.229 

34.820 

26.786 

26.792 

31.257 

35.616 

39.873 

44.033 

133.11 

0.483 

1495.5 

300 

9.761 

9.727 

34.750 

26.817 

26.823 

31.300 

35.670 

39.937 

44.107 

130.44 

0.516 

1494.0 

325 

9.698 

9.660 

34.771 

26.844 

26,850 

31.329 

35.700 

39.969 

44.140 

128.35 

0.548 

1494.2 

350 

9.307 

9.268 

34.741 

26.886 

26.892 

31.380 

35.760 

40.036 

44.216 

124.66 

0.579 

1493.2 

375 

8.701 

8.661 

34.669 

26.927 

26.933 

31.435 

35.828 

40.119 

44.310 

120.83 

0.610 

1491.2 

400 

8.626 

8.583 

34.682 

26.949 

26.956 

31.459 

35.854 

40.146 

44.339 

119.16 

0.640 

1491.4 

425 

8.488 

8.443 

34.693 

26.979 

26.986 

31.493 

35.891 

40.185 

44.382 

116.66 

0.670 

1491.3 

450 

8.101 

8.054 

34.674 

27.023 

27.031 

31.546 

35.953 

40.256 

44.460 

112.58 

0.698 

1490.2 

475 

7.589 

7.541 

34.609 

27.048 

27.055 

31.583 

36.002 

40.317 

44.532 

110.19 

0.726 

1488.5 

500 

7.319 

7.270 

34.597 

27.078 

27.085 

31.620 

36.045 

40.366 

44.587 

107.48 

0.753 

1487.9 

550 

5.781 

5.734 

34.402 

27.130 

27.136 

31.710 

36.173 

40.530 

44.786 

101.50 

0.806 

1482.4 

600 

5.404 

5.353 

34.383 

27.161 

27.167 

31.750 

36.223 

40.589 

44.854 

98.74 

0.856 

1481.6 

650 

4.929 

4.877 

34.410 

27.238 

27.244 

31.840 

36.324 

40.702 

44.977 

91.33 

0.903 

1480.6 

700 

4.696 

4.641 

34.406 

27.262 

27.268 

31.870 

36.360 

40.743 

45.023 

89.32 

0.948 

1480.4 

750 

4.478 

4.419 

34.433 

27.307 

27.314 

31.921 

36.416 

40.805 

45.090 

85.19 

0.992 

1480.4 

800 

4.279 

4.218 

34.431 

27.326 

27.333 

31.946 

36.44b 

40.840 

45.130 

83.48 

1.034 

1480.4 

850 

4.134 

4.069 

34.439 

27.348 

27.355 

31.972 

36.476 

40.873 

45.166 

81.65 

1.075 

1480.6 

900 

3.783 

3.716 

34.439 

27.384 

27.391 

32.017 

36.531 

40.936 

45.238 

77.92 

1.115 

1480.0 

950 

3.699 

3.629 

34.459 

27.409 

27.416 

32.044 

36.560 

40.967 

45.271 

75.86 

1.154 

1480.5 

1000 

3.435 

3.363 

34.466 

27.440 

27.447 

32.082 

36.605 

41.019 

45.330 

72.73 

1.191 

1480.2 

1100 

3.238 

3.159 

34.526 

27.507 

27.514 

32.154 

36.682 

41.101 

45.416 

66.76 

1.261 

1481.1 

1200 

2.929 

2.846 

34.580 

27.579 

27.586 

32.235 

36.770 

41.196 

45.519 

59.88 

1.324 

1481.5 

1300 

2.842 

2.751 

34.631 

27.627 

27.635 

32.286 

36.823 

41.252 

45.576 

55.77 

1.382 

1482.9 

1400 

2.804 

2.705 

34.671 

27.662 

27.671 

32.323 

36.860 

41.290 

45.615 

53.04 

1.436 

1484.5 

1500 

2.786 

2.679 

34.718 

27.702 

27.711 

32.363 

36.902 

41.331 

45.657 

49.93 

1.488 

1486.2 

1600 

2.828 

2.712 

34.763 

27.734 

27.744 

32.395 

36.932 

41 .360 

45.685 

47.77 

1.537 

1488.1 

1700 

2.873 

2.748 

34.804 

27.762 

27.774 

32.423 

36.959 

41.386 

45.709 

45.97 

1.583 

1490.0 

1800 

2.849 

2.714 

34.819 

27.776 

27,788 

32.439 

36.975 

41.403 

45.727 

45.20 

1.629 

1491.6 

1900 

2.839 

2.696 

34.839 

27.793 

27.806 

32.456 

36.993 

41.421 

45.745 

44.30 

1.674 

1493.3 

2000 

2.853 

2.701 

34.849 

27.800 

27.813 

32.464 

37.000 

41.428 

45.752 

44.36 

1.718 

1495.1 

2100 

2.840 

2.678 

34.850 

27.802 

27.81b 

32.467 

37.005 

41.433 

45.758 

44.72 

1.763 

1496,7 

2200 

2.848 

2.677 

34.853 

27.803 

27.819 

32.470 

37.007 

41.435 

45.760 

45.26 

1.808 

1498.5 

2300 

2.836 

2.655 

34.855 

27.806 

27.823 

32.474 

37.012 

41.441 

45.766 

45.51 

1.853 

1500.1 

2400 

2.831 

2.641 

34.857 

27.808 

27,825 

32.477 

37.015 

41.445 

45.770 

45.97 

1.899 

1501.8 

2500 

2.836 

2.636 

34.857 

27.807 

27.825 

32.477 

37.016 

41.445 

45.771 

46.64 

1.945 

1503.6 

2600 

2.813 

2.604 

34.85b 

27.809 

27.828 

32.480 

37.020 

41.450 

45.776 

46.97 

1.992 

1505.2 

2700 

2.758 

2.540 

34.860 

27.817 

27.837 

32.491 

37.032 

41.464 

45.792 

46.45 

2.039 

1506.7 

2800 

2.724 

2.496 

34.854 

27.816 

27.835 

32.492 

37.034 

41.467 

45.796 

46.95 

2.085 

1508.3 

2900 

2.592 

2.356 

34.846 

27.820 

27.841 

32.501 

37.047 

41.484 

45.816 

46.19 

2.132 

1509.4 

2991 

7 

2.482 
=  PING 

2.239 

34.850 

27.834 

27.854 

32.517 

37.066 

41.506 

45.842 

44.69 

2.173 

1510.5 

DEPTH  CM)  DEPTH  (M) 


8 


LATITUDE  LONGITUDE  PARS  DEPTH  BAROM  WIND  FRCE  SEA  ST  AIRTMP  DENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


68  17. 5S  35  18. 6E 

548  775 

987 

100  12 

90  4 

-6.6 

1512  8/MAR/74  ' 

CONRAD 

17  1 

270 

DEPTH  TEMP  THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL 

PHOS 

MOD 

1  -1.340  -1.340 

33.320 

26.825 

26.825 

31.608 

36.273 

40.825 

45.268 

8.09 

46 

1.50 

0 

131  -1.610  -1.613 

33.985 

27.371 

27.371 

32.156 

36.824 

41.378 

45.824 

7.55 

68 

1.91 

0 

221  -1.640  -1.645 

34.262 

27.596 

27.596 

32.380 

37.046 

41.599 

46.043 

7.24 

74 

2.16 

0 

313  -1.700  -1.708 

34.291 

27.621 

27.621 

32.407 

37.074 

41.629 

46.075 

7.39 

75 

2.16 

0 

404  -1.550  -1.561 

34.342 

27.658 

27.659 

32.439 

37.102 

41.652 

46.093 

7.20 

76 

2.19 

0 

494  -1.430  -1.444 

34.369 

27.677 

27.677 

32.453 

37.112 

41.659 

46.096 

6.99 

80 

2.19 

0 

586  -1.290  -1.308 

34.406 

27.702 

27.703 

32.475 

37.129 

41.671 

46.105 

6.82 

80 

2.21 

0 

631  -1.170  -1.190 

34.415 

27.706 

27.706 

32.474 

37.125 

41.663 

46.094 

6.79 

83 

2.24 

0 

676  -0.730  -0.754 

34.475 

27.737 

27.738 

32.492 

37.130 

41.655 

46.072 

6.24 

88 

2.24 

0 

722  -0.430  -0.458 

34.511 

27.753 

27.755 

32.499 

37.128 

41.644 

46.053 

6.03 

93 

2.24 

0 

764  -0.350  -0.381 

34.519 

27.756 

27.758 

32.500 

37.126 

41.640 

46.047 

5.97 

93 

2.29 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

8 

10 

-1 

.341 

SRF 

.334 

-1.341 

33.302 

26.811 

26.811 

31.593 

36.258 

40.811 

45.254 

124.62 

0.000 

1440.6 

-1 

-1.334 

33.306 

26.814 

26.814 

31.596 

36.261 

40.813 

45.256 

124.28 

0.006 

1440.8 

20 

-1 

.332 

-1.333 

33.320 

26.825 

26.825 

31.608 

36.272 

40.824 

45.268 

123.11 

0.019 

1441.0 

30 

-1 

.362 

-1.363 

33.358 

26.856 

26.856 

31.639 

36.304 

40.857 

45.301 

120.10 

0.031 

1441.1 

40 

-1 

.354 

-1.355 

33.368 

26.865 

26.865 

31.647 

36.312 

40.864 

45.308 

119.25 

0.043 

1441.3 

50 

-1 

.339 

-1.340 

33.379 

26.873 

26.873 

31.654 

36.319 

40.871 

45.313 

118.43 

0.055 

1441.5 

60 

-1 

.284 

-1.285 

33.396 

26.885 

26.885 

31.665 

36.327 

40.877 

45.319 

117.22 

0.066 

1442.0 

70 

-1 

.175 

-1.177 

33.453 

26.928 

26.928 

31.704 

36.363 

40.909 

45.347 

113.11 

0.078 

1442.7 

80 

-1 

.105 

-1.107 

33.512 

26.973 

26.973 

31.747 

36.403 

40.946 

45.382 

108.81 

0.089 

1443.3 

90 

-1 

.143 

-1.145 

33.602 

27.047 

27.047 

31.821 

36.477 

41.021 

45.457 

101.73 

0.100 

1443.4 

too 

-1 

.438 

-1.440 

33.851 

27.258 

27.258 

32.039 

36.702 

41.253 

45.694 

81.64 

0.109 

1442.6 

125 

-1 

.609 

-1.611 

34.103 

27.466 

27.467 

32.250 

36.917 

41.470 

45.915 

61.72 

0.127 

1442.5 

150 

-1 

.642 

-1.645 

34.240 

27.579 

27.579 

32.363 

37.029 

41.582 

46.027 

50.96 

0.141 

1443.0 

175 

-1 

.646 

-1.650 

34.271 

27.604 

27.604 

32.387 

37.053 

41.607 

46.051 

48.46 

0.153 

1443.4 

200 

-1 

.655 

-1.660 

34.281 

27.612 

27.612 

32.395 

37.062 

41.615 

46.060 

47.57 

0.165 

1443.8 

225 

-1 

.666 

-1.672 

34.287 

27.617 

27.617 

32.401 

37.068 

41.621 

46.066 

46.92 

0.177 

1444.2 

250 

-1 

.626 

-1.632 

34.297 

27.624 

27.624 

32.407 

37.072 

41.625 

46.068 

46.15 

0.189 

1444.8 

275 

-1 

.625 

-1.631 

34.297 

27.624 

27.624 

32.407 

37.073 

41.625 

46.069 

45.97 

0.200 

1445.2 

300 

-1 

.627 

-1.634 

34.298 

27.625 

27,625 

32.408 

37.073 

41.626 

46.070 

45.76 

0.212 

1445.6 

325 

-1 

.639 

-1.647 

34.302 

27.629 

27.629 

32.412 

37.078 

41.631 

46.075 

45.23 

0.223 

1446.0 

350 

-1 

.682 

-1.691 

34.311 

27.637 

27.637 

32.422 

37.089 

41.643 

46.088 

44.29 

0.234 

1446.2 

375 

-1 

.633 

-1.642 

34.334 

27.655 

27.655 

32.438 

37.103 

41.655 

46.099 

42.55 

0.245 

1446.9 

400 

-1 

.591 

-1.602 

34.348 

27.664 

27.665 

32.446 

37.110 

41.661 

46.103 

41.53 

0.255 

1447.5 

425 

-1 

.548 

-1.560 

34.357 

27.670 

27.671 

32.451 

37.113 

41.663 

46.104 

40.89 

0.266 

1448.1 

450 

-1 

.513 

-1.525 

34.364 

27.675 

27.676 

32.454 

37.116 

41.665 

46.105 

40.34 

0.276 

1448.7 

475 

-1 

.422 

-1.435 

34.380 

27.685 

27.686 

32.462 

37.120 

41.666 

46.103 

39.40 

0.286 

1449.6 

500 

-1 

.366 

-1.380 

34.388 

27.690 

27.691 

32.465 

37.122 

41.666 

46.102 

38.90 

0.29b 

1450.3 

550 

-1 

.323 

-1.339 

34.398 

27.697 

27.698 

32.470 

37.126 

41.669 

46.103 

38.10 

0.315 

1451.3 

600 

-1 

.198 

-1.217 

34.423 

27.713 

27.713 

32.482 

37.134 

41.673 

46.104 

36.64 

0.334 

1452.8 

650 

-0 

.727 

-0.750 

34.487 

27.747 

27,748 

32.502 

37.139 

41.664 

46.081 

34.12 

0.351 

1455.9 

700 

-0 

.651 

-0.677 

34.495 

27.750 

27.751 

32.503 

37.138 

41.660 

46.076 

33.83 

0.368 

1457.1 

750 

-0 

.525 

-0.554 

34.519 

27.764 

27.765 

32.513 

37.144 

41.663 

46.074 

32.70 

0.385 

1458.6 

782 

-0 

,360 

-0.392 

34.528 

27.764 

27.766 

32.508 

37.134 

41.649 

46.056 

32.95 

0.396 

1459.9 

1  1 


DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MAKS  DEPTH  BAKOM  MIND  FRCE  SEA  ST  AIRTMP  DEWPT 
68  19. 8S  38  32. 9E  548  2043  985  00  00  -6.6 


GMT  DA/MON/ YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 
418  9/MAR/74  CONRAD  17  1  271 


DEPTH 

TEMP  THETA 

SALIN 

SIG-T 

SlG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

S1G-4 

OX  YG 

SIL 

PHOS 

MOD 

1  -1 

.180  -1.180 

33.693 

27.122 

27.122 

31.896 

36.553 

41 

.097 

45.533 

7.99 

50 

1.74 

0 

25  -0 

.880  -0.881 

33.753 

27.160 

27.160 

31.924 

36.572 

41 

.107 

45.534 

7.93 

53 

1.79 

0 

28  -0 

.900  -0.901 

33.752 

27.160 

27.160 

31.925 

36.573 

41 

.108 

45.536 

7.97 

53 

1.81 

0 

52  -0 

.920  -0.921 

33.764 

27.171 

27.171 

31.936 

36.584 

41 

.121 

45.548 

8.07 

53 

1.82 

0 

205  -1 

.630  -1.635 

34.305 

27.631 

27.631 

32.414 

37.079 

41 

.631 

46.075 

7.10 

74 

2.16 

0 

386  -1 

.380  -1.391 

34.376 

27.681 

27.681 

32.456 

37.113 

41 

.658 

46.094 

6.88 

77 

2.18 

0 

670  0 

.710  0.678 

34.661 

27.813 

27.815 

32.524 

37.119 

41 

.602 

45.979 

4.94 

103 

2.25 

0 

930  0 

.430  0.385 

34.666 

27.834 

27.836 

32.554 

32.575 

37.157 

41 

.648 

46.033 

4.93 

115 

2.25 

0 

1293  0 

.230  0.166 

34.668 

27.847 

27.850 

37.184 

41 

.681 

46.072 

5.02 

122 

2.28 

0 

1656  0 

.090  0.004 

34.665 

27.852 

27.856 

32.586 

37.199 

41 

.701 

46.096 

5.12 

129 

2.31 

0 

1884  0 

.010  -0.090 

34.661 

27.853 

27.858 

32.590 

37.207 

41 

.711 

46.109 

5.20 

127 

2.35 

0 

1974  0 

.000  -0.106 

34.659 

27.852 

27.857 

32.590 

32.589 

37.207 

41 

.712 

46.110 

5.23 

127 

2.35 

0 

2016  -0 

.010  -0.119 

34.656 

27.850 

27.855 

37.206 

41 

.711 

46.110 

5.30 

128 

2.35 

0 

DEPTH 

TEMP  THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

S1G-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0  -1 

,088  -1.088 

33.689 

27.116 

27.116 

31.887 

36.541 

41 

.083 

45.516 

95.70 

0. 

000 

1442.3 

8 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 
325 
350 
375 
400 
425 
450 
475 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 


■1.056 

■0.887 

•0.883 

■0.908 

■0.872 

•0,930 

■0.908 

■1.209 

■1.579 

■1.628 

■1.638 

■1.648 

■1.626 

•1.627 

■1.597 


,580 

■1.653 

■1.654 

•1.597 

•1.535 

■1.422 

■1.232 

■1.206 

•0.839 

■0.141 

0.189 

0.425 

0.693 

0.741 

0.736 

0.726 

0.561 

0.488 

0.453 

0.414 

0.382 

0.337 

0.282 

0.258 

0.205 

0.149 

0.098 

0.058 

0.038 

0.018 

0.003 


■1.056 

■0.888 

•0.883 

-0.909 

•0.873 

■0.932 

•0.910 

■1.211 

■1.581 

■1.630 

-1.641 

-1.652 

•1.631 

•1.632 

•1.602 

■1.586 

■1.659 

•1.661 

•1.605 

■1.545 

■1.432 

-1.244 

•1.219 

■0.854 

■0.160 

0.168 

0.400 

0.664 

0.709 

0.702 

0.689 

0.522 

0.447 

0.410 

0.368 

0.334 

0.283 

0.223 

0.193 

0.134 

0.072 

0.015 

-0.030 

-0.057 

-0.083 

-0.105 


33.692 

33.737 

33.749 

33.763 

33.789 

33.794 

33.793 

33.857 

34.044 

34.142 

34.221 

34.246 

34.274 

34.286 

34.299 

34.321 

34.326 

34.336 

34.348 

34.358 

34.372 

34.395 

34.411 

34.446 

34.524 

34.568 

34.598 

34.640 

34.657 

34.664 

34,677 

34.673 

34.667 

34.670 

34.670 

34.670 
34.672 

34.670 
34.672 

34.671 
34.669 

34.667 
34.664 
34.664 
34.663 
34.662 


27.117 

27.148 

27.157 

27.169 

27.189 

27.195 

27.193 

27.255 

27.418 

27.499 

27.563 

27.583 

27.605 

27.615 

27.625 

27.642 

27.648 

27.656 

27.665 

27.671 

27.679 

27.692 

27.703 

27.718 

27.751 

27.769 

27.779 

27.797 

27.808 

27.814 

27.825 

27.832 

27.831 

27.836 

27.838 

27.840 

27.844 

27.846 

27.848 

27.850 

27.852 

27.853 

27.853 

27.854 
27.854 
27.854 


27.117 
27.148 
27.158 
27.169 
27.189 
27.196 
27.193 
27.255 
27.418 
27.499 
27.563 
27.583 
27.605 
27.615 
27.625 
27,642 
27.649 
27.656 
27.665 
27.671 
2/. 679 
27.692 
27.704 
27.719 
27.752 
27.770 
27.781 
27.799 
27.810 
27.816 
27.827 
27.834 
27.834 
27.838 
27.840 
27.842 
27.847 
27.849 
27.852 
27.854 

27.856 

27.857 

27.858 

27.858 

27.859 

27.860 


31.888 

31.912 

31.922 

31.934 

31.953 

31.961 

31.958 

32.029 

32.201 

32.283 

32.347 

32.367 

32.388 

32.396 

32.407 

32.423 

32.432 

32.440 

32.447 

32.451 

32.455 

32.462 

32.473 

32.476 

32.487 

32.495 

32.499 

32.509 

32.518 

32.524 

32.537 

32.548 

32.550 

32.556 

32.559 

32.562 

32.568 

32.572 

32.576 

32.580 

32.583 

32.587 

32.588 

32.590 

32.591 

32.592 


36.541 

36.560 

36.569 

36.582 

36.599 

36.610 

36.606 

36.685 

36.867 

36.950 

37.013 

37.034 

37.054 

37.064 

37.071 

37.087 

37.098 

37.106 

37.111 
37.113 
37.113 
37.115 
37.125 

37.117 

37.107 
37.105 

37.102 

37.103 

37.112 

37.118 
37.130 
37.147 
37.151 
37.157 
37.162 
37.166 
37,173 
37.179 
37.184 
37.189 
37.194 
37.199 
37.203 
37.205 
37.207 
37,209 


41.081 
41.095 
41.104 
41.118 
41.134 
41.146 
41.142 
41.229 
41,420 
41.503 
41 .566 
41.587 
41.606 
41.616 
41.623 
41.638 
41.651 
41.659 
41.662 
41.662 
41.659 
41.655 
41.664 
41.645 
41.614 
41.603 

41.593 
41.587 

41.594 
41.601 
41.613 
41.634 
41.640 
41.648 
41,654 
41.659 
41.667 
41,675 
41.680 
41.688 
41.695 
41.701 
41 . 706 
41.709 
41.712 
41.714 


45.514 

45.523 

45.531 

45.546 

45.560 

45.574 

45.569 

45.664 

45.865 

45.948 

46.011 

46.032 

46.050 

46.060 

46.065 

46.080 

46.095 

46.103 

46.104 
46.103 
46.097 
46.086 
46.095 
46.066 
46.015 
45.994 
45.978 
45.965 
45.970 
45.977 
45.990 
46.015 
46.023 
46.032 
46.039 
46.045 
46.055 
46.064 
46.070 
46.079 
46,088 
46.096 
46.102 

46.105 
46.109 
46.112 


95.50 

92.59 
91.62 

90.45 

88.55 

87.88 
88.04 
82.06 

66.55 
58.82 

52.61 
50.52 
48.34 
47.25 

46.24 

44.45 
43.67 
42.81 
41.91 

41.25 
40.54 
39.42 

38.20 

37.18 
35.04 

33.79 
33.14 
31.97 
31.08 

30.61 

29.60 
28.66 

28.60 
28.13 

27.88 
27.64 

27.20 

26.88 
26.57 

26.18 
25.84 
25.48 
25.27 
25.10 
24.94 

24.80 


0.005 

0.014 

0.023 

0.032 

0.041 

0.050 

0.059 

0.068 

0.075 

0,081 

0.095 

0.108 

0.120 

0.132 

0.144 

0.155 

0.166 

0.177 

0.188 

0.198 

0.208 

0.218 

0.228 

0.238 

0.247 

0.255 

0.272 

0.288 

0.304 

0.319 

0.334 

0.349 

0.363 

0.378 

0.392 

0,405 

0.433 

0.460 

0.487 

0,513 

0.539 

0.565 

0.590 

0.615 

0.640 

0.665 


1442.7 

1443.7 
1443.9 
1443.9 
1444 . 3 

1444.2 

1444.5 

1443.3 
1442.0 

1442.1 

1442.6 
1443.0 

1443.5 

1443.9 

1444.5 
1445.0 

1445.1 

1445.5 

1446.2 
1447.0 

1447.9 

1449.3 

1449.8 
1452.0 

1455.8 

1457.7 

1459.7 

1461.8 

1462.8 
1463.7 

1464.5 

1464.6 

1465.1 

1465.7 

1466.4 

1467.1 

1468.6 
1470.0 

1471.6 
1473.0 

1474.5 

1 475.9 
1477.4 
1479.0 

1480.7 
1482.3 


DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


B 
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DEPTH  TEMP  THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL 

PHOS 

MOD 

1  -0.270  -0.270 

33.963 

27.304 

27.304 

32.048 

36.676 

41.191 

45.600 

7.89 

58 

1.96 

0 

75  -1.790  -1.792 

34.297 

27.628 

27.628 

32.416 

37.087 

41.644 

46.092 

7.40 

70 

2.32 

0 

148  -1.660  -1,663 

34.366 

27.681 

27.681 

32.464 

37.130 

41.683 

46.127 

7.13 

76 

2.33 

0 

459  1.150  1.127 

34.705 

27.820 

27.821 

32.517 

37.098 

41.569 

45.934 

4.69 

101 

2.34 

0 

883  0.690  0.646 

34.698 

27.844 

27.847 

32.557 

37.151 

41.635 

46.013 

4.85 

115 

2.36 

0 

1191  0.400  0.340 

34.684 

27.850 

27.853 

32.573 

37.176 

41.669 

46.055 

4.94 

119 

2.38 

0 

1559  0.160  0.080 

34.672 

27.854 

27.858 

32.585 

37.196 

41.696 

46.089 

5.25 

124 

2.40 

0 

2110  -0.030  -0.146 

34.669 

27.861 

27.867 

32.601 

37.219 

41.725 

46.124 

5.27 

125 

2.39 

0 

2662  -0.180  -0.335 

34.670 

27.870 

27.877 

32.617 

37.240 

41.752 

46.156 

5.50 

126 

2.40 

0 

3215  -0.210  -0.412 

34.663 

27.866 

27.875 

32.617 

37.243 

41.757 

46.163 

5.54 

125 

2.40 

0 

3493  -0,210  -0.437 

34.661 

27.864 

27.875 

32.618 

37.244 

41.758 

46.166 

5.55 

127 

2.40 

0 

3679  -0.220  -0.465 

34 . 6b  3 

27.866 

27.878 

32.621 

37.248 

41.764 

46.172 

5.57 

125 

2.36 

0 

3771  -0.230  -0.484 

34.659 

27,863 

27.875 

32.619 

37.247 

41.763 

46.172 

5.62 

128 

2.37 

0 

DEPTH  TEMP  THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0  -0,280  -0.280 

7  =  SRF 

33,945 

27.291 

27.291 

32.035 

36.663 

41.179 

45.588 

79.11 

0. 

000 

1446.4 

10  -0.268  -0.268 

33.952 

27.296 

27,296 

32.040 

36.667 

41.183 

45.591 

78.62 

0. 

004 

1446.7 

20  -0.339  -0.339 

33.954 

27,301 

27.301 

32.047 

36.676 

41.194 

45.604 

78.12 

0. 

012 

1446.5 

30 

40 

50 

bO 

70 

80 

90 

100 

125 

150 

175 

200 

225 

250 

275 

300 

325 

350 

375 

400 

425 

450 

475 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2500 

2600 

2700 

2800 

2900 

3000 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 

3700 

3773 


•0,356 
•0.359 
•1.424 
•1.731 
■1.733 
■1.740 
■1.741 
•1.743 
■1.746 
•1.737 
•1 .619 
■0.772 
0.738 
1.076 
1.315 
1.314 
1.290 
1.297 
1.043 
1.027 
1.187 
1.121 
1.115 
1.195 
0.987 
0.933 
0.978 
0.926 
0.812 
0.754 
0.683 
0.662 
0.658 
0.614 
0.481 
0.426 
0.290 
0.241 
0.195 
0.143 
0.096 
0.053 
0.020 
•0.010 
■0,036 
■0.061 
■0.076 
-0.113 
•0.137 
•0.159 
■0.173 
•0.181 
■0.185 
■0.186 
■0.186 
•0.192 
■0.194 
0.198 
0.198 
0.193 
0.215 
0. 


-0.217  - 


0.357 

0.360 

1.425 

1.733 

1.734 

1.742 

1.743 
1.745 
1.749 
1.740 
1.623 
0.778 
0.728 
1.065 
1.301 
1.299 
1.274 
1.279 
1.025 
1.008 
1.166 
1.099 
1.091 
1.170 
0.960 
0.903 
0.946 
0.891 
0.775 
0.714 
0.641 
0.617 
0.611 
0.563 
0.426 
0.366 
0.225 
0.170 
0.118 
0.060 
0.007 
0.042 
0.082 
0.118 
0.151 
0.183 
0.205 
0.249 
0.280 
0.310 
0.331 
0.347 
0.360 
0.370 
0.378 
0.393 
0.404 
0.417 
0.426 
0.431 
0.462 
0.471 


33.955 

33.955 

34.252 

34.266 

34.281 

34.291 

34.303 

34.311 

34.330 

34.344 

34.366 

34.426 

34.597 

34.639 

34.667 

34.683 
34.687 

34.692 
34.673 
34.676 
34.697 

34.699 

34.700 
34.711 

34.689 
34.694 
34.709 

34.693 

34.694 
34.692 

34.690 

34.689 

34.690 
34.689 

34.684 
34.682 
34.673 

34.671 
34.673 

34.672 
34.671 
34.670 
34.669 

34.668 
34.668 
34.668 

34.666 

34.666 
34.665 
34.665 
34.664 
34.664 
34.664 
34.663 
34.663 
34.663 
34.663 
34.662 

34.661 

34.662 
34.662 
34.661 


27.302 

27.302 
27.582 
27.602 
27.614 
27.622 
27.b32 
27.638 
27.654 
27.665 
27.680 
27.700 
27.760 
27.771 
27.778 
27.791 
27.796 
27.799 
27.801 
27.804 
27.811 

27.817 

27.818 
27.821 
27.817 
27.825 

27.834 
27.825 
27.833 

27.835 
27.838 

27.838 

27.839 
27.841 
27.845 
27.847 
27.847 
27.849 
27.853 
27.855 
27.85b 

27.858 

27.859 
27.660 

27.861 

27.862 

27.862 

27.863 

27.864 

27.865 
27.865 
27.865 
27.865 
27.864 

27.864 

27.865 
27.865 
27.864 
27.864 

27.864 

27.865 
27.864 


27.302 

27.582 

27.602 

27.614 

27.622 

27.632 

27.638 

27.654 

27.666 

27.680 

27.700 

27.760 

27.772 

27.779 

27.792 

27.797 

27.800 

27.803 

27.806 

27.812 

27.819 

27.820 
27.823 
27.819 
27.827 
27.837 
27.827 

27.836 

27.837 

27.840 

27.841 

27.842 
27.845 
27.848 

27.850 

27.851 
27.853 
27.857 
27.859 
27.861 

27.863 

27.864 

27.865 

27.867 

27.868 
27.868 

27.870 

27.871 

27.872 

27.872 

27.873 
27.873 

27.873 

27.874 

27.874 

27.875 
27.875 
27.875 

27.875 
27.877 

27.876 


32.049 

32.049 

32.359 

32.388 

32.400 

32.408 

32.418 

32.425 

32.440 

32.451 

32.462 

32.455 

32.469 
32,471 

32.470 
32.483 
32.489 
32.492 
32.502 

32.506 

32.507 

32.516 

32.517 

32.518 
32.520 

32.530 
32.538 

32.531 
32.542 
32.546 

32.551 

32.552 

32.553 
32.557 
32.565 
32.569 
32.573 
32.577 
32.583 
32.587 
32.590 
32.593 
32.596 
32.598 
32.601 

32.603 

32.604 
32.607 
32.609 

32.611 

32.612 

32.613 

32.614 

32.614 

32.615 

32.616 

32.617 
32.617 

32.617 

32.618 
32.620 
32.620 


36.679 

36.679 

37.018 

37.057 

37.069 

37.077 

37.087 

37.093 

37.109 

37.120 

37.126 

37.094 

37.062 

37.054 

37.046 

37.059 

37.066 

37.069 

37.08b 

37.090 

37.087 

37.098 

37.099 

37.098 

37.106 

37.117 
37.124 

37.118 
37.133 
37.138 
37.145 

37.148 

37.149 
37.154 
37.166 
37.172 
37.180 
37.186 
37.193 
37.199 
37.204 
37.208 
37.212 
37.215 
37.218 

37.222 

37.223 
37.228 
37.231 
37.233 
37.235 

37.237 

37.238 

37.238 

37.239 

37.241 

37.242 

37.242 

37.243 

37.244 

37.247 

37.248 


41.197 

41.197 

41.565 

41.612 
41.625 
41.633 
41.642 
41.649 
41.664 

41.675 
41.678 
41.620 
41.545 
41.527 
41.513 
41.526 
41.533 
41.536 
41.560 
41,564 
41.557 
41.569 
41.571 
41.567 
41.582 

41.594 
41.600 

41.595 

41.613 
41.620 
41.629 

41.633 

41.634 
41.641 
41.656 
41.663 

41.676 
41.683 
41.692 
41.699 
41.706 
41.712 
41.717 
41.721 
41.725 
41.729 
41.731 
41.737 
41.741 
41.744 
41.747 

41.749 

41.750 

41.751 

41.752 
41.754 
41.756 

41.756 

41.757 

41.758 

41.762 

41.763 


45.608 
45.608 
46.003 
46.059 
46.071 
46.080 
46.089 
46.096 
46.111 
46.121 
46.121 
46.038 
45.921 
45.894 
45.874 
45.886 
45.894 
45.897 
45.928 
45.933 
45.921 
45.935 
45.937 
45.931 
45.951 
45.965 
45.969 
45.967 
45.988 
45.996 
46.007 
46.011 
46.013 
46.020 
46.040 
46.049 
46.065 
46.074 
46,084 
46.093 
46.100 
46.108 
46.114 
46.119 
46.124 
4b. 129 
46.132 
46.139 
46.143 
46.148 
46.151 

46.154 

46.155 

46.156 
46.158 
46.160 

46.162 

46.163 

46.164 

46.165 

46.170 

46.171 


77.96 

77.94 

51.25 

49.29 
48.07 

47.27 

46.27 

45.60 

43.96 
42.72 

41.29 

39.77 
35.01 
34.17 

33.83 
32.66 

32.23 
32,00 

31.60 
31.36 

30.98 
30.39 
30.33 

30.23 
30.42 
29.70 
29.02 
29.89 
29.02 
28.80 

28.47 

28.41 
28.38 
28.12 
27.49 

27.25 
26.80 

26.48 
25.91 
25.52 
25.15 

24.78 

24.46 
24.21 

23.94 
23.62 

23.49 
23.06 
22.76 

22.46 

22.28 
22.08 

21.99 

21.94 

21.84 
21.69 
21 .56 
21.51 

21.46 

21.42 

21.01 

20.97 


0.020 

0.027 

0,034 

0.039 

0.044 

0.048 

0.053 

0.058 

0.069 

0.080 

0.090 

0.100 

0.110 

0.118 

0.127 

0,135 

0.143 

0.151 

0.159 

0,167 

0.175 

0.183 

0.190 

0.198 

0.213 

0.228 

0.243 

0.257 

0.272 

0.287 

0.301 

0.315 

0.329 

0.343 

0.371 

0.399 

0.426 

0.452 

0.478 

0.504 

0.530 

0.554 

0.579 

0.603 

0.628 

0.651 

0.675 

0.698 

0.721 

0,744 

0.766 

0.788 

0.810 

0.832 

0.854 

0.87b 

0.897 

0.919 

0.940 

0.962 

0.983 

0.999 


1446.6 

1446.8 
1442.4 

1441.1 

1441.3 

1441.4 

1441.6 

1441.8 

1442.2 

1442.7 

1443.7 

1448.1 

1455.7 

1457.7 

1459.2 

1459.6 
1460.0 

1460.4 

1459.7 
1460.0 

1461.2 

1461.3 

1461.7 

1462.5 

1462.3 

1462.9 
1464.0 

1464.6 

1464.9 

1465.5 
1466.0 

1466.7 

1467.5 

1468.2 

1469.2 

1470.7 

1471.7 

1473.2 

1474.7 

1476.1 

1477.6 

1479.1 

1480.7 

1482.2 

1483.8 

1485.4 

1487.1 

1488.6 

1490.3 

1491.9 

1493.5 

1495.2 
1497.0 

1498.7 

1500.4 

1502.2 

1503.9 

1505.6 

1507.4 

1509.2 

1510.8 
1512.1 


DEPTH  (M)  DEPTH  CM) 


Longue.  LONGITUDE  MAKS  DEPTH  BAROM  H.IND  FRCE  SEA  ST  AIRTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


65  24. 

OS  37 

46. 8E 

548  4800 

997 

0  0 

0  0 

1.7 

1219  10/MAR/74  CONRAD  17 
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DEPTH 

TEMP 

THETA 

SAL.IN 

SIG-T 

SlG-8 

SIG-1 

SIG-2 

51G-3 

SIG-4 

OXYG  J 

S1L  PHOS 

MOD 

1 

1.400 

1.400 

33.891 

27.151 

27.151 

31.846 

36.426 

40.896 

45.260 

7.74 

58  1.62 

0 

4792 

-0.350 

-0.708 

34.647 

27.859 

27.875 

32.626 

37.261 

41.783 

46.198 

5.85 

138  2.23 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

L. 

1,479 
=  SHE 
1.381 

1.479 

33.899 

27.152 

27.152 

31.844 

36.422 

40.890 

45.252 

92.29 

0.000 

1454.4 

D 

10 

1.380 

33.884 

27.146 

27.146 

31.842 

36.423 

40.893 

45.258 

92.85 

0.005 

1454.1 

20 

1.357 

1.357 

33.887 

27.150 

27.150 

31.847 

36.428 

40.899 

45.264 

92.48 

0,014 

1454.1 

30 

1.375 

1.374 

33.894 

27.154 

27.154 

31.850 

36.431 

40.902 

45.267 

92.11 

0.023 

1454.4 

40 

0,746 

0.744 

34.184 

27.428 

27.428 

32.140 

36.736 

41.221 

45.601 

66.16 

0.031 

1452.1 

50 

-1.395 

-1.396 

34.304 

27.623 

27.623 

32.398 

37.057 

41.602 

46.039 

47.41 

0.037 

1442.6 

60 

-1.524 

-1.525 

34.320 

27  .  b40 

27.640 

32.419 

37.081 

41.630 

46.070 

45.72 

0.041 

1442.2 

70 

-1.546 

-1.548 

34.330 

27.649 

27.649 

32.429 

37.091 

41.641 

46.082 

44.82 

0.046 

1442.2 

BO 

-1.384 

-1.386 

34.351 

27.661 

27.661 

32.436 

37.093 

41.638 

46.074 

43.66 

0.050 

1443.2 

90 

-1.449 

-1.451 

34.362 

27.671 

27.671 

32.448 

37.107 

41.654 

46.092 

42.61 

0.055 

1443.1 

100 

-1.514 

-1.516 

34.376 

27.685 

27.685 

32.463 

37.125 

41.673 

46.112 

41.26 

0.059 

1443.0 

125 

-1.496 

-1.499 

34.390 

27.696 

27.696 

32.474 

37.134 

41.682 

46.121 

40.09 

0.069 

1443.5 

150 

-0.740 

-0.745 

34.447 

27.715 

27.715 

32.469 

37.107 

41.632 

46.049 

38.49 

0.079 

1447.5 

175 

0.702 

0.694 

34.588 

27.755 

27.755 

32.465 

37.059 

41.542 

45.920 

35.40 

0.088 

1454.7 

200 

1 .163 

1.153 

34.634 

27.762 

27.763 

32.459 

37.040 

41.510 

45.875 

34.98 

0.097 

1457.2 

225 

1.293 

1.282 

34.656 

27.771 

27.771 

32.463 

37.040 

41.507 

45.869 

34.33 

0.106 

1458.3 

250 

1.318 

1.305 

34.665 

27.776 

27.777 

32.468 

37.045 

41.511 

45.872 

33.90 

0.114 

1458.8 

275 

1.366 

1.352 

34.679 

27.784 

27.785 

32.475 

37.050 

41.515 

45.874 

33.25 

0.122 

1459.5 

300 

1.330 

1.315 

34.682 

27.789 

27.790 

32.480 

37.057 

41.522 

45.883 

32.88 

0.131 

1459.7 

325 

1.302 

1.285 

34.685 

27.793 

27.794 

32.486 

37.063 

41.529 

45.890 

32.48 

0.139 

1460.0 

350 

1.303 

1.285 

34.691 

27.798 

27.799 

32.491 

37.067 

41.534 

45.895 

32.13 

0.147 

1460.4 

375 

1.308 

1.289 

34.695 

27.801 

27.802 

32.494 

37.070 

41.537 

45.897 

31.92 

0.155 

1460.9 

400 

1.303 

1.283 

iunt 

27.806 

27.807 

32.498 

37.075 

41.542 

45.903 

31.56 

0.163 

1461.3 

425 

1.287 

1.266 

27.811 

27.812 

32.504 

37.081 

41.548 

45.910 

31,13 

0.171 

1461.6 

450 

1.260 

1.237 

34.705 

27.812 

27.813 

32.506 

37.084 

41.552 

45.914 

31.05 

0.179 

1461.9 

475 

1.234 

1.210 

34.704 

27.813 

27.815 

32.509 

37.087 

41.556 

45.919 

30.94 

0.186 

1462.2 

500 

1.220 

1.195 

34.707 

27.817 

27.819 

32.513 

37.092 

41.561 

45.924 

30.68 

0.194 

1462.6 

550 

1.156 

1.128 

34.706 

27.820 

27,822 

32.518 

37.099 

41.569 

45.934 

30.43 

0.209 

1463.1 

600 

1.116 

1.085 

34.707 

27.823 

27.825 

32.523 

37.105 

41.577 

45.943 

30.17 

0.224 

1463.8 

650 

1.045 

1.012 

34.705 

27.827 

27,829 

32.528 

37.113 

41.586 

45.954 

29.86 

0.239 

1464.3 

700 

1.015 

0.980 

34.707 

27.830 

27.833 

32.533 

37.118 

41.593 

45.962 

29.58 

0.254 

1465.0 

750 

0.956 

0.918 

34.704 

27.832 

27.834 

32.536 

37.123 

41.600 

45.970 

29.47 

0,269 

1465.5 

800 

0.919 

0.878 

34.704 

27.835 

27.837 

32.541 

37.128 

41.606 

45.978 

29.18 

0.284 

1466.2 

850 

0.869 

0.825 

34.701 

27.835 

27.838 

32.543 

37.132 

41.611 

45.984 

29.15 

0.298 

1466.8 

900 

0.827 

0.781 

34.700 

27.837 

27.840 

32.54b 

37.137 

41.617 

45.991 

28.97 

0.313 

1467.5 

950 

0.783 

0.735 

34.698 

27.838 

27.841 

32.549 

37.141 

41.623 

45.998 

28.78 

0,327 

1468.1 

1000 

0.746 

0.695 

34.698 

27.840 

27.843 

32.552 

37.145 

41.628 

46.004 

28.60 

0.342 

1468.8 

1100 

0.678 

0.622 

34.696 

27.843 

27.846 

32.557 

37.153 

41.637 

46.015 

28.30 

0.370 

1470.1 

1200 

0.615 

0.553 

34.693 

27.845 

27.848 

32.561 

37.159 

41.645 

46.025 

28.06 

0.398 

1471.5 

1300 

0.554 

0.48b 

34.691 

27.846 

27.850 

32.565 

37.165 

41.653 

46.035 

27.78 

0.426 

1472.9 

1400 

0.510 

0.436 

34.689 

27.847 

27.852 

32.568 

37.169 

41.659 

46.042 

27.61 

0.454 

1474.4 

1500 

0.462 

0.382 

34.688 

27.849 

27.854 

32.572 

37.174 

41.666 

46.050 

27.33 

0.481 

1475.9 

1600 

0.423 

0.337 

34.686 

27.850 

27.855 

32.574 

37.178 

41.671 

46.057 

27.15 

0.509 

1477.4 

1700 

0.374 

0.282 

34.684 

27.851 

27.856 

32.577 

37.183 

41.677 

46.064 

26.89 

0.536 

1478.9 

1800 

0.327 

0.228 

34.682 

34.680 

27.852 

27.858 

32.580 

37.187 

41.683 

46.072 

26.61 

0.562 

1480.4 

1900 

0.283 

0.178 

27.853 

27.859 

32.583 

37.191 

41.688 

46.079 

26.36 

0.589 

1481.9 

2000 

0.242 

0.130 

34.678 

27.854 

27.860 

32.586 

37.195 

41.694 

46.085 

26.08 

0.615 

1483.4 

2100 

0.202 

0.083 

34.676 

27.854 

27.861 

32.588 

37.199 

41.699 

46.091 

25.83 

0.641 

1484.9 

2200 

0.162 

0.037 

34.674 

27.855 

27.862 

32.591 

37.203 

41.704 

46.098 

25.51 

0.667 

1486.5 

2300 

0.133 

0.000 

34.673 

27.856 

27.863 

32.593 

37.206 

41.708 

46.103 

25.26 

0.692 

1488.0 

2400 

0.098 

-0.042 

34.672 

27.857 

27.864 

32.595 

37.210 

41.713 

46.109 

24.95 

0.717 

1489.6 

2500 

0.062 

-0.085 

34.670 

27.857 

27.865 

32.597 

37.213 

41.717 

46.115 

24.68 

0.742 

1491.2 

2600 

0.024 

-0.131 

34.668 

27.858 

27.866 

32.599 

37.217 

41.723 

46.121 

24.31 

0.766 

1492.7 

2700 

-0.006 

-0.168 

34.667 

27.859 

27.867 

32.602 

37.220 

41.727 

46.127 

23.99 

0.791 

1494.3 

2800 

-0.038 

-0.207 

34.666 

27.859 

27.868 

32.604 

37.223 

41.731 

46.132 

23.66 

0.814 

1495.9 

2900 

-0 . Ob5 

-0.243 

34.664 

27.859 

27.868 

32.605 

37.226 

41.735 

46.136 

23.39 

0.838 

1497.5 

3000 

-0.092 

-0.278 

34.663 

27.860 

27.869 

32.607 

37.229 

41.739 

46.141 

23.07 

0.861 

1499.1 

3100 

-0.115 

-0.308 

34.662 

27.860 

27.869 

32.608 

37.231 

41.742 

46.145 

22,83 

0.884 

1500.8 

3200 

-0.139 

-0.341 

34.661 

27.860 

27.870 

32.610 

37.234 

41.745 

46.150 

22.50 

0.907 

1502.4 

3300 

-0.159 

-0.369 

34.660 

27.861 

27.871 

32.612 

37,236 

41.749 

46.154 

22.23 

0.929 

1504.1 

3400 

-0.174 

-0.394 

34.659 

27.861 

27.871 

32.613 

37.238 

41.751 

46.157 

22.01 

0.951 

1505.7 

3500 

-0.191 

-0.419 

34.658 

27.861 

27.872 

32.614 

37.240 

41,754 

46.161 

21.77 

0.973 

1507.4 

3600 

-0.203 

-0.441 

34.657 

27.861 

27.872 

32.615 

37.241 

41.756 

46.163 

21.58 

0.995 

1509.1 

3700 

-0.220 

-0.467 

34.656 

27.861 

27.872 

32.616 

37.243 

41.759 

46.167 

21.33 

1.016 

1510.8 

3800 

-0.231 

-0.488 

34.656 

27.861 

27.873 

32.617 

37.245 

41.761 

46.170 

21.14 

1.038 

1512.5 

3900 

-0.251 

-0.517 

34.654 

27.861 

27.873 

32.618 

37.247 

41.764 

46.173 

20.8b 

1.059 

1514.2 

4000 

-0.257 

-0.533 

34.655 

27.861 

27.874 

32.620 

37.249 

41.766 

46.176 

20.64 

1.079 

1516.0 

4100 

-0.273 

-0.559 

34.653 

27.861 

27,874 

32.621 

37.251 

41.769 

46.179 

20.40 

1.100 

1517.7 

4200 

-0.283 

-0.579 

34.653 

27.861 

27.874 

32.622 

37.252 

41.771 

46.182 

20.19 

1.120 

1519.4 

4300 

-0.292 

-0.598 

34.652 

27,861 

27.875 

32.623 

37.254 

41.773 

46.185 

19.99 

1.140 

1521.1 

4400 

-0.300 

-0.617 

34.652 

27.861 

27.876 

32.624 

37.256 

41.775 

46.188 

19.77 

1.160 

1522.9 

4500 

-0.310 

-0.637 

34.651 

27.861 

27.876 

32.625 

37.257 

41.777 

46.190 

19.57 

1.180 

1524.6 

4600 

-0.327 

-0.664 

34.649 

27.860 

27.875 

32.625 

37.258 

41.780 

46.193 

19.33 

1.199 

1526.4 

4700 

-0.335 

-0.683 

34.649 

27.860 

27.876 

32.626 

37.260 

41.782 

46.196 

19.13 

1.218 

1528.1 

4798 

7 

-0,330 
=  PING 

-0.689 

34.650 

27.861 

27.877 

32.628 

37.262 

41.784 

46.198 

19.00 

1.237 

1529.9 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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63  28. 

OS  37 

14. 4E 

546  4986 

i  1006 

260  10 

250  3 

1  .7 

356  ll/MAR/74  CONRAD  17 

1  275 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

8S 

1 .3905 

1.390 

33.831 

27.103 

27,103 

31.799 

36.380 

40.851 

45.216 

7.66 

54  1  . 

82 

1 

556S 

1.180 

1.152 

34.702 

27.815 

27.817 

32.513 

37.093 

41.563 

45.927 

4.57 

105  2. 

20 

2 

930S 

0.820 

0.772 

34.700 

27.837 

27.840 

32.547 

37.138 

41.618 

45.993 

4.69 

118  2. 

25 

2 

1352S 

0.530S 

0.459 

34.685 

27.843 

27.847 

32.563 

37.163 

41.652 

46.035 

4.74 

124  2. 

26 

2 

1848S 

0,7800 

0.671 

34.674 

27.819 

27.826 

32.535 

37.130 

41.613 

45.990 

4.94 

131  2. 

29 

2 

2400S 

0,060 

-0.059 

34.665 

27.852 

27,860 

32.591 

37.206 

41.710 

46.107 

5.15 

132  2. 

30 

2 

2878S 

-0.080 

-0.255 

34,660 

27.857 

27.865 

32.603 

37.224 

41.733 

46.135 

5.30 

134  2. 

26 

2 

3235 

-0.160 

-0.365 

34.657 

27.858 

27.868 

32.609 

37.233 

41.746 

46.151 

5.41 

134  2. 

24 

0 

3683S 

-0.230 

-0.475 

34.656 

27.861 

27.872 

32.616 

37.244 

41.760 

46.168 

5.55 

131  2. 

29 

2 

4049 

-0.270 

-0.550 

34.653 

27.860 

27.873 

32.620 

37.249 

41.767 

46.178 

5.68 

130  2. 

25 

0 

4604S 

-0.310S 

-0.648 

34.646 

27.857 

27.872 

32.621 

37.254 

41.775 

46.188 

5.78 

134  2. 

25 

2 

4977S 

-0.330S 

-0.710 

34.645 

27.857 

27.874 

32.625 

37.260 

41.782 

46.197 

5.81 

138  2. 

29 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

1.394 

1.394 

33.818 

27.092 

27.092 

31.788 

36.369 

40.840 

45.205 

97.93 

0.000 

1453.9 

10 

1.394 

1.394 

33.818 

27.092 

27.092 

31.788 

36.369 

40.840 

45.205 

97.95 

0.005 

1454.0 

20 

1.390 

1.389 

33.818 

27.093 

27.093 

31.789 

36.370 

40.841 

45.206 

97.93 

0.010 

1454.2 

30 

1.389 

1.388 

33.819 

27.093 

27.093 

31.789 

36.370 

40.841 

45.206 

97.89 

0.020 

1454.3 

40 

1.393 

1.391 

33.820 

27.094 

27.094 

31.790 

36.371 

40.841 

45.207 

97.87 

0.029 

1454.5 

50 

-0.083 

-0.085 

34.048 

27.364 

27.364 

32.102 

36.723 

41.232 

45.635 

72.09 

0.038 

1448.3 

60 

-1.411 

-1.412 

34.204 

27.542 

27.542 

32.319 

36.979 

41.525 

45.964 

54.97 

0.044 

1442.5 

70 

-1.555 

-1.557 

34.230 

27.568 

27.568 

32.349 

37.013 

41.564 

46.006 

52.45 

0.050 

1442.1 

80 

-1.584 

-1.585 

34.243 

27.579 

27.579 

32.361 

37.026 

41.577 

46.020 

51.34 

0.055 

1442.1 

90 

-1.423 

-1.425 

34.271 

27.598 

27.598 

32.374 

37.033 

41.580 

46.018 

49.60 

0.060 

1443.1 

100 

-1.340 

-1.342 

34.294 

27.614 

27.614 

32.387 

37.044 

41.588 

46.023 

48.05 

0.065 

1443.7 

125 

-1.349 

-1.352 

34.350 

27.658 

27.659 

32.432 

37.089 

41.632 

46.067 

43.68 

0.076 

1444.1 

150 

-0.375 

-0.380 

34.431 

27.687 

27.687 

32.430 

37.057 

41.572 

45.979 

41.31 

0,087 

1449.2 

175 

0.735 

0.728 

34.578 

27.745 

27.746 

32.454 

37.048 

41.530 

45.907 

36.31 

0.097 

1454.8 

200 

1.087 

1.078 

34.612 

27.749 

27.750 

32.448 

37.031 

41.504 

45.871 

36.13 

0.106 

1456.9 

225 

1.023 

1.013 

34.610 

27.752 

27.753 

32.453 

37.038 

41.513 

45.881 

35.91 

0.115 

1457.0 

250 

1.179 

1.167 

34.636 

27.763 

27.763 

32.459 

37.039 

41.510 

45.874 

35.08 

0.123 

1458.2 

275 

1.304 

1.290 

34.654 

27.769 

27.770 

32.461 

37.038 

41.505 

45.866 

34.67 

0.132 

1459.1 

300 

1.320 

1.305 

34.667 

27.778 

27.779 

32.470 

37.046 

41.512 

45.873 

33.90 

0.141 

1459.6 

325 

1.329 

1.313 

34.673 

27.782 

27.783 

32.474 

37.050 

41.516 

45.876 

33.58 

0.149 

1460.1 

350 

1.316 

1.299 

34.681 

27.789 

27.790 

32.482 

37.058 

41.524 

45.885 

32.96 

0.157 

1460.5 

375 

1.321 

1.303 

34.686 

27.793 

27.794 

32.485 

37.061 

41.528 

45.888 

32.72 

0.166 

1460.9 

400 

1.304 

1.284 

34.690 

27.797 

27.798 

32.490 

37.067 

41.533 

45.894 

32.38 

0.174 

1461.3 

425 

1.276 

1.254 

34.692 

27.801 

27.803 

32.495 

37.073 

41 .540 

45.902 

32.02 

0.182 

1461.6 

450 

1.265 

1.242 

34.697 

27.805 

27.807 

32.500 

37.077 

41.545 

45.907 

31.69 

0.190 

1461.9 

475 

1.260 

1.236 

34.700 

27.808 

27.810 

32.503 

37.081 

41.549 

45.911 

31.45 

0.198 

1462.3 

500 

1.234 

1.208 

34.701 

27.811 

27.813 

32.506 

37.085 

41.554 

45.917 

31.24 

0.206 

1 462.6 

550 

1.193 

1 .165 

34.704 

27.816 

27.818 

32.513 

37.093 

41.562 

45.926 

30.88 

0.221 

1463.3 

600 

1.135 

1.105 

34.704 

27.820 

27.822 

32.519 

37.100 

41.572 

45.937 

30.55 

0.236 

1463.8 

650 

1.068 

1.055 

34.703 

27.823 

27.825 

32.523 

37.106 

41.579 

45.946 

30.34 

0.252 

1464.5 

700 

1.026 

0.990 

34.703 

27.827 

27.829 

32.529 

37.114 

41.588 

45.957 

29.95 

0.267 

1465.0 

750 

0.976 

0.938 

34.703 

27.830 

27.832 

32.534 

37.120 

41.596 

45.966 

29.68 

0.282 

1465.6 

800 

0.927 

0.887 

34.702 

27.832 

27.835 

32.538 

37.125 

41.603 

45.974 

29.46 

0.296 

1466.2 

850 

0.876 

0.833 

34.700 

27.834 

27.837 

32.541 

37.131 

41.610 

45.982 

29.25 

0.311 

1466.9 

900 

0.829 

0.783 

34.698 

27.835 

27.838 

32.544 

37.135 

41.615 

45.989 

29.12 

0.326 

1467.5 

950 

0.775 

0.727 

34.697 

27.838 

27.841 

32.549 

37.141 

41.623 

45.998 

28.81 

0.340 

1468.1 

1000 

0.730 

0.679 

34.695 

27.839 

27.842 

32.551 

37.145 

41.628 

46.005 

28.65 

0.355 

1468.7 

1100 

0.675 

0.618 

34.694 

27.841 

27.845 

32.556 

37.152 

41.636 

46.015 

28.41 

0.383 

1470.1 

1200 

0.616 

0.555 

34.693 

27.844 

27.848 

32.561 

37.158 

41.644 

46.024 

28.11 

0.411 

1471.5 

1300 

0.561 

0.493 

34.690 

27.845 

27.849 

32.564 

37.163 

41.652 

46.033 

27.89 

0.439 

1473.0 

1400 

0.506 

0.432 

34.688 

27.847 

27.851 

32.568 

37.169 

41.658 

46.042 

27.67 

0.467 

1474.4 

1500 

0.458 

0.378 

34.687 

27.849 

27.853 

32.571 

37.174 

41.665 

46.050 

27.36 

0.495 

1475.9 

1600 

0.415 

0.329 

34.684 

27.849 

27.854 

32.574 

37.178 

41.670 

46.057 

27.20 

0.522 

1477.4 

1700 

0.373 

0.280 

34.683 

27.851 

27.856 

32.577 

37.182 

41.676 

46.064 

26.94 

0.549 

1478.9 

1800 

0.331 

0.233 

34.682 

27.853 

27.858 

32.581 

37.187 

41.683 

46.072 

26.60 

0.576 

1480.4 

1900 

0.291 

0.185 

34.676 

27.850 

27.856 

32.580 

37.188 

41.685 

46.075 

26.68 

0.602 

1481.9 

2000 

0.250 

0.138 

34.677 

27.853 

27.859 

32.584 

37.193 

41.692 

46.083 

26.25 

0.629 

1483.4 

2100 

0.202 

0.084 

34.674 

27.853 

27.859 

32.586 

37.197 

41.697 

46.090 

25.99 

0.655 

1484.9 

2200 

0.158 

0.033 

34.674 

27.856 

27.862 

32.591 

37.203 

41.704 

46.099 

25.48 

0.681 

1486.4 

2300 

0.118 

-0.014 

34.671 

27.855 

27.862 

32.592 

37.206 

41.709 

46.104 

25.24 

0.706 

1488.0 

2400 

0.085 

-0.055 

34.669 

27.855 

27.862 

32.593 

37.209 

41.712 

46.109 

25.05 

0.731 

1489.5 

2500 

0.047 

-0.100 

34.669 

27.858 

27.865 

32.598 

37.214 

41.719 

46.117 

24.55 

0.756 

1491.1 

2600 

0.017 

-0.137 

34.667 

27.858 

27.866 

32.599 

37.217 

41.723 

46.122 

24.29 

0.780 

1492.7 

2700 

-0.017 

-0.179 

34.666 

27.859 

27.867 

32.602 

37.220 

41.728 

46.128 

23.93 

0.805 

1494.3 

2800 

-0.050 

-0.219 

34.665 

27.859 

27.867 

32.604 

37.223 

41.732 

46.133 

23.60 

0.828 

1495.8 

2900 

-0.074 

-0.252 

34.663 

27.859 

27.868 

32.605 

37.226 

41.735 

46.137 

23.34 

0.852 

1497.5 

3000 

-0.097 

-0.283 

34.662 

27.859 

27.869 

32.607 

37.228 

41.739 

46.142 

23.08 

0.875 

1499.1 

3100 

-0.120 

-0.314 

34.661 

27.860 

27.869 

32.608 

37.231 

41.742 

46.146 

22.79 

0.898 

1500.7 

3200 

-0.145 

-0.347 

34.660 

27.860 

27.870 

32.610 

37.234 

41.746 

46.150 

22.46 

0.921 

1502.4 

3300 

-0.159 

-0.370 

34.659 

27.860 

27.870 

32.611 

37.236 

41.748 

46.153 

22.28 

0.943 

1504.1 

3400 

-0.176 

-0.395 

34.658 

27.860 

27.871 

32.612 

37.237 

41.751 

46.157 

22.04 

0.965 

1505.7 

3500 

-0.193 

-0.422 

34.657 

27,860 

27.871 

32.614 

37.239 

41.754 

46.160 

21.80 

0.987 

1507.4 

3600 

-0.208 

-0.445 

34.656 

27.860 

27.871 

32.614 

37.241 

41.756 

46.163 

21.59 

1.009 

1509.1 

3700 

-0.220 

-0 .467 

34.656 

27.860 

27.872 

32.615 

37.243 

41.758 

46.166 

21.37 

1.030 

1510.8 

3800 

-0.232 

-0.488 

34.655 

27.860 

27.872 

32.617 

37.245 

41.761 

46.169 

21.15 

1.051 

1512.5 

3900 

-0.243 

-0.509 

34.655 

27.860 

27.873 

32.618 

37.246 

41.763 

46.172 

20.95 

1.072 

1514.3 

4000 

-0.255 

-0.531 

34.654 

27.861 

27.873 

32.619 

37.248 

41.766 

46.175 

20.71 

1.093 

1516.0 

4100 

-0.267 

-0.553 

34.653 

27.860 

27.873 

32.620 

37.249 

41.767 

46.178 

20.53 

1.114 

1517.7 

4200 

-0.275 

-0.571 

34.653 

27.860 

27.874 

32.621 

37.251 

41.770 

46.181 

20.32 

1.134 

1519.4 

4300 

-0.282 

-0.588 

34.652 

27.860 

27.874 

32.622 

37.253 

41.772 

46.183 

20.16 

1.155 

1521.2 

4400 

-0,287 

-0.603 

34.652 

27.860 

27.875 

32.623 

37.254 

41.773 

46.185 

20.01 

1.175 

1523.0 

4500 

-0.294 

-0.621 

34.651 

27.860 

27.875 

32.624 

37.255 

41.775 

46.188 

19.81 

1.195 

1524.7 

4600 

-0.299 

-0.637 

34.651 

27 , 8b0 

27,875 

32.624 

37.257 

41.777 

46.190 

19.66 

1.214 

1526.5 

4700 

-0.306 

-0.655 

34.650 

27.860 

27.875 

32.625 

37.258 

41.779 

46.192 

19.51 

1.234 

1528.3 

4800 

-0.315 

-0.675 

34.650 

27.860 

27,876 

32.626 

37.260 

41.781 

46.195 

19.26 

1.253 

1530.0 

4900 

-0.322 

-0.693 

34.649 

27.860 

27.877 

32.627 

37.261 

41.783 

4b.  197 

19.10 

1.273 

1531.8 

4980 

-0.320 

-0.700 

34.649 

27.859 

27.876 

32.627 

37.261 

41.784 

46.198 

19.09 

1.288 

1533.3 

OV  ~  J  ^  U 

IS  =  PING 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BARUM  MIND  FRCE  SEA  ST  AIRTMP  DEMPT  GMT  DA/MON/YR  5HIP  CRUS  MOD  STN 
63  21. IS  37  10. SE  548  4923  1006  270  10  250  3  2.2  741  ll/MAR/74  CONRmD  17  1  276 


DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL 

PHOS 

MOD 

31 

1.360 

1.359 

33.821 

27.097 

27.097 

31.794 

36.376 

40.848 

45.214 

7.78 

54 

1.78 

0 

75 

-1.580 

-1.582 

34.249 

27.584 

27.584 

32.366 

37.030 

41.581 

46.024 

7.62 

60 

1.96 

0 

104 

-1.230 

-1.233 

34.324 

27.634 

27.634 

32.404 

37.057 

41.598 

46.030 

7.02 

65 

2.02 

0 

179 

0.950 

0.942 

4.71 

93 

2.24 

0 

300 

1 .320 

1 . 305 

34.676 

27.785 

27.786 

32.477 

37.053 

41.519 

45.880 

4.39 

96 

2.25 

0 

466 

1.250 

1.226 

34.702 

27.811 

27.812 

32.505 

37.084 

41.552 

45.914 

4.54 

105 

2.21 

0 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE.  LONGITUDE  MARS  OEPTH  BAROM  »1ND  F  RCE  SEA  ST  A1HTMP  DE*PT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  ST N 


61  30. 

6S  37 

3.2E 

548  5152  998 

290  22 

290  5 

-0.6 

335  12/MAR/74  CONRAD  17 

1  277 

OEPTH 

8S 

TEMP 

1.260 

THETA 

1.260 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 
7.67 

SIL  PHOS 
48  1.81 

.  MOD 

2 

83S 

-1.290 

-1.292 

34.146 

27.492 

27.492 

32.265 

36.922 

41 .465 

45.901 

7.66 

56  2. 

03 

2 

1356S 

0 . 65 OS 

0.577 

34.700 

27.848 

27.852 

32.565 

37.161 

41.647 

46.026 

4.73 

124  2. 

35 

2 

1659S 

0.47  0S 

0.379 

34.693 

27.853 

27.858 

32.576 

37.179 

41.670 

46.055 

4.71 

127  2. 

35 

2 

2402S 

0.130 

-0.011 

34.700Q 

27.878 

27,885 

32.615 

37.229 

41.731 

46.126 

5.07 

132  2. 

29 

2 

2  8  8  1 S 

-0.040 

-0.216 

34.670 

27.863 

27.872 

32.608 

37.227 

41.736 

46.137 

5.24 

132  2. 

34 

2 

2883S 

-0.040 

-0.217 

34.670 

27.863 

27.872 

32.608 

37.227 

41.736 

46.137 

5.28 

1  32  2. 

34 

1 

3688S 

-0.180 

-0.427 

34.663 

27.864 

27.876 

32.618 

37.244 

41.759 

46.165 

5.53 

129  2. 

34 

2 

4  2  3  3S 

-0.270S 

-0.569 

34.657 

27.864 

27.877 

32.624 

37.255 

41.773 

46.184 

5.61 

133  2. 

35 

2 

4430S 

-0.290S 

-0.610 

34.656 

27.864 

27.878 

32.627 

37.258 

41.777 

46.189 

5.65 

130  2. 

29 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

*7 

1.291 
=  SRF 

1.292 

1.291 

33.683 

26.992 

26.992 

31.692 

36.277 

40.751 

45.120 

107.46 

0.000 

1453.2 

10 

1.291 

33.684 

26.992 

26.992 

31.692 

36.277 

40.751 

45.120 

107.46 

0.005 

1453.4 

20 

1.293 

1.292 

33.684 

26.992 

26.992 

31.692 

36.277 

40.752 

45.120 

107.43 

0.016 

1453.6 

30 

1.291 

1.290 

33.685 

26.993 

26.993 

31.693 

36.278 

40.753 

45.121 

107.40 

0.027 

1453.7 

40 

1.283 

1.282 

33.688 

26.996 

26.996 

31.696 

36.281 

40.756 

45.125 

107.15 

0.038 

1453.8 

50 

1.241 

1.238 

33.691 

27.001 

27.001 

31.703 

36.289 

40.765 

45.135 

106.61 

0.048 

1453.8 

60 

-1.258 

-1.260 

34.031 

27.398 

27.398 

32^19 

36.827 

41.371 

45.806 

68.70 

0.057 

1443.0 

70 

-1.315 

-1.317 

34.086 

27.444 

27.444 

36.877 

41.422 

45.858 

64.22 

0.064 

1443.0 

80 

-1.329 

-1.331 

34.102 

27.458 

27.458 

32,233 

36.891 

41.436 

45.873 

62.88 

0.070 

1443.1 

90 

-1.267 

-1.269 

34.128 

27.477 

27.477 

32.250 

36.906 

41.449 

45.883 

61.05 

0.076 

1443.6 

100 

-1.400 

-1.402 

34.159 

27.506 

27.506 

32.283 

36.943 

41.489 

45.927 

58.20 

0.082 

1443.2 

125 

-1.265 

-1.268 

34.228 

27.558 

27.558 

32.330 

36.985 

41.527 

45.961 

53.22 

0.096 

1444.3 

150 

-0.070 

-0.075 

34.349 

27.606 

27.606 

32,341 

36.959 

41.466 

45.866 

49.10 

0.109 

1450.5 

175 

1 .097 

1.089 

34.512 

27.668 

27.669 

32.368 

36.951 

41.425 

45.792 

43.75 

0.121 

1456.4 

200 

1.358 

1.348 

34.572 

27.699 

27.700 

32.391 

36.966 

41.432 

45.793 

41.03 

0.131 

1458.0 

225 

1.495 

1.484 

34.608 

27.718 

27.718 

32.405 

36.977 

41.439 

45.795 

39.45 

0.141 

1459.1 

250 

1.524 

1.512 

34.629 

27.733 

27.734 

32.419 

36.990 

41.451 

45.807 

38.12 

0.151 

1459.7 

275 

1.588 

1.573 

34.649 

27.744 

27.745 

32.429 

36.998 

41.457 

45.811 

37.22 

0.160 

1460.4 

300 

1.501 

1.486 

34.652 

27.753 

27.754 

32.440 

37.011 

41.473 

45.829 

36.41 

0.169 

1460.4 

325 

1.498 

1.481 

34.660 

27.759 

27.761 

32.447 

37.018 

41.480 

45.836 

35.85 

0.179 

1460.8 

350 

1.498 

1.480 

34.669 

27.766 

27.768 

32.454 

37.025 

41.487 

45.843 

35.29 

0.187 

1461.3 

375 

1.553 

1.533 

34.687 

27.777 

27.778 

32.463 

37.032 

41.492 

45.847 

34.46 

0.196 

1461.9 

400 

1.517 

1.496 

34.689 

27.  /B2 

27.783 

32.469 

37.039 

41.500 

45.856 

34.06 

0.205 

1462.2 

425 

1 .507 

1.484 

34.699 

27.790 

27.791 

32.477 

37.048 

41.509 

45.865 

33.34 

0.213 

1462.6 

450 

1.572 

1.548 

34.710 

27.794 

27.796 

32.480 

37.049 

41,508 

45.862 

33.10 

0.221 

1463.3 

475 

1.625 

1.599 

34.722 

27.800 

27.802 

32.484 

37.052 

41.510 

45.862 

32.71 

0.230 

1464.0 

500 

1.654 

1.627 

34.731 

27.805 

27.807 

32.488 

37.055 

41.512 

45.864 

32.40 

0.238 

1464.5 

550 

1.645 

1.615 

34.739 

27.812 

27.814 

32.495 

37.063 

41.520 

45.872 

31.94 

0.254 

1465.3 

600 

1.589 

1.556 

34.742 

27.819 

27.821 

32.504 

37.073 

41.532 

45.886 

31.38 

0.270 

1465.9 

650 

1.552 

1.516 

34.742 

27.821 

27.824 

32.508 

37.078 

41.538 

45.893 

31.27 

0.285 

1466.6 

700 

1.496 

1.460 

34.741 

27.825 

27.827 

32.514 

37.085 

41.546 

45.902 

31.03 

0.301 

1467.2 

750 

1.428 

1.387 

34.739 

27.828 

27.831 

32.519 

37.092 

41.556 

45.914 

30.78 

0.316 

1467.7 

800 

1.356 

1.312 

34.734 

27.829 

27.832 

32.522 

37.098 

41,563 

45.923 

30.67 

0.332 

1468.2 

850 

1.289 

1.243 

34.732 

27.832 

27.835 

32.528 

37.105 

41.573 

45.934 

30.36 

0.347 

1468.7 

900 

1.192 

1.144 

34.726 

27.834 

27,837 

32.532 

37.113 

41.583 

45.947 

30.14 

0.362 

1469.1 

950 

1.036 

0.985 

34.713 

27.834 

27.837 

32.537 

37.122 

41,597 

45.965 

29.86 

0.377 

1469.3 

1000 

1.009 

0.956 

34.717 

27.838 

27.842 

32.543 

37.129 

41.604 

45.973 

29.46 

0.392 

1470.0 

1100 

0.830 

0.772 

34.702 

27.838 

27.842 

32.548 

37.139 

41.620 

45.994 

29.17 

0.421 

1470.8 

1200 

0.783 

0.719 

34.708 

27.846 

27.850 

32.558 

37.151 

41.633 

46.008 

28.43 

0.450 

1472.3 

1300 

0.710 

0.640 

34.704 

27.848 

27.852 

32.562 

37.157 

41.641 

46.019 

28.21 

0.478 

1473.7 

1400 

0.640 

0.565 

34.700 

27.849 

27.853 

32.566 

37,163 

41.649 

46.029 

27.99 

0.507 

1475.0 

1500 

0.578 

0.496 

34.698 

27.851 

27.856 

32.570 

37.169 

41.657 

46.039 

27.64 

0.534 

1476.4 

1600 

0.519 

0.431 

34.696 

27.853 

27.858 

32.575 

37.175 

41.665 

46.049 

27.30 

0.562 

1477.9 

1700 

0.457 

0.363 

34.693 

27.854 

27.859 

32.578 

37.181 

41.673 

46.058 

27.01 

0.589 

1479.3 

1800 

0.411 

0.311 

34.691 

27.855 

27.861 

32.581 

37.185 

41.678 

46.065 

26.75 

0.616 

1480.8 

1900 

0.366 

0.260 

34.689 

27.856 

27.862 

32.584 

37.190 

41.684 

46.072 

26.51 

0.642 

1482.3 

2000 

0.325 

0.212 

34.688 

27.857 

27.864 

32.587 

37.194 

41.690 

46.079 

26.23 

0.669 

1483.8 

2100 

0.281 

0.161 

34.685 

27.858 

27.864 

32.589 

37.198 

41.695 

46.086 

25.98 

0.695 

1485.3 

2200 

0.238 

0.112 

34.683 

27.859 

27.866 

32.592 

37.202 

41.701 

46.093 

25.66 

0.721 

1486.8 

2300 

0.196 

0.063 

34.682 

27.860 

27.867 

32.595 

37.206 

41.706 

46.100 

25.31 

0.746 

1488.3 

2400 

0.147 

0.006 

34.679 

27.860 

27.868 

32.597 

37.210 

41.712 

46.107 

24.94 

0.771 

1489.8 

2500 

0.107 

-0.041 

34.677 

27.861 

27.869 

32.599 

37.214 

41.717 

46.114 

24.62 

0.796 

1491.4 

2600 

0.080 

-0.076 

34.676 

27.861 

27.869 

32.601 

37.217 

41.721 

46.118 

24.39 

0.821 

1493.0 

2700 

0.040 

-0.123 

34.675 

27.862 

27.871 

32.604 

37.221 

41.726 

46.125 

24.00 

0.845 

1494.5 

2800 

0.001 

-0.169 

34.673 

27.863 

27.871 

32.606 

37.224 

41.731 

46.131 

23.63 

0.669 

1496.1 

2900 

-0.029 

-0.207 

34.670 

27.862 

27,871 

32.607 

37.226 

41.734 

46.135 

23.42 

0.892 

1497.7 

3000 

-0.057 

-0.244 

34.668 

27.862 

27.872 

32.608 

37.229 

41.738 

46.140 

23.13 

0.915 

1499.3 

3100 

-0.085 

-0.280 

34.667 

27.863 

27.872 

32.610 

37.232 

41.742 

46.145 

22.82 

0.938 

1500.9 

3200 

-0.109 

-0.312 

34.666 

27.863 

27.873 

32.612 

37.234 

41.745 

46.149 

22.52 

0.961 

1502.5 

3300 

-0.137 

-0.348 

34.664 

27.863 

27,873 

32.613 

37.237 

41.749 

46.154 

22.22 

0.983 

1504.2 

3400 

-0.155 

-0.375 

34.664 

27.863 

27.874 

32.615 

37.239 

41.752 

46.158 

21.93 

1.006 

1505.8 

3500 

-0.174 

-0.403 

34.662 

27.863 

27.874 

32.616 

37.241 

41.755 

46.161 

21.72 

1.027 

1507.5 

3600 

-0.188 

-0.426 

34.661 

27.863 

27.875 

32.617 

37.243 

41.757 

46.164 

21.49 

1.049 

1509.2 

3700 

-0.199 

-0.446 

34.661 

27.863 

27,875 

32.618 

37.245 

41.759 

46.167 

21.30 

1.070 

1510.9 

3800 

-0.214 

-0.471 

34.659 

27.863 

27.875 

32.619 

37.246 

41.762 

46.170 

21.11 

1.092 

1512.6 

3900 

-0.222 

-0.489 

34.659 

27.863 

27.876 

32.620 

37.248 

41.764 

46.173 

20.90 

1.113 

1514.4 

4000 

-0.236 

-0.512 

34.658 

27.863 

27.876 

32.621 

37.250 

41.767 

46.176 

20.68 

1.133 

1516.1 

4100 

-0.248 

-0.534 

34.658 

27.863 

27.877 

32.622 

37.252 

41.769 

46.179 

20.46 

1.154 

1517.8 

4200 

-0.256 

-0.554 

34.657 

27.863 

27.877 

32.623 

37.253 

41.771 

46.181 

20.25 

1.174 

1519.5 

4300 

-0.266 

-0.572 

34.657 

27.863 

27.877 

32.624 

37.255 

41.773 

46.184 

20.07 

1.194 

1521.3 

4400 

-0.276 

-0.593 

34.656 

27.863 

27.878 

32.625 

37.256 

41.775 

46.187 

19.85 

1.214 

1523.0 

4433 

-0.278 

-0.598 

34.656 

27.863 

27.878 

32.626 

37.257 

41.776 

46.188 

19.82 

1  .221 

1523.6 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


8 


LATITUDE  LONGITUDE  MAKS  DEPTH  BARUM  MIND  FRCE  SEA  ST  AIRTMP  DEMPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MUD  STN 


55  31. 

2S  36 

30. OE 

512  5264  1006 

320  22 

320  5 

3.9 

921  14/MAR/74  CONRAD  17 

1  279 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHOS  MOD 

3S 

1.990 

1.990 

33.807 

27.041 

27.041 

31.719 

36.284 

40.739 

45.089 

7.77 

34  1. 

71  2 

1  38S 
464S 

0.  lbO 
1.870 

0.155 

1.844 

34.013 

27.324 

27,324 

32.054 

36.669 

41.172 

45.569 

7.56 

47  2  . 

02  2 

2 

1336S 

1 .4705 

;  1.390 

34.738 

27.824 

27.830 

32.518 

37.091 

41.554 

45.913 

4.67 

100  2. 

17  2 

1  80  IS 

1.040 

0.931 

34.719 

27.838 

27.846 

32.547 

37.134 

41.610 

45.979 

4.75 

115  2. 

24  2 

23485 

0.600 

0.455 

34.695 

27.847 

27.856 

32.571 

37.172 

41.661 

46.044 

4.84 

127  2. 

30  2 

2870S 

0.300 

0.117 

34.680 

27.852 

27.863 

32.588 

37.199 

41.697 

46.089 

4.98 

134  2. 

30  2 

4571* 

0.090 

-0.257 

34.640S 

27.832 

27.849 

32.587 

37.208 

41.718 

46.120 

5.57 

133  2. 

31  2 

4  8b  2S 
52  b  1 S 

-0.240S 

i-0.610 

34.657 

34.655 

27.862 

27.879 

32.627 

37.259 

41.778 

46.190 

5.61 

5.71 

133  2. 

137  2. 

30  2 

31  1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-9 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

7 

1  .996 
=  SRF 
1.999 

1.996 

33.810 

27.043 

27.043 

31.721 

36.286 

40.740 

45.090 

102.61 

0.000 

1456.5 

10 

1.999 

33.807 

27.040 

27.040 

31.719 

36.283 

40.737 

45.087 

102.92 

0.005 

1456.7 

20 

1.995 

1.994 

33.809 

27.042 

27.042 

31.721 

36.285 

40.740 

45.090 

102.76 

0.015 

1456.8 

30 

1.995 

1.994 

33.810 

27.042 

27.043 

31.721 

36.286 

40.740 

45.090 

102.75 

0.026 

1457.0 

40 

1.996 

1.994 

33.810 

27,042 

27.043 

31.721 

36.286 

40.740 

45.090 

102.80 

0.036 

1457.2 

50 

1.997 

1.995 

33.810 

27,043 

27,043 

31.721 

36.286 

40.740 

45.090 

102.81 

0.046 

1457.3 

bO 

2.018 

2.015 

33.822 

27.051 

27.051 

31.729 

36.293 

40.747 

45.096 

102.09 

0.057 

1457.6 

70 

2.056 

2.052 

33.841 

27.063 

27.063 

31.740 

36.302 

40.755 

45.103 

101.00 

0.067 

1458.0 

80 

2.073 

2.068 

33.850 

27.069 

27.069 

31.745 

36.307 

40.760 

45.107 

100.47 

0.07  7 

1458.2 

90 

2.063 

2.058 

33.853 

27.072 

27,072 

31.749 

36.311 

40.763 

45.111 

100.22 

0.087 

1 458.3 

100 

1.822 

1.817 

33.889 

27.119 

27.119 

31.802 

36.371 

40.829 

45.183 

95.74 

0.097 

1457.5 

125 

0.412 

0.407 

33.994 

27.295 

27.295 

32.018 

36.626 

41.122 

45.511 

78.71 

0.118 

1451.7 

150 

0.229 

0.223 

34.034 

27.337 

27.338 

32.066 

36.678 

41.179 

45.574 

74.58 

0.138 

1451.4 

175 

0.035 

0.028 

34.061 

27.368 

27.369 

32.103 

36.720 

41.227 

45,626 

71.54 

0.156 

1450.9 

200 

1.045 

1.036 

34.202 

27.424 

27.424 

32.127 

36.715 

41,192 

45.564 

66.85 

0.173 

1456.1 

225 

1.065 

1.055 

34.257 

27.466 

27.467 

32.169 

36.756 

41.232 

45.602 

62.89 

0.189 

1456.7 

250 

1.232 

1.220 

34.305 

27.494 

27.494 

32.191 

36.773 

41.244 

45.610 

60.46 

0.205 

1457.9 

275 

1.430 

1.416 

34.370 

27.532 

27.533 

32.224 

36.800 

41.265 

45.625 

57.02 

0.219 

1459.3 

300 

1.611 

1.595 

34.418 

27.557 

27.558 

32.243 

36.814 

41 .274 

45.629 

54.90 

0.233 

1 460. b 

325 

1.698 

1.680 

34.435 

27.565 

27.566 

32.248 

36.816 

41.274 

45.627 

54.35 

0.247 

1461.4 

350 

1.776 

1.758 

34.483 

27.597 

27.598 

32.278 

36.844 

41.299 

45.650 

51.45 

0.260 

1462.2 

375 

1.821 

1.800 

34.511 

27.616 

27.618 

32.296 

36.860 

41.314 

45,663 

49.82 

0.273 

1462.9 

400 

1.919 

1.897 

34.534 

2  7. 627 

27.628 

32,304 

36.865 

41.316 

45.663 

49.04 

0.285 

1463.8 

425 

1.948 

1.925 

34.559 

27.644 

27,646 

32.320 

36.881 

41.331 

45.677 

47.50 

0.297 

1464.3 

450 

1.994 

1.968 

34.578 

27.657 

27.659 

32.332 

36.891 

41.340 

45.684 

46.50 

0.309 

1 465.0 

475 

2.015 

1.988 

34.596 

27.669 

27.671 

32.343 

36.901 

41.350 

45.693 

45.53 

0.321 

1465.5 

500 

2.009 

1.980 

34.607 

27.678 

27.681 

32.353 

36.911 

41.360 

45.704 

44.73 

0.332 

1465.9 

550 

1.932 

1.901 

34.619 

27.694 

27.696 

32.371 

36.931 

41.382 

45.728 

43.39 

0.354 

1466.4 

bOO 

1.959 

1.925 

34.646 

27.713 

27.716 

32.389 

36.949 

41.399 

45.744 

41.87 

0.375 

1467.4 

650 

1.944 

1.907 

34.660 

27.726 

27.729 

32,403 

36.963 

41.413 

45.758 

40.84 

0.396 

1468.2 

700 

1.928 

1.887 

34.682 

27.744 

27.748 

32.422 

36.982 

41.433 

45.778 

39.31 

0.416 

1469.0 

750 

1.971 

1.927 

34.699 

27.755 

27.758 

32.431 

36,990 

41.440 

45.784 

38.65 

0.435 

1470.0 

800 

1.915 

1.868 

34.701 

27.761 

27.764 

32.439 

37.000 

41.451 

45.797 

38.19 

0.455 

1470.6 

850 

1.859 

1.809 

34.699 

27.763 

27.767 

32.444 

37.006 

41.458 

45.806 

38.07 

0.474 

1471.2 

900 

1.730 

1.677 

34.701 

27.775 

27.779 

32.460 

37.025 

41.481 

45.832 

36.85 

0.492 

1471.5 

950 

1.695 

1.640 

34.703 

27.779 

27.783 

32.465 

37.031 

41.488 

45.840 

36.62 

0.511 

1472.2 

1000 

1.682 

1.623 

34.712 

27.787 

27.791 

32.473 

37.040 

41.498 

45.850 

36.02 

0.529 

1473.0 

1100 

1.578 

1.513 

34.718 

27.800 

27.804 

32.489 

37.059 

41,520 

45.874 

34.93 

0 . 5b4 

1474.2 

1200 

1.611 

1.539 

34.735 

27.811 

27.816 

32.500 

37.070 

41.529 

45.883 

34.33 

0.599 

1476.0 

1300 

1.542 

1.463 

34.740 

27.820 

27,826 

32.512 

37.083 

41.545 

45.901 

33.61 

0.633 

1477.4 

1400 

1.451 

1.366 

34.737 

27.824 

27.830 

32.519 

37.093 

41.557 

45.916 

33.24 

0.666 

1478,7 

1500 

1.348 

1.257 

34.733 

27.829 

27.835 

32.527 

37.104 

41.571 

45.933 

32.74 

0.699 

1479.9 

1600 

1.254 

1.157 

34.730 

27.833 

27.839 

32.534 

37.114 

41.584 

45.948 

32.27 

0.732 

1481.2 

1700 

1.135 

1.032 

34.723 

27.835 

27.842 

32.541 

37.124 

41.597 

45.965 

31.78 

0.764 

1482.3 

1800 

1.024 

0.915 

34. 717 

27.838 

27.045 

32.547 

37.134 

41.610 

45.981 

31.23 

0.796 

1483.5 

1900 

0.950 

0.835 

34.714 

27.840 

27.848 

32.552 

37.141 

41.620 

45.992 

30.88 

0.827 

1484.9 

2000 

0.851 

0.730 

34.710 

27.843 

27.851 

32.559 

37.151 

41.632 

46.008 

30.24 

0.857 

1486.2 

2100 

0.785 

0.657 

34.706 

27.844 

27,852 

32,562 

37.156 

41.640 

46.017 

29.99 

0.887 

1487.6 

2200 

0.717 

0.582 

34.703 

27.846 

27.855 

32.567 

37.163 

41.649 

4b. 028 

29.53 

0.917 

1489.0 

2300 

0.652 

0.510 

34.697 

27.846 

27.854 

32.568 

37.167 

41.655 

46.036 

29.31 

0.946 

1490.4 

2400 

0.589 

0.440 

34.695 

27.848 

27.856 

32.573 

37.173 

41.663 

46,046 

28.88 

0.976 

1491.8 

2500 

0.519 

0.363 

34.691 

27.849 

27,858 

32.576 

37.179 

41.671 

46.056 

28.43 

1.004 

1493.2 

2600 

0.469 

0.306 

34.688 

27.850 

27.859 

32.579 

37.184 

41.677 

46.064 

28.10 

1.032 

1494.7 

2700 

0.420 

0.249 

34.685 

27.849 

27.859 

32.581 

37.187 

41.682 

46.071 

27.82 

1.060 

1496.2 

2800 

0.378 

0.199 

34.682 

27.849 

27.859 

32.583 

37.191 

41.687 

46.077 

27.57 

1.088 

1497.8 

2900 

0.322 

0.136 

34.681 

27.852 

27.863 

32.588 

37.197 

41.696 

46.087 

26.94 

1.115 

1499.3 

3000 

0.285 

0.091 

34.680 

27.853 

27.864 

32.590 

37.201 

41.701 

46.093 

26.62 

1.142 

1500.8 

3100 

0.243 

0.041 

34.677 

27.853 

27.864 

32.592 

37.205 

41.705 

46.100 

26.28 

1.169 

1502.4 

3200 

0.205 

-0.006 

34.674 

27.853 

27,864 

32.594 

37.208 

41.710 

46.105 

25.97 

1.195 

1504.0 

3300 

0.158 

-0,061 

34.673 

27.855 

27.866 

32.597 

37.213 

41.716 

46.113 

25.47 

1.220 

1505.5 

3400 

0.122 

-0.105 

34.672 

27.856 

27.868 

32.600 

37.217 

41.722 

46.120 

25.02 

1.246 

1507.1 

3500 

0.076 

-0.159 

34.669 

27.856 

27.868 

32.602 

37.221 

41.727 

46.127 

24.59 

1.270 

1508.6 

3600 

0.042 

-0.202 

34.667 

27.856 

27.869 

32.604 

37.224 

41.732 

46.132 

24.21 

1.295 

1510.2 

3700 

0.010 

-0.244 

34.666 

27.857 

27 . b69 

32.606 

37.227 

41.736 

46.138 

23.85 

1.319 

1511.9 

3800 

-0.018 

-0.280 

34.666 

27.858 

27.871 

32.609 

37.231 

41.741 

46.144 

23.40 

1.343 

1513.5 

3900 

-0.055 

-0.326 

34.663 

27.858 

27.871 

32.611 

37.234 

41.745 

46.149 

23.01 

1.366 

1515.1 

4000 

-0.084 

-0.364 

34.662 

27.858 

27.872 

32.613 

37.237 

41.749 

46.154 

22.65 

1.389 

1516.7 

4100 

-0.101 

-0.391 

34.661 

27.859 

27.873 

32.614 

37.239 

41.753 

46,159 

22.36 

1.411 

1518.4 

4200 

-0.128 

-0.429 

34.661 

27.860 

21.874 

32.616 

37.243 

41.757 

46.164 

21.95 

1.433 

1520.1 

4300 

-0.151 

-0.461 

34.660 

27.860 

27.875 

32.618 

37.246 

41.761 

46.169 

21.59 

1.455 

1521.8 

4400 

-0.156 

-0.477 

34.659 

27.860 

27.875 

32.619 

37.247 

41.762 

46.171 

21.48 

1 . 477 

1523.6 

4500 

-0.172 

-0.503 

34.659 

27.860 

27.876 

32.621 

37.249 

41.766 

46.175 

21.18 

1.498 

1525.3 

4600 

-0.194 

-0.536 

34.658 

27.861 

27,877 

32.622 

37.252 

41 .769 

46.179 

20.84 

1.519 

1527.0 

4700 

-0.207 

-0.559 

34.657 

27.861 

27.877 

32.623 

37.253 

41.772 

46.182 

20.61 

1.540 

1528.7 

4800 

-0.233 

-0.595 

34.657 

27.862 

2/. 878 

32.626 

37.257 

41.776 

46.188 

20.10 

1.560 

1530.4 

4900 

-0.228 

-0.602 

34.656 

27.861 

27.878 

32.626 

37.257 

41.776 

46.188 

20.17 

1.580 

1532.2 

5000 

-0.238 

-0.623 

34.656 

27.861 

27.879 

32.627 

37.259 

41.779 

46.192 

19.90 

1.600 

1534.0 

5100 

-0.253 

-0.650 

34.654 

27.861 

27.879 

32.628 

37.261 

41.781 

46.195 

19.68 

1  .620 

1535.7 

5200 

-0.279 

-0.687 

34.654 

27.862 

27.880 

32.631 

37.264 

41.786 

46.201 

19.15 

1.639 

1537.4 

5267 

11 

-0.272 
=  PING 

-0.688 

34.654 

27.861 

27.880 

32.630 

37.26* 

41 .7b6 

46.200 

19.25 

1.652 

1538.7 

DEPTH  (M)  DEPTH  CM) 


LATITUDE  LONGITUDE  MAPS  DEPTH  BAROM  *1NU  ERCE  SEA  ST  AIPTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 
S3  32. 4S  36  38. 9E  512  4673  996  100  6  0  4  3.9  706  15/MAR/74  CONRAD  17  1  280 


DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

6S 

2.350 

2.350 

33.806 

27.011 

27.011 

31.680 

1  24S 

0.740 

0.735 

34.000 

27.281 

VrM\ 

31.994 

915S 

2.0b0 

2.024 

34.719 

27.762 

32.437 

1827S 

1 .320S 

1.205 

0.698 

34.734 

27.831 

27.839 

32.533 

2382S 

0.8  505 

34.708 

27.842 

27.851 

32.560 

2879S 

0.520 

0.331 

34.689 

27.847 

27.858 

32.577 

323SS 

0.290 

0.074 

34.678 

27,851 

27.863 

32.590 

3856S 

0.000 

-0.269 

34.665 

27.857 

27.870 

32.608 

4218S 

-0.140 

-0.442 

34.658 

27.858 

27.873 

32.615 

4650S 

-0.280S 

-0.624 

34.653 

27.861 

27,877 

32.625 

DEPTH 

TEMF 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SiG-6 

SIG-1 

0 

6 

2.277 
=  SRF 

2.277 

33.842 

27.046 

27.046 

31.716 

10 

2.269 

2.269 

33.884 

27.080 

27.080 

31.751 

20 

2.263 

2.262 

33.885 

27.081 

27.081 

31.752 

30 

2.257 

2.255 

33.886 

27.083 

27.083 

31.754 

40 

2.253 

2.251 

33.886 

27.083 

27.083 

31.754 

50 

2.242 

2.239 

33.886 

27.084 

27.084 

31.755 

bO 

2.243 

2.239 

33.887 

27.085 

27,085 

31.756 

70 

2.243 

2.239 

33.887 

27.085 

27.085 

31.756 

80 

2.242 

2.237 

33.888 

27.085 

27.085 

31.757 

90 

2.225 

2.221 

33.886 

27.086 

27,086 

31.758 

100 

2.161 

2.156 

33.889 

27.093 

27.093 

31.767 

125 

0.794 

0.789 

33.983 

27.264 

27.264 

31.976 

150 

0.750 

0.744 

34.056 

27.325 

27.325 

32.038 

175 

1.161 

1 .153 

34.147 

27,372 

27.372 

32.072 

200 

1.448 

1.438 

34.228 

27.417 

27.418 

32.109 

225 

1.751 

1.740 

34.306 

27.458 

27.458 

32.140 

250 

1.807 

1.794 

34.338 

27.479 

27.480 

32.160 

275 

1.875 

1.860 

34.375 

27.503 

27.504 

32.182 

300 

1.951 

1.934 

34.403 

27.519 

27.521 

32.196 

325 

1.933 

1.916 

34.422 

27.536 

27,537 

32.213 

350 

2.000 

1.981 

34.449 

27.553 

27.554 

32.228 

375 

2.014 

1.993 

34.472 

27.570 

27.571 

32.245 

400 

2.016 

1.993 

34.494 

27.587 

27.589 

32.262 

425 

1.878 

1.855 

34.499 

27.602 

27.604 

32.281 

450 

1.891 

1.866 

34.517 

27. bib 

27.618 

32.294 

475 

1.886 

1.859 

34.528 

27.625 

27.627 

32.303 

500 

1.881 

1.853 

34.539 

27.634 

27.636 

32.313 

550 

1.960 

1.929 

34.578 

27.659 

27.661 

32.335 

600 

1.965 

1.930 

34.602 

27.678 

27.681 

32.355 

650 

2.072 

2.034 

34.642 

27.701 

27.704 

32.375 

700 

2.126 

2.084 

34.660 

27.711 

27.715 

32.384 

750 

2,102 

2.057 

34.673 

27.724 

27.727 

32.397 

800 

2.062 

2.014 

34.681 

27,733 

27.737 

32.408 

850 

2.036 

1.985 

34.696 

27.747 

27,751 

32.423 

900 

2.062 

2.007 

34.709 

27.755 

27.759 

32,430 

950 

2.043 

1.984 

34.716 

27.763 

27.768 

32.439 

1000 

1.985 

1.924 

34.720 

27.771 

27.775 

32.449 

1100 

1.935 

1 ,8b7 

34.734 

27.786 

27.791 

32.466 

1200 

1.884 

1.809 

34.744 

27.797 

27.803 

32.479 

1300 

1.823 

1.742 

34.749 

27.80b 

27.812 

32.490 

1400 

1.773 

1.685 

34.756 

27,816 

27.822 

32.502 

1500 

1.667 

1.573 

34.754 

27.822 

27.829 

32.512 

1600 

1.553 

1.452 

34.750 

27.828 

27.835 

32.521 

1700 

1.437 

1.330 

34.742 

27.830 

27.837 

32.527 

1800 

1.343 

1.230 

34.735 

27.831 

27.839 

32.532 

1900 

1.257 

1.137 

34.735 

27.836 

27.844 

32.540 

2000 

1 .164 

1.038 

34.727 

27.837 

27.845 

32.544 

2100 

1.066 

0.933 

34.723 

27.840 

27.849 

32.550 

2200 

0.983 

0.844 

34.719 

27.842 

27.852 

32.556 

2300 

0.917 

0.771 

34.71b 

27.844 

27.853 

32.560 

2400 

0.838 

0.685 

34.711 

27.845 

2  7,855 

32.564 

2500 

0.776 

0.615 

34.707 

27.846 

27,856 

32.567 

2600 

0.716 

0.548 

34.704 

27.847 

27.857 

32.570 

2700 

0.640 

0.464 

34.698 

27.847 

27.857 

32.573 

2800 

0.587 

0.404 

34.695 

27.848 

27.859 

32.576 

2900 

0.521 

0.330 

34.692 

27.850 

27.861 

32.580 

3000 

0.469 

0.271 

34.689 

27.850 

27.861 

32.583 

3100 

0.394 

0.188 

34.686 

27.852 

27.863 

32.587 

3200 

0.332 

0.118 

34.679 

27.850 

27.862 

32.588 

3300 

0.280 

0.058 

34.680 

27.854 

27.866 

32.593 

3400 

0.234 

0.004 

34.678 

27.854 

27.867 

32.596 

3500 

0.192 

-0,047 

34.676 

27.855 

27.868 

32.599 

3600 

0.133 

-0.113 

34.673 

27.856 

27,869 

32.601 

3700 

0.084 

-0.171 

34.670 

27.857 

27,870 

32.604 

3800 

0.041 

-0.223 

34.669 

27.858 

27,871 

32.607 

3900 

0.004 

-0.270 

34.666 

27.857 

27.871 

32.608 

4000 

-0.040 

-0.322 

34.664 

27.858 

27.872 

32.611 

4100 

-0.073 

-0.364 

34.664 

27.859 

27.874 

32.614 

4200 

-0.108 

-0.409 

34 , 662 

27.860 

27.874 

32.616 

4300 

-0.143 

-0.454 

34.660 

2  7 . 8bO 

27.875 

32.616 

4400 

-0.186 

-0.505 

34.658 

27.860 

27.876 

32.620 

4500 

-0.224 

-0.554 

34.657 

27.861 

27.877 

32.623 

4600 

-0.248 

-0.588 

34.656 

27.862 

27.878 

32.625 

467  1 

0 

-0,271 
=  PING 

-0.617 

34.655 

27.862 

27.878 

32.627 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

CXYG 

SIL  PHOS 

MOO 

36.235 

40.680 

45.021 

7.59 

27  1 . 

76 

2 

36.592 

41.079 

45 . 4b0 

7.19 

43  2  . 

16 

2 

36.993 

41.440 

45.781 

4.32 

83  2. 

21 

2 

37.111 

41.580 

45.942 

4.70 

102  2. 

22 

2 

37.153 

41.636 

46.012 

4.80 

117  2. 

24 

2 

37.181 

41.674 

46.060 

4.88 

128  2. 

27 

2 

37.202 

41.702 

46.095 

5.07 

1  33  2. 

30 

2 

37.229 

41.739 

46.141 

5.30 

133  2. 

30 

2 

37.242 

41.757 

46.164 

5.45 

1  34  2. 

30 

2 

37.257 

41.777 

46.190 

5.60 

137  2. 

30 

2 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

36.273 

40,720 

45.062 

102.32 

0.000 

1457.8 

36.307 

40.754 

45.096 

99.12 

0.005 

1458.0 

36.309 

40.756 

45.098 

99.05 

0.015 

1458.1 

36.310 

40.757 

45.100 

98.96 

0.025 

1458.3 

36.311 

40.758 

45.101 

98.96 

0.035 

1458.4 

36.312 

40.760 

45.103 

98.91 

0.045 

1458.5 

36.313 

40.761 

45.103 

98.92 

0.054 

1458.7 

36.313 

40.761 

45.104 

98.96 

0.064 

1458.9 

36.314 

40.761 

45.104 

98.94 

0.074 

1459.0 

36.315 

40.763 

45.107 

98.95 

0.084 

1459.1 

36.326 

40.776 

45.121 

98.29 

0.094 

1459.0 

36.573 

41.058 

45.438 

81.77 

0.116 

1453.5 

36.635 

41.122 

45.502 

75.96 

0.136 

1453.8 

36.657 

41.132 

45.500 

71.79 

0.155 

1456.2 

36.665 

41.152 

45.512 

67.68 

0.172 

1458.0 

36.706 

41.165 

45.517 

64.12 

0.189 

1459.8 

36.725 

41.181 

45.532 

62.24 

0.204 

1460.5 

36.745 

41.199 

45.548 

60.10 

0.220 

1 4b  1  .  3 

36.757 

41.209 

45.555 

58.73 

0.235 

1462.1 

3b. 775 

41.227 

45.573 

57.24 

0.249 

1462.4 

36.787 

41.237 

45.582 

55,83 

0.263 

1463.2 

36.804 

41.253 

45.598 

54.37 

0.277 

1463.7 

36.821 

41.270 

45.614 

52.83 

0.290 

1464.1 

36.843 

41.296 

45.644 

51.38 

0.303 

1464.0 

36.856 

41.309 

45.656 

50.22 

0.316 

1464.4 

36.866 

41.318 

45.666 

49.47 

0.329 

1464.9 

36.875 

41.328 

45,675 

48.71 

0.341 

1465.3 

36.895 

41.345 

45.691 

46.73 

0.365 

1466.5 

36.914 

41,364 

45.709 

45.14 

0.388 

1467.4 

36.931 

41.378 

45.721 

43.37 

0.410 

1468.7 

36.939 

41.384 

45.725 

42.77 

0.431 

1469.8 

36.953 

41.399 

45.740 

41.81 

0.452 

1470.6 

36.964 

41.411 

45.754 

41.10 

0.473 

1471.2 

36.980 

41.428 

45.771 

39.98 

0.493 

1472.0 

36.987 

41.434 

45.776 

39.50 

0.513 

1472.9 

36.996 

41.444 

45.787 

38.96 

0.533 

1473.7 

37.007 

41.457 

45.801 

38.34 

0.552 

1474.3 

37.026 

41.477 

45.823 

37.23 

0.590 

1475.8 

37.041 

41.493 

45.840 

36.44 

0.627 

1477.2 

37.054 

41.508 

45.856 

35.89 

0.663 

1478.7 

37.067 

41.522 

45.872 

35.21 

0.699 

1480.1 

37.080 

41.538 

45.891 

34.60 

0.733 

1481,3 

37.093 

41.554 

45.911 

33.98 

0.768 

1482.5 

37.102 

41.567 

45.926 

33.62 

0.802 

1483.7 

37.109 

41.577 

45.939 

33.39 

0.835 

1485.0 

37.120 

41.591 

45.955 

32.76 

0.868 

1486.3 

37.127 

41.600 

45.967 

32.48 

0.901 

1487.6 

37.137 

41.612 

45.982 

31.91 

0.933 

1488.8 

37.145 

41.623 

45.995 

31.41 

0.965 

1490.2 

37.151 

41.631 

46.005 

31.07 

0.996 

1491.6 

37.157 

41.640 

46.017 

30.65 

1.027 

1493.0 

37.162 

41.647 

46.026 

30.34 

1  .057 

1494.4 

37.168 

41.654 

46.034 

29.98 

1.087 

1495.9 

37.173 

41.662 

46.044 

29.59 

1.117 

1497.2 

37.178 

41.668 

46.052 

29.19 

1.147 

1498.7 

37.184 

41.677 

46.063 

28.67 

1.175 

1500.2 

37.188 

41.682 

46.070 

28.31 

1.204 

1501.7 

37.195 

41.692 

46.082 

27.61 

1.232 

1503.1 

37.198 

41.697 

46.088 

27.29 

1.259 

1504.5 

37.205 

41.705 

46.099 

26.58 

1.286 

1506.1 

37.209 

41.711 

46.106 

26.14 

1.313 

1507.6 

37.214 

41.717 

4b. 114 

25.68 

1.339 

1509.2 

37.218 

41.723 

46.122 

25.12 

1.364 

1510.7 

37.223 

41.730 

46.130 

24.56 

1.389 

1512.2 

37.227 

41.736 

46.137 

24.01 

1.413 

1513.8 

37.230 

41.739 

4b. 142 

23.69 

1.437 

1515.4 

37.234 

41.746 

46.149 

23.11 

1.460 

1516.9 

37.238 

41.751 

46.156 

22.61 

1.483 

1518.6 

37.242 

41.756 

46.162 

22.14 

1.506 

1520.2 

37.245 

41.760 

46.168 

21.68 

1.528 

1521.8 

37.249 

41.765 

46.174 

21.11 

1.549 

1523.4 

37.253 

41.771 

46.181 

20.50 

1.570 

1525.0 

37.256 

41.775 

46.186 

20.07 

1 .590 

1526.7 

37.258 

41.778 

46.190 

19.72 

1.604 

1527.9 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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DEPTH 

TENP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-9 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

S1L 

PHOS 

NOD 

1  9S 

3.850 

3.849 

33.806 

26.875 

26.875 

31.503 

36.018 

40.425 

44.729 

7.50 

1 1 

1.66 

2 

1  95S 

2.410 

2.399 

34.204 

27.324 

27.325 

31.989 

36.539 

40.980 

45.316 

5.65 

36 

2.21 

2 

40  1 S 

2.220 

2.197 

34.395 

27.492 

27.494 

32.162 

36.716 

41.161 

45.501 

4.58 

62 

2.45 

2 

1350S 

2.040 

1.953 

34.759 

27.797 

27.804 

32.476 

37.034 

41.482 

45.825 

4.66 

82 

2.11 

2 

1835S 

1.790 

1.668 

34.774 

27.829 

27.838 

32.518 

37.083 

41.539 

45.889 

4.83 

86 

2.02 

2 

2258S 

1.280 

1.131 

34.733 

27.833 

27.844 

32.539 

37.120 

41.590 

45.955 

4.86 

105 

2.15 

2 

2716S 

0.920 

0.738 

34.712 

27.841 

27.852 

32.560 

37.152 

41.633 

46.008 

4.90 

117 

2.24 

2 

3 1  8  7  S 

0.590 

0.372 

34.692 

27.845 

27.858 

32.576 

37.179 

41.671 

46.055 

5.01 

126 

2.29 

2 

37678 

0.210S 

-0.055 

34.677 

27.855 

27.869 

32.600 

37.215 

41.719 

46.116 

5.18 

134 

2.30 

2 

DEPTH 

TENP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

1 

3.723 
=  SHE 
3.721 

3.723 

33.806 

26.888 

26.888 

31.519 

36.037 

40.447 

44.754 

117.31 

0.000 

1 464.0 

10 

3.721 

33.806 

26.888 

26.888 

31.519 

36.037 

40.448 

44.755 

117.36 

0.006 

1464.1 

20 

3.677 

3.676 

33.811 

26.897 

26.897 

31.529 

36.049 

40.460 

44.768 

116.61 

0.018 

1464.1 

30 

3.533 

3.531 

33.801 

26.902 

26.902 

31.539 

36.062 

40.477 

44.789 

116.16 

0.029 

1463.7 

40 

3.135 

3.133 

33.828 

26.961 

26.962 

31.608 

36.142 

40.567 

44.888 

110.60 

0.041 

1462.2 

50 

2.847 

2.644 

33.839 

26.995 

26.996 

31.650 

36.191 

40.624 

44.952 

107.40 

0.051 

1461.1 

60 

2.504 

2.501 

33.851 

27.035 

27.035 

31.699 

36.250 

40.691 

45.027 

103.65 

0,062 

1459.8 

70 

2.320 

2.316 

33.859 

27.056 

27.056 

31.725 

36.280 

40.726 

45.067 

101.70 

0.072 

1459.2 

80 

2.088 

2.084 

33.856 

27.072 

27.072 

31.748 

36.309 

40.761 

45.109 

100.17 

0.082 

1458.3 

90 

1.851 

1.846 

33.890 

27.118 

27.118 

31.800 

36.368 

40.826 

45.179 

95.81 

0.092 

1457.5 

100 

1.635 

1.630 

33.911 

27.150 

27.151 

31.839 

36.412 

40.876 

45.234 

92.68 

0.102 

1456.7 

125 

1.293 

1.287 

33.917 

27.179 

27.179 

31.877 

36.460 

40.933 

45,300 

89.97 

0.124 

1455.6 

150 

1.154 

1.147 

33.957 

27.220 

27.221 

31.922 

36.509 

40.985 

45.356 

86.03 

0.146 

1455.4 

175 

2.308 

2.298 

34.121 

27.267 

27.267 

31.935 

36.488 

40.933 

45.272 

82.24 

0.167 

1461.2 

200 

2.466 

2.454 

34.181 

27.301 

27.302 

31.965 

36.514 

40.953 

45.288 

79.18 

0.188 

1462.4 

225 

2.471 

2.458 

34.215 

27.328 

27.329 

31.991 

36.540 

40.979 

45.314 

76.79 

0.207 

1462.9 

250 

2.410 

2.395 

34.226 

27.341 

27.343 

32.007 

36.557 

40.998 

45.334 

75.59 

0.226 

1463.0 

275 

2.354 

2.338 

34.260 

27,373 

27.374 

32.040 

36.591 

41.033 

45.370 

72.73 

0.245 

1463.2 

300 

2.190 

2.173 

34.269 

27.394 

27.395 

32.065 

36.620 

41.067 

45.408 

70.77 

0.263 

1462.9 

325 

2.174 

2.156 

34.297 

27.418 

27.419 

32.089 

36.645 

41.092 

45.434 

68.58 

0.280 

1463.3 

350 

2.239 

2.219 

34.343 

27.449 

27.451 

32.119 

36.673 

41.117 

45.457 

65.80 

0.297 

1464.1 

375 

2.184 

2.163 

34.373 

27.478 

27.479 

32.148 

36.704 

41.149 

45.490 

63.21 

0.313 

1464.3 

400 

2.228 

2.205 

34.398 

27.494 

27.496 

32.163 

36.717 

41.162 

45,501 

61.86 

0.329 

1464.9 

425 

2.155 

2.130 

34.410 

27.509 

27.511 

32.181 

36.736 

41.183 

45.524 

60.46 

0.344 

1465.0 

450 

2.152 

2.126 

34.431 

27.527 

27.529 

32.199 

36.754 

41.200 

45.542 

45.553 

58.91 

0.359 

1465.5 

475 

2.240 

2.212 

34.467 

27,548 

27,550 

32.217 

36.770 

41.214 

57.16 

0.373 

1466.3 

500 

2.132 

2.104 

34.477 

27.564 

27.567 

32.237 

36.793 

41,239 

45.581 

55.60 

0.387 

1466.3 

550 

2.131 

2.099 

34.514 

27.594 

27,596 

32.266 

36.822 

41.268 

45.610 

53.04 

0.415 

1467.2 

600 

2.166 

2.131 

34.543 

27.615 

27.618 

32.286 

36.841 

41.286 

45.627 

51.37 

0.441 

1468.2 

650 

2.178 

2.140 

34.571 

27.636 

27.639 

32.308 

36.862 

41.307 

45.647 

49.63 

0.466 

1469.1 

700 

2.193 

2.151 

34.592 

27.652 

27.655 

32.323 

36.876 

41.321 

45.660 

48.47 

0.490 

1470.0 

750 

2.239 

2.193 

34.617 

27.668 

27.672 

32.338 

36.891 

41.334 

45.672 

47.27 

0.514 

1471.1 

800 

2.217 

2.168 

34.636 

27.685 

27,689 

32.356 

36.908 

41.352 

45.691 

45.91 

0.538 

1471.9 

850 

2.179 

2.127 

34.650 

27.699 

27.703 

32.371 

36.925 

41.369 

45.709 

44.77 

0.560 

1472.5 

900 

2.228 

2.172 

34.679 

27.718 

27.723 

32.389 

36.942 

41.385 

45.723 

43.33 

0.582 

1473.6 

950 

2.228 

2.168 

34.700 

27.735 

27.740 

32.406 

36.958 

41.401 

45.740 

42.04 

0.604 

1474.5 

1000 

2.202 

2.139 

34.713 

27.748 

27.753 

32.420 

36.973 

41,416 

45.755 

41.04 

0.625 

1475.2 

1100 

2.137 

2.067 

34.726 

27.763 

27.769 

32.438 

36.993 

41,438 

45.779 

39.91 

0.665 

1476.6 

1200 

2.136 

2.059 

34.744 

27.778 

27.784 

32.453 

37.008 

41.453 

45.794 

39.04 

0.704 

1478.3 

1300 

2.098 

2.014 

34.760 

27.794 

27.800 

32.471 

37.027 

41.473 

45.815 

37.92 

0.743 

1479.9 

1400 

2.019 

1.928 

34.762 

27.802 

27.809 

32.481 

37.040 

41,489 

45.832 

37.40 

0.781 

1481.2 

1500 

2.022 

1.923 

34.776 

27.012 

27.820 

32.493 

37.051 

41.500 

45.844 

36.85 

0.818 

1482.9 

1600 

1.995 

1.889 

34.784 

27.821 

27.829 

32.503 

37.062 

41.512 

45.056 

36.41 

0.854 

1484.5 

1700 

1.918 

1.805 

34.782 

27.825 

27.834 

32.510 

37.072 

41.523 

45.870 

36.13 

0.891 

1485,9 

1800 

1.795 

1.676 

34.774 

27.829 

27.838 

32.517 

37.083 

41.538 

45.888 

35.66 

0.927 

1487.0 

1900 

1.666 

1.540 

34.766 

27.832 

27.841 

32.524 

37.094 

41.553 

45.906 

35.18 

0.962 

1488.1 

2000 

1.515 

1.384 

34.752 

27.831 

27.841 

32.529 

37.103 

41.566 

45.924 

34,78 

0.997 

1489.2 

2100 

1.474 

1.335 

34.750 

27.833 

27.843 

32.533 

37.107 

41.572 

45.931 

34.74 

1.032 

1490.7 

2200 

1.366 

1.220 

34.743 

27.835 

27.845 

32.538 

37.117 

41.584 

45.947 

34.23 

1.066 

1491.9 

2300 

1.279 

1.126 

34.736 

27.836 

27.846 

32.542 

37.123 

41.593 

45.958 

33.94 

1,100 

1493.2 

2400 

1.181 

1.021 

34.731 

27.839 

27.849 

32.548 

37.132 

41.605 

45.973 

33.36 

1.134 

1494.5 

2500 

1.113 

0.946 

34.729 

27.841 

27.852 

32.554 

37.139 

41.615 

45.984 

32.91 

1.167 

1495.9 

2600 

1.037 

0.862 

34.721 

27.840 

27.851 

32.555 

37.143 

41.621 

45.993 

32.75 

1.200 

1497.3 

2700 

0.943 

0.762 

34.715 

27.842 

27.853 

32.560 

37.151 

41.632 

46.006 

32.14 

1.232 

1498.6 

2800 

0.888 

0.699 

34.713 

27.843 

27.855 

32.564 

37.157 

41.639 

46.015 

31.78 

1.264 

1500.1 

2900 

0.799 

0.603 

34. 705 

27.843 

27.855 

32.567 

37.162 

41.647 

46.026 

31.30 

1.296 

1501.4 

3000 

0.742 

0.538 

34.702 

27.844 

27.857 

32.570 

37.168 

41.655 

46.035 

30.92 

1.327 

1502.9 

3100 

0.664 

0.452 

34.699 

27.846 

27.859 

32.575 

37.175 

41.664 

46.047 

30.25 

1.358 

1504.3 

3200 

0.611 

0.391 

34.697 

27.848 

27.861 

32.579 

37.181 

41.672 

46.056 

29.75 

1.388 

1505.8 

3300 

0.568 

0.339 

34.695 

27.849 

27.862 

32.581 

37.185 

41.677 

46.063 

29.41 

1  .417 

1507.4 

3400 

0.450 

0.215 

34.687 

27.849 

27.863 

32.586 

37.193 

41.689 

46.078 

28.44 

1.446 

1500.6 

3500 

0.352 

0.109 

34.683 

27.852 

27.865 

32.591 

37.202 

41.701 

46.093 

27.41 

1.474 

1509.9 

3600 

0.308 

0.057 

34.680 

27.852 

27.865 

32.593 

37.205 

41.705 

46.099 

27.07 

1.501 

1511.4 

3700 

0.247 

-0.013 

34.676 

27.852 

27.866 

32.596 

37.210 

41.712 

46.108 

26.45 

1.528 

1512.9 

3776 

0.218 

-0.049 

34.676 

27.854 

27.868 

32.599 

37.214 

41.717 

46.113 

26.08 

1.548 

1514.1 

/  U  'J  .  C  A  o 

15  =  PING 


DEPTH  (M)  DEPTH  CM) 


8 


LATITUDE  LONGITUDE  MAHS  DEPTH  HAKOM  wlND  EFiCE  SEA  ST  AIRTMP  DtNPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  ST N 


49  26. 

9S  37 

6. HE 

476  4801 

1016 

360  22 

320  5 

4.4 

1624  16/MAR/74  CONRAD  17 

1  282 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

US 

5.460 

5.459 

33.782 

26.680 

26.680 

31,265 

35.740 

40.108 

44.375 

6.55 

7  1. 

50 

2 

309S 

1 .360S 

1.345 

34.138 

27.351 

27.352 

32.047 

36.626 

41.096 

45.460 

6.11 

48  2. 

16 

1 

727S 

2.220 

2.176 

34.596 

27.652 

27.656 

32.323 

36.876 

41.320 

45.659 

4.25 

77  2. 

36 

1 

1354S 

2.240 

2.150 

34.760 

27.782 

27.789 

32.456 

37.008 

41.451 

45.789 

4.68 

77  2. 

02 

1 

1796S 

1 .960S 

1.839 

3  4 . 7b9 

27.812 

27.821 

32.496 

37.057 

41.508 

45.854 

4.81 

82  2. 

02 

1 

2328S 

1.580 

1.419 

34.756 

27.830 

27.842 

32.529 

37.101 

41.564 

45.921 

4.87 

93  2. 

08 

1 

2891S 

1.130 

0.927 

34.726 

27.838 

27.851 

32.553 

37.140 

41.615 

45.986 

4.90 

109  2. 

16 

1 

3  58  1 S 

0.510 

0.255 

34.683 

27,843 

27.857 

32.579 

37.185 

41.680 

46.068 

5.04 

128  2. 

26 

1 

41135 

0.130 

-0.169 

34.664 

27.849 

27.864 

32.599 

37.217 

41.724 

46.124 

5.30 

1  35  2. 

30 

1 

4788S 

0.020S 

-0.350 

34.661 

27.852 

27.871 

32.611 

37.235 

41.747 

46.152 

5.43 

135  2. 

30 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

K 

5.357 
=  SHE 
5.357 

5.357 

33.785 

26.694 

2b. 694 

31.283 

35.760 

40.130 

44.399 

135.65 

0.000 

1470.8 

10 

5.356 

33.782 

26.692 

26.692 

31.281 

35.758 

40.128 

44.397 

135.98 

0.007 

1470.9 

20 

5.358 

5.357 

33.782 

26.692 

2b. 692 

31.280 

35.757 

40.128 

44.397 

136.13 

0.020 

1471.1 

30 

5.353 

5.351 

33.786 

26.696 

2b. 696 

31.284 

35.762 

40.132 

44.401 

135.89 

0.034 

1471.2 

40 

5.324 

5.320 

33.786 

26.699 

26.700 

31.289 

35.767 

40.138 

44.408 

135.64 

0.048 

1471.3 

50 

5.303 

5.299 

33.786 

26.702 

26.702 

31.292 

35.771 

40.143 

44.413 

135.52 

0.061 

1471.4 

60 

5.293 

5.289 

33.786 

26.702 

26.703 

31.293 

35.772 

40.144 

44.415 

135.56 

0.075 

1471.5 

70 

5.285 

5.280 

33.787 

26.704 

26.705 

31.295 

35.774 

40.146 

44.417 

135.54 

0.088 

1471.6 

80 

5.226 

5.220 

33.786 

26.711 

26.711 

31.303 

31.327 

35.784 

40.157 

44.430 

135.02 

0.102 

1471.5 

90 

5.064 

5.057 

33.787 

26.730 

26,731 

35.811 

40.189 

44.465 

133.27 

0.115 

1471.0 

100 

4.959 

4.951 

33.794 

26.747 

26.748 

31.347 

35.834 

40.214 

44.492 

131.68 

0.128 

1470.8 

125 

4.072 

4.063 

33.812 

26.858 

26.859 

31.480 

35.990 

40.392 

44.690 

121.24 

0.160 

1467.5 

150 

2.987 

2.978 

33.843 

26.987 

26.987 

31.638 

36.176 

40.605 

44.930 

108.86 

0.189 

1463.3 

175 

2.169 

2.159 

33.847 

27.058 

27.059 

31.733 

36.292 

40.743 

45.088 

101.84 

0.215 

1460.2 

200 

1.852 

1.841 

33.879 

27.109 

27.109 

31.792 

36.360 

40.618 

45.171 

45.236 

97.02 

0.240 

1459.3 

225 

1.638 

1.626 

33.913 

27.152 

27.152 

31.841 

36.414 

40.878 

92.92 

0.264 

1458.8 

250 

1.483 

1.471 

33.952 

27.193 

27.194 

31.887 

36.464 

40.932 

45.294 

88.93 

0.286 

1458.6 

275 

1.339 

1.326 

34.029 

27.266 

27.267 

31.963 

36.543 

41.014 

45.380 

82.09 

0.308 

1458.4 

300 

1 .335 

1.320 

34.088 

27.312 

27.313 

32.009 

36.590 

41.060 

45.425 

77.72 

0.328 

1458.9 

325 

1.418 

1.401 

34.165 

27.369 

2  7.370 

32.062 

36.640 

41.108 

45.470 

72.54 

0.347 

1459.8 

350 

1.540 

1.522 

34.235 

27.416 

27.417 

32.106 

36.680 

41.144 

45.502 

68.27 

0.364 

1460.9 

375 

1.650 

1.630 

34.271 

27.437 

27.439 

32.124 

36.694 

41.155 

45.510 

66.48 

0.381 

1461.8 

400 

1.745 

1.724 

34.303 

27.456 

27.457 

32.139 

36.707 

41,165 

45.518 

64.92 

0.397 

1462.7 

425 

1.658 

1.635 

34.326 

27.480 

27.482 

32.166 

36.736 

41.196 

45.551 

62.60 

0.413 

1462.7 

450 

1.773 

1.749 

34.364 

27.502 

27.504 

32.185 

32.204 

36.752 

41.208 

45.560 

60.74 

0.429 

1463.7 

475 

2.007 

1.980 

34.419 

27.528 

27.530 

36.764 

41.214 

45.559 

58.73 

0.444 

1465.2 

500 

2.018 

1.990 

34.440 

27.544 

27,546 

32.220 

36.779 

41.229 

45.574 

57.31 

0.458 

1465.7 

550 

1.960 

1.929 

34.472 

27.574 

27.577 

32.252 

36.813 

41.264 

45.610 

54.62 

0.486 

1466.3 

600 

2.232 

2.196 

34.530 

27.599 

27,602 

32,269 

36.822 

41.266 

45.605 

52.95 

0.513 

1468.4 

650 

2.324 

2.285 

34.566 

27.620 

27.623 

32.287 

36.838 

41.279 

45.615 

51.40 

0.539 

1469.7 

700 

1.987 

1.946 

34.560 

27.643 

27.646 

32.320 

36.879 

41.329 

45.674 

48.93 

0.564 

1469.1 

750 

2.222 

2.177 

34.612 

27.665 

27,668 

32.335 

36.888 

41.332 

45.671 

47.55 

0.588 

1471.0 

800 

2.127 

2.079 

34.621 

27.680 

27.684 

32.354 

36.909 

41.355 

45.696 

46.15 

0.612 

1471.4 

850 

2.285 

2.232 

34.655 

27.694 

27.699 

32.364 

36.915 

41.356 

45.693 

45.42 

0.635 

1473.0 

900 

2.351 

2.294 

34.677 

27.706 

27.711 

32.374 

36.923 

41.363 

45.698 

44.74 

0.657 

1474.2 

950 

2.406 

2.345 

34.696 

27.717 

27.722 

32.383 

36.931 

41.370 

45.703 

44.13 

0.680 

1475.3 

1000 

2.394 

2.329 

34.709 

27.728 

27.734 

32.396 

36.944 

41.382 

45.717 

4  3.31 

0.701 

1476.1 

1100 

2.359 

2.288 

34.727 

27.746 

27.752 

32.414 

36.963 

41.403 

45.738 

42.16 

0.744 

1477.6 

1200 

2.322 

2.243 

34.742 

27.761 

27.767 

32.431 

36.981 

41.422 

45.758 

41.17 

0.78b 

1479.1 

1300 

2.257 

2.171 

34.756 

27.777 

27.784 

32.450 

37.002 

41.444 

45.782 

40.00 

0.826 

1480.6 

1400 

2.219 

2.126 

34.762 

27.785 

27.792 

32.460 

37.012 

41.456 

45.795 

39.64 

0.866 

1482.1 

1500 

2.163 

2.063 

34.768 

27.795 

27.803 

32.472 

37.026 

41.471 

45.812 

39.02 

0.906 

1483.5 

1600 

2.077 

1.970 

34.764 

27.799 

27.807 

32.478 

37.036 

41.483 

45.826 

38.80 

0.944 

1484.8 

1700 

2.015 

1.901 

34.769 

27.807 

27.816 

32.490 

37.049 

41.498 

45.843 

38.17 

0,983 

1486.3 

1800 

1.957 

1.836 

34.769 

27.812 

27.821 

32.496 

37.057 

41.509 

45.855 

37.94 

1.021 

1487.7 

1900 

1.875 

1.746 

34.766 

27.816 

27.826 

32.503 

37.067 

41.520 

45.869 

37.63 

1.059 

1489.1 

2000 

1.802 

1.666 

34.766 

27.821 

27.831 

32.511 

37.077 

41.533 

45.883 

37.16 

1.096 

1490.4 

2100 

1.754 

1.610 

34.764 

27.824 

27.835 

32.516 

37.083 

41.541 

45.893 

37.06 

1.133 

1491.9 

2200 

1.665 

1.514 

34.761 

27.828 

27.839 

32.523 

37.093 

41.553 

45.907 

36.58 

1.170 

1493.2 

2300 

1.620 

1.461 

34.759 

27.830 

27.842 

32.527 

37.099 

41.560 

45.916 

36.47 

1.207 

1494.8 

2400 

1.531 

1.365 

34.752 

27.830 

27.842 

32.531 

37.105 

41.569 

45.927 

36.25 

1.243 

1496.1 

2500 

1.430 

1.256 

34.738 

27.827 

27.839 

32.531 

37.108 

41.575 

45.937 

36.22 

1.279 

1497.3 

2600 

1.351 

1 .170 

34.735 

27.830 

27.843 

32.537 

37.117 

41.586 

45.950 

35.69 

1.315 

1498.7 

2700 

1.323 

1.134 

34.737 

27.834 

27.847 

32.542 

37.123 

41.593 

45.958 

35.45 

1.351 

1500 . 3 

2800 

1.214 

1.017 

34.726 

27.832 

27.845 

32.544 

37.128 

41.602 

45.969 

35.10 

1.386 

1501.5 

2900 

1.143 

0.939 

34.725 

27.836 

27.850 

32.551 

37.137 

41.613 

45.983 

34.45 

1.421 

1503.0 

3000 

1.054 

0.843 

34.718 

27.836 

27.850 

32.554 

37.143 

41.622 

45.994 

33.98 

1 . 455 

1504.3 

3100 

0.948 

0.730 

34.714 

27.840 

27.854 

32.562 

37.154 

41.635 

46.011 

33.00 

1.488 

1505.6 

3200 

0.839 

0.614 

34.707 

27.842 

27.856 

32.567 

37.162 

41.647 

46.026 

32.13 

1.521 

1506.8 

3300 

0.767 

0.533 

34.702 

27.842 

27.857 

32.570 

37.168 

41.655 

46.035 

31.66 

1.553 

1508.2 

3400 

0.71b 

0.473 

34.697 

27 ,b42 

27.856 

32.571 

37.171 

41 .660 

46.042 

31.39 

1.584 

1509.8 

3500 

0.598 

0.349 

34.690 

27.843 

27.858 

32.576 

37.180 

41.672 

46.058 

30.36 

1.615 

1511.0 

3600 

0.512 

0.256 

34,685 

27.844 

27.859 

32.581 

37.187 

41.682 

46.070 

29.56 

1.645 

1512.4 

3700 

0.419 

0.155 

34.679 

27.845 

27.859 

32.584 

37.193 

41.691 

46.082 

28.74 

1.674 

1513.7 

3800 

0.323 

0.051 

34 . b78 

27.849 

27.864 

32.592 

37.204 

41.705 

46.098 

27.46 

1.703 

1515.0 

3900 

0.248 

-0.032 

34 .  b7  4 

27.850 

27.865 

32.596 

37.210 

41.713 

46,109 

26.69 

1.730 

1516.5 

4000 

0.186 

-0.102 

34.670 

27.851 

27.866 

32.599 

37.215 

41.720 

46.118 

25.99 

1.756 

1518.0 

4100 

0.157 

-0.141 

34.668 

27.851 

27 , 866 

32.600 

37.218 

41.724 

46.123 

25.73 

1.782 

1519.6 

4200 

0.105 

-0.202 

34.665 

27.851 

27.867 

32.603 

37.222 

41.730 

46.131 

25.12 

1.807 

1521  .1 

4300 

0.070 

-0.247 

34.664 

27.853 

27.869 

32.606 

37.226 

41.736 

46.138 

24.62 

1.832 

1522.8 

4400 

0.060 

-0.268 

34.664 

27.853 

27.869 

32.607 

37.228 

41.738 

46.140 

24.47 

1.857 

1524.5 

4500 

0.063 

-0.276 

34.663 

27.852 

2/. 669 

32.607 

37.228 

41 .738 

46.141 

24.55 

1.881 

1526.3 

4600 

0.048 

-0.302 

3  4 . 6b  1 

27.851 

27,869 

32.607 

37.230 

41.740 

46.144 

24.40 

1.90b 

1528.0 

4700 

0.038 

-0.323 

34.661 

27.852 

27,870 

32.609 

37.232 

41.743 

46. 147 

24,19 

1.930 

1 529.8 

4790 

9 

0,025 
=  PING 

-0.345 

34.660 

27.851 

27.870 

32.610 

37.233 

41.745 

46.150 

24.07 

1  .952 

1531.4 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


B 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  HA  RUM  WIND  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  LEhPT  GMT  D A / MON / Y  R  SHIP  CRUS  MOD  STN 


47  59. 

IS  37 

22. 8E 

476  3422 

!  999 

2  70  22 

270  6 

8.3 

1312  17/MAR/74  CONRAD  17 

1  283 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

S1G-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MUD 

18  45 

4.100 

4.087 

33.984 

26.991 

26.992 

31.612 

36.120 

40.519 

44.816 

6.91 

8  1  . 

6  7 

2 

22  1  S 

4.320 

4.304 

34.132 

34.453 

27.085 

27.087 

31.700 

36.201 

40.594 

44.885 

6.33 

13  1  . 

74 

2 

9165 

2.580 

2.521 

27.508 

27.513 

32.172 

36.717 

41.152 

45.484 

4.42 

60  2. 

35 

2 

1  36 1 S 

2.510 

2.417 

34.675 

27.691 

27.699 

32.359 

36.905 

41.341 

45.674 

4.26 

72  2. 

21 

2 

1737S 

2.370 

2.248 

34.744 

27.758 

27.768 

32.432 

36.982 

41.422 

45.758 

4.48 

77  2. 

11 

2 

22H8S 

1 .99US 

1.826 

34.779 

27.817 

27.830 

32.506 

37.066 

41.518 

45.864 

4.78 

82  2. 

1  1 

2 

28995 

1 .290S 

1.083 

34.738 

27.837 

27.851 

32.548 

37.130 

41.601 

45.967 

4.82 

109  2. 

17 

2 

3167S 

1.080 

0.852 

34.724 

27.840 

27,855 

32.559 

37.147 

41.625 

45.997 

4.85 

112  2. 

20 

2 

3404S 

1.090 

0.838 

34.717 

27.833 

27.850 

32.554 

37.143 

41.622 

45.994 

4.91 

116  2. 

19 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANUM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

Q 

6.210 
=  SRF 
6.198 

6.210 

33.833 

26.627 

26.627 

31.194 

35.650 

40.000 

44.250 

142.01 

0.000 

1474.3 

10 

6.197 

33.833 

26.628 

26.629 

31.195 

35.652 

40.002 

44.252 

142.05 

0.007 

1474.4 

20 

6.215 

6.213 

33.832 

26.626 

26,626 

31.193 

35,648 

39.999 

44.248 

142.43 

0.021 

1474.6 

30 

6.201 

6.198 

33.830 

26.626 

26.626 

31.193 

35.649 

40.000 

44.250 

142.56 

0.036 

1474.7 

40 

6.173 

6.169 

33.833 

26.632 

26.632 

31.199 

35.657 

40.008 

44.258 

142.15 

0.050 

1474.8 

50 

6.046 

6.042 

33.847 

26.659 

26.659 

31.230 

35.690 

40.044 

44.297 

139.69 

0.064 

1474.5 

60 

6.005 

6.000 

33.848 

26.665 

26 .66b 

31.237 

35.698 

40.053 

44.307 

139.22 

0.078 

1474.5 

70 

5.966 

5.960 

33.846 

26.668 

26.669 

31,242 

35.704 

40.060 

44.315 

139.02 

0.092 

1474.5 

80 

5.703 

5.696 

33.829 

26.688 

26.688 

31,268 

35.736 

40.098 

44.359 

137.29 

0.106 

1473.5 

90 

5.562 

5.554 

33.831 

26.706 

26.707 

31.290 

35.762 

40.128 

44,392 

135.62 

0.119 

1473.1 

100 

5.414 

5.406 

33.825 

26.719 

26.720 

31.307 

35.783 

40.152 

44.419 

134.45 

0.133 

1472.7 

125 

5.361 

5.352 

33.884 

26.772 

26.773 

31.361 

35.837 

40.207 

44.476 

129.75 

0.166 

1473.0 

150 

4.325 

4.314 

33.958 

26.947 

26.948 

31.562 

36.064 

40.458 

44.750 

113.11 

0.196 

1469.2 

175 

4.103 

4.091 

33.980 

26.987 

26.989 

31.608 

36.116 

40.516 

44.813 

109.42 

0.224 

1468.7 

200 

4.433 

4.418 

34.111 

27.056 

27.058 

31.668 

36.166 

40.557 

44.845 

103.29 

0.251 

1470.7 

225 

4.550 

4.533 

34.176 

27.095 

27.097 

31.703 

36.198 

40.586 

44.871 

99.93 

0.276 

1471.7 

250 

4.239 

4.221 

34.188 

27.138 

27.140 

31.755 

36.257 

40.652 

44.944 

95.95 

0.300 

1470.8 

275 

3.943 

3.923 

34.176 

27,160 

27.162 

31.784 

36.294 

40.697 

44.996 

93.95 

0.324 

1469.9 

300 

3.792 

3.772 

34.174 

27.173 

27.175 

31.802 

36.316 

40.722 

45.025 

92.77 

0.347 

1469.7 

325 

3.624 

3.602 

34.171 

27.188 

27,190 

31.821 

36.340 

40.750 

45.057 

91.48 

0.371 

1469.4 

350 

3.497 

3.474 

34.175 

27.203 

27.205 

31.840 

36.362 

40.775 

45.086 

90.10 

0.393 

1469.3 

375 

3.398 

3.374 

34.179 

27.216 

27.218 

31.856 

36.380 

40.796 

45.109 

89.00 

0.416 

1469.3 

400 

3.350 

3.323 

34.188 

27.227 

27.230 

31.868 

36.394 

40.811 

45.125 

88.07 

0.438 

1469.5 

425 

3.145 

3.117 

34.191 

27.249 

27.251 

31.896 

36.427 

40.849 

45.168 

85.99 

0.459 

1469.0 

450 

3.203 

3.174 

34.203 

27.254 

27.256 

31.899 

36.428 

40.849 

45.167 

85.77 

0.481 

1469.7 

475 

3.037 

3.007 

34.209 

27.274 

27.276 

31.924 

36.457 

40.882 

45.204 

83.86 

0.502 

1469.4 

500 

3.073 

3.040 

34.232 

27.289 

27.292 

31.938 

36.471 

40.895 

45.215 

82.65 

0.523 

1470.0 

550 

2.861 

2.826 

34.253 

27.324 

27.327 

31.979 

36.517 

40.947 

45.272 

79.36 

0.563 

1470.0 

600 

2.719 

2.681 

34.282 

27.360 

27.363 

32.019 

36.561 

40.994 

45,322 

76.10 

0.602 

1470.2 

650 

2.631 

2.590 

34.300 

27.382 

27.385 

32.043 

36.587 

41.023 

45.354 

74.19 

0.640 

1470.7 

700 

2.637 

2.593 

34.336 

27.410 

27.414 

32.071 

36.615 

41.050 

45.381 

71.85 

0.676 

1471.6 

750 

2.656 

2.608 

34.379 

27.443 

27.447 

32.104 

36.647 

41.081 

45.411 

69.10 

0.712 

1472.6 

800 

2.580 

2.529 

34.400 

27.466 

27,470 

32.129 

36.674 

41.110 

45.442 

67.07 

0.746 

1473.1 

850 

2.531 

2.476 

34.416 

27.483 

27.488 

32.148 

36.694 

41.131 

45.464 

65,65 

0.779 

1473.7 

900 

2.592 

2.534 

34.452 

27.506 

27.511 

32.169 

36.714 

41.149 

45.480 

63.91 

0.811 

1474.9 

950 

2.545 

2.484 

34.472 

27.526 

27.531 

32.191 

36.736 

41.173 

45.505 

62.22 

0.843 

1475.6 

1000 

2.518 

2.453 

34.498 

27,549 

27.555 

32.215 

36.761 

41.198 

45.531 

60.26 

0.873 

1476.3 

1100 

2.510 

2.437 

34.553 

27.594 

27.600 

32.261 

36.807 

41.244 

45.577 

56.62 

0.932 

1478.0 

1200 

2.487 

2.407 

34.594 

27.628 

27.635 

32.296 

36.843 

41.280 

45.613 

53.93 

0.987 

1479.7 

1300 

2.497 

2.409 

34.650 

27.672 

27,680 

32.340 

36.886 

41.323 

45.656 

50.44 

1.039 

1481.5 

1400 

2.522 

2.426 

34.689 

27.701 

27.709 

32.369 

36.914 

41.350 

45.682 

48.45 

1.089 

1483.3 

1500 

2.470 

2.367 

34.703 

27.717 

27,726 

32.387 

36.934 

41.372 

45.705 

47.30 

1.137 

1484.8 

1600 

2.424 

2.313 

34.725 

27.738 

27.748 

32.410 

36.958 

41.397 

45.731 

45.74 

1.183 

1486.3 

1700 

2.385 

2.265 

34.741 

27.755 

27.764 

32.428 

36.977 

41.417 

45.753 

44.61 

1.228 

1487.8 

1800 

2.345 

2.218 

34.752 

27.766 

27.777 

32.441 

36.992 

41.433 

45.770 

43.86 

1.273 

1489.4 

1900 

2.219 

2.085 

34.758 

27.782 

27.793 

32.461 

37.015 

41.460 

45.800 

42.36 

1.316 

1490.5 

2000 

2.169 

2.027 

34.770 

27.795 

27.807 

32.477 

37.032 

41.478 

45.820 

41.36 

1.358 

1492.0 

2100 

2.150 

2.000 

34.784 

27.808 

27.820 

32.491 

37.047 

41.494 

45.836 

40.57 

1.399 

1493.7 

2200 

2.008 

1.851 

34.771 

27.810 

27.822 

32.497 

37.057 

41.508 

45.854 

40.13 

1.439 

1494.8 

2300 

1.983 

1.818 

34.780 

27.819 

27.831 

32.507 

37.068 

41.520 

45.866 

39.59 

1.479 

1496.4 

2400 

1.824 

1.652 

34.768 

27.821 

27.834 

32.515 

37.081 

41.536 

45.888 

38.83 

1.518 

1497.4 

2500 

1.701 

1.522 

34.763 

27,827 

27.840 

32.524 

37.094 

41.554 

45.908 

37.90 

1.556 

1498.5 

2600 

1.649 

1.462 

34.760 

27.828 

27.842 

32.528 

37.099 

41.560 

45.916 

37.84 

1.594 

1500.0 

2700 

1.531 

1.337 

34.751 

27.830 

27.844 

32.533 

37.108 

41.573 

45.932 

37.23 

1.632 

1501.2 

2800 

1.394 

1.194 

34.743 

27.833 

27.847 

32.541 

37.120 

41.588 

45.951 

36.26 

1.668 

1502.4 

2900 

1.304 

1.096 

34.736 

27.834 

27.849 

32.545 

37.127 

41.598 

45.964 

35.79 

1.704 

1503.7 

3000 

1.241 

1.025 

34.731 

27.834 

27.849 

32.548 

37.131 

41.605 

45.972 

35.57 

1.740 

1505.1 

3100 

1.126 

0 . 90  3 

34.725 

27.837 

27.852 

32.554 

37.141 

41.618 

45.989 

34.65 

1.775 

1506.4 

3200 

1.074 

0.843 

34.724 

27.840 

27.855 

32.559 

37.148 

41.626 

45.999 

34.18 

1.810 

1507.9 

3300 

1.034 

0.794 

34.719 

27.839 

27.855 

32.560 

37.151 

41.630 

46.004 

34.15 

1.844 

1509.4 

3400 

1.021 

0.771 

34.718 

27.839 

27.855 

32.561 

37.152 

41.632 

46.007 

34.25 

1.878 

1511.1 

3413 

18 

0,985 
=  PING 

0.735 

34.718 

27.841 

27.857 

32.564 

37.156 

41.638 

46.013 

33.77 

1.883 

1511.2 

DEPTH  CM)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  WIND  ERCL  SEA  ST  AIRTMP  DENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


46  29. 

4S  35 

56. 4E 

476  3228 

i  1014 

300  16 

320  5 

6.7 

535  18/MAR/74  CONRAD  17 

1  284 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

535 

3.440 

3.404 

34.209 

27.236 

27.239 

31.875 

36.399 

40.814 

45.126 

5.81 

22  1.98 

2 

651 

3.140 

3.097 

34.245 

27.293 

27.297 

31.941 

36.472 

40.895 

45.214 

5.35 

32  1.94 

2 

1353N 

2.450S 

2.359 

34.591 

27.629 

27.637 

32.299 

36.847 

41.286 

45.620 

4.23 

70  2.28 

2 

1989 

2.270 

2.128 

34.778 

27.794 

27.805 

32.472 

37.025 

41.469 

45.807 

4.65 

73  1.95 

2 

2364 

2.000 

1.828 

34.793 

27.828 

27.841 

32.516 

37.077 

41.528 

45.874 

4.91 

79  2.00 

2 

3229S 

1.470 

1.226 

34.761 

27.842 

27.859 

32.552 

37.130 

41.597 

45.959 

4.98 

96  2.05 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

7 

6.829 
=  SRF 

6.829 

6.829 

33.918 

26.612 

26.612 

31.163 

35.604 

39.939 

44.175 

143.44 

0.000 

1476.9 

10 

6.828 

33.917 

26.612 

26.612 

31.163 

35.603 

39.939 

44.174 

143.64 

0.007 

1477.0 

20 

6.831 

6.829 

33.917 

26.612 

26.612 

31.163 

35.603 

39.939 

44.174 

143.80 

0.022 

1477.2 

30 

6.833 

6.830 

33.918 

26.612 

26.612 

31.163 

35.604 

39.939 

44.174 

143.94 

0.036 

1477.4 

40 

6.833 

6.829 

33.918 

26.612 

26.612 

31.163 

35.604 

39.939 

44.174 

144.10 

0.050 

1477.5 

50 

6.833 

6.829 

33.918 

26.612 

26 . b 1 2 

31.163 

35.604 

39.939 

44.175 

144.23 

0.065 

1477.7 

60 

6.842 

6.837 

33.919 

26.611 

26.612 

31.163 

35.603 

39.939 

44.174 

144.41 

0.079 

1477.9 

70 

6.842 

6.835 

33.918 

26.611 

26.612 

31.162 

35.603 

39.938 

44.173 

144.62 

0.094 

1478.1 

80 

6.842 

6.834 

33.920 

26.612 

26.613 

31.164 

35.604 

39.940 

44.175 

144.63 

0.108 

1478.2 

90 

6.835 

6.827 

33.922 

26.615 

26.616 

31.167 

35.608 

39.943 

44.179 

144.51 

0.123 

1478.4 

100 

6.817 

6.808 

33.922 

26.617 

26.618 

31.169 

35.610 

39.946 

44.182 

144.46 

0.137 

1478.5 

125 

6.615 

6.604 

33.939 

26.658 

26.659 

31.215 

35.661 

40.002 

44.242 

140.93 

0.173 

1478.1 

150 

6.158 

6.145 

33.965 

26.738 

26.739 

31.307 

35.763 

40.114 

44.364 

133.55 

0.207 

1476.7 

175 

5.644 

5.630 

34.013 

26.840 

26.842 

31.422 

35.890 

40.253 

44.514 

124.00 

0.239 

1475.1 

200 

4.900 

4.885 

34.006 

26.921 

26.923 

31.522 

36.009 

40.389 

44.667 

116.26 

0.269 

1472.5 

225 

4.949 

4.931 

34.067 

26.964 

26.966 

31.563 

36.049 

40.427 

44.704 

112.52 

0.298 

1473.2 

250 

5.098 

5.079 

34.165 

27.025 

27.027 

31.620 

36.101 

40.475 

44,747 

107.15 

0.325 

1474.3 

275 

5.066 

5.044 

34.187 

27.046 

27.048 

31.642 

36.123 

40.498 

44.771 

105.42 

0.352 

1474.6 

300 

5.258 

5.234 

34.278 

27.095 

27.098 

31.686 

36.162 

40.532 

44.800 

101.20 

0.378 

1475.9 

325 

4.862 

4.837 

34.252 

27.121 

27.124 

31.722 

36.208 

40.587 

44.865 

98.76 

0.403 

1474.7 

350 

4.464 

4.438 

34.201 

27.125 

27.128 

31.736 

36.233 

40.623 

44.910 

98.32 

0.427 

1473.4 

375 

4.416 

4.388 

34.237 

27.158 

27.161 

31.771 

36.269 

40.659 

44.947 

95.39 

0.452 

1473.6 

400 

4.411 

4.381 

34.244 

27.164 

27.167 

31,778 

36.275 

40.666 

44.954 

95.05 

0.475 

1474.0 

425 

4.138 

4.107 

34.231 

34.217 

27.183 

27.187 

31.804 

36.309 

40.706 

45.001 

93.20 

0.499 

1473.3 

450 

3.926 

3.894 

27.194 

27.197 

31.820 

36.331 

40.733 

45.033 

92.23 

0.522 

1472.8 

475 

3.725 

3.692 

34.208 

27.207 

27.210 

31.839 

36.355 

40.762 

45.067 

90.97 

0.545 

1472.4 

500 

3.624 

3.589 

34.209 

27.218 

27.222 

31.853 

36.371 

40.782 

45.089 

89.99 

0.568 

1472.3 

550 

3.444 

3.406 

34.223 

27.246 

27.250 

31.886 

36.409 

40.824 

45.135 

87.50 

0.612 

1472.4 

600 

3.295 

3.255 

34.240 

27.274 

27.278 

31.918 

36.445 

40.864 

45.179 

85.01 

0,655 

1472.6 

650 

3.162 

3.118 

34.247 

27.292 

27,296 

31.940 

36.470 

40.892 

45.211 

83.49 

0.697 

1472.9 

700 

3.014 

2.968 

34.267 

27.322 

27.326 

31.974 

36.508 

40.934 

45.256 

80.78 

0.738 

1473.1 

750 

2.908 

2.858 

34.287 

27.347 

27.351 

32.002 

36.539 

40.967 

45.292 

78.56 

0.778 

1473.5 

800 

2.807 

2.755 

34.298 

27.365 

27.369 

32.023 

36.562 

40.993 

45.320 

76.99 

0.817 

1473.9 

850 

2.754 

2.699 

34.333 

27.397 

27.402 

32.057 

36.598 

41.030 

45.358 

74.15 

0.855 

1474.6 

900 

2.645 

2.587 

34.350 

27.421 

27.426 

32.083 

36.627 

41.062 

45.393 

71.98 

0.891 

1475.0 

950 

2.570 

2.509 

34.390 

27.459 

27.464 

32.123 

36.669 

41.106 

45.438 

68.55 

0.926 

1475.6 

1000 

2.540 

2.475 

34.423 

27.488 

27.493 

32.153 

36.700 

41.137 

45.470 

66.05 

0 . 9b0 

1476.3 

1100 

2.564 

2.491 

34.493 

27.542 

27.548 

32.207 

36.752 

41.188 

45.520 

61.66 

1.024 

1478.2 

1200 

2.595 

2.514 

34.541 

27.577 

27.584 

32.242 

36.787 

41.222 

45.553 

58.97 

1.084 

1480.0 

1300 

2.552 

2.464 

34.582 

27.613 

27.621 

32.280 

36.825 

41.262 

45.594 

56.08 

1.142 

1481.6 

1400 

2.340 

2.246 

34.587 

27.635 

27,643 

32.308 

36.859 

41.301 

45.638 

53.88 

1 .197 

1482.4 

1500 

2.373 

2.271 

34.644 

27,679 

27,687 

32.351 

36.901 

41.342 

45.678 

50.51 

1.249 

1484.3 

1600 

2.382 

2.271 

34.691 

27.715 

27.724 

32.388 

36.938 

41.378 

45.714 

47.68 

1.298 

1486.1 

1700 

2.390 

2.271 

34.721 

27.738 

27.748 

32.412 

36.961 

41.401 

45.737 

46.11 

1.345 

1487.8 

1800 

2.403 

2.276 

34.741 

34.758 

27.753 

27.764 

32.426 

36.976 

41.415 

45.751 

45,37 

1.391 

1489.6 

1900 

2.332 

2.197 

27.773 

27.784 

32.449 

37.000 

41.442 

45.779 

43.74 

1.435 

1491.0 

2000 

2.304 

2.160 

34.775 

27.788 

27.800 

32.466 

37.018 

41.461 

45.799 

42.70 

1.478 

1492.6 

2100 

2.240 

2.088 

34.783 

27.800 

27.813 

32.480 

37.034 

41.479 

45.818 

41.77 

1,521 

1494.1 

2200 

2.156 

1.997 

34.780 

27.805 

27.817 

32.488 

37.044 

41.491 

45.833 

41.39 

1.562 

1495.4 

2300 

2.065 

1.898 

34.786 

27.817 

27.830 

32.504 

37.063 

41.512 

45.857 

40.18 

1.603 

1496.7 

2400 

1.994 

1.819 

34.787 

27.824 

27.837 

32.513 

37.074 

41.525 

45.872 

39.62 

1 .643 

1498.1 

2500 

1.974 

1.790 

34.800 

27.835 

27.850 

32.526 

37.088 

41.540 

45.887 

38.86 

1.682 

1499.8 

2600 

1.925 

1.733 

34.798 

27.837 

27.852 

32.530 

37.093 

41.547 

45.896 

38.80 

1.721 

1501.3 

2700 

1.873 

1.672 

34.791 

27.836 

27,852 

32.531 

37.097 

41.552 

45.902 

38.92 

1.760 

1502.8 

2800 

1.791 

1.582 

34.788 

27.840 

27.855 

32.538 

37.105 

41.563 

45.916 

38.44 

1.799 

1504.1 

2900 

1.702 

1.486 

34.778 

27.839 

27.855 

32.540 

37.110 

41,571 

45.926 

38.28 

1.837 

1505.5 

3000 

1.627 

1.403 

34.772 

34.766 

27.839 

27.856 

32.543 

37.116 

41.579 

45.936 

38.02 

1.875 

1506.9 

3061 

9 

1.567 
=  PING 

1.338 

27.839 

27.856 

32.545 

37.120 

41.585 

45.944 

37.73 

1.898 

1507.7 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


B  IB 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  WIND  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  DEI»PT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


45  25. 

OS  33 

22. OE 

476  4565  1015 

270  10 

270  4 

8.9 

412  19/MAH/74  CONRAD  17 

1  285 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHDS 

MOD 

4S 

9.180 

9.180 

33.948 

26.287 

26.287 

30.783 

35.170 

39.455 

43.641 

6.59 

2  1. 

15 

0 

1090 

2.650 

2.577 

34.468 

27.514 

27.520 

32.177 

36.720 

41.155 

45.485 

4.48 

63  2. 

10 

0 

2627 

2.040 

1.843 

34.805 

27.834 

27.849 

32.524 

37.085 

41.535 

45.881 

4.89 

75  1  . 

79 

0 

3596 

1 .140 

0.867 

34.745 

27.853 

27.871 

32.574 

37.162 

41,639 

46.011 

5.20 

105  2. 

05 

0 

4369 

0.900 

0.549 

34.726 

27.853 

27,875 

32.588 

37.185 

41.671 

46.051 

5.05 

114  2. 

07 

0 

4558S 

0.910 

0.537 

34.720 

27.848 

27.871 

32.584 

37.182 

41.668 

46.049 

5.11 

Ill  2. 

19 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOU  N  D  V 

0 

9.175 

9.175 

33.951 

26.290 

26.290 

30.786 

35.173 

39.458 

43.644 

174.01 

0.000 

1485.9 

10 

9.182 

9.181 

33.943 

26.283 

26.284 

30.779 

35.166 

39.451 

43.637 

174.86 

0.009 

1486.1 

20 

9,181 

9.179 

33.943 

26.283 

26.284 

30.779 

35.167 

39.451 

43.637 

175.06 

0.026 

1486.2 

30 

9.185 

9.181 

33.944 

26.283 

26.284 

30.779 

35.167 

39.451 

43.637 

175.26 

0.044 

1486.4 

40 

9.184 

9.179 

33.943 

26.283 

26.283 

30.779 

35.166 

39.451 

43.637 

175.52 

0.061 

1486.6 

50 

9.186 

9.181 

33.943 

26.282 

26.283 

30.779 

35.166 

39.451 

43.637 

175.73 

0.079 

1486.8 

60 

9.186 

9.180 

33.943 

26.283 

26.284 

30.779 

35.167 

39.451 

43.637 

175.90 

0.096 

1486.9 

70 

9.187 

9.179 

33.943 

26.282 

26.284 

30.779 

35.167 

39.451 

43.637 

176.11 

0.114 

1487.1 

80 

8.757 

8.749 

33.960 

26.364 

26.365 

30.870 

35.267 

39.560 

43.755 

168.53 

0.131 

1485.7 

90 

8.206 

8.197 

33.979 

26.463 

26.464 

30.982 

35.391 

39.696 

43.902 

159.18 

0.148 

1483.8 

100 

7.079 

7.069 

33.993 

26.637 

26.638 

31.183 

35.617 

39.947 

44.176 

142.61 

0.163 

1479.6 

125 

6.050 

6.040 

34.014 

26.790 

26.792 

31.361 

35.820 

40.172 

44.424 

128.23 

0.197 

1475.9 

150 

5.750 

5.737 

34.037 

26.845 

26.847 

31.424 

35.890 

40.249 

44.508 

123.22 

0.228 

1475.2 

175 

5.558 

5.544 

34.041 

26.872 

26.874 

31.456 

35.926 

40.291 

44.553 

120.91 

0.259 

1474.8 

200 

5.239 

5.223 

34,046 

26.914 

26.916 

31.506 

35.984 

40,356 

44.626 

117.12 

0.288 

1473.9 

225 

5.310 

5.292 

34.111 

26.957 

26.960 

31.547 

36.023 

40.393 

44.661 

113.36 

0.317 

1474.7 

250 

5.582 

5.562 

34.221 

27.012 

27.014 

31.594 

36.063 

40.425 

44.686 

108.68 

0.345 

1476.4 

275 

5.381 

5.359 

34.237 

27.049 

27.051 

31.636 

36.110 

40.477 

44.742 

105.38 

0.372 

1476.0 

300 

5.133 

5.109 

34.235 

27.076 

27.079 

31.670 

36.149 

40.522 

44.794 

102.94 

0.398 

1475.4 

325 

4.865 

4.840 

34.226 

27.099 

27.102 

31.701 

36.187 

40.567 

44.844 

100.77 

0.423 

1474.7 

350 

4.762 

4.735 

34.233 

27.117 

27.120 

31.721 

36.210 

40.592 

44.872 

99.31 

0.448 

1474.7 

375 

4.584 

4.556 

34.239 

27.141 

27.144 

31.750 

36.243 

40.630 

44,914 

97.14 

0.473 

1474.4 

400 

4.404 

4.374 

34.238 

27.161 

27.164 

31.774 

36.272 

40.663 

44.951 

95.38 

0.497 

1474.0 

425 

4.211 

4.179 

34.231 

27.175 

27.178 

31.794 

36.297 

40.692 

44.985 

94.06 

0.520 

1473.6 

450 

4.071 

4.039 

34.232 

27.191 

27.194 

31.813 

36.320 

40.719 

45.015 

92.66 

0.544 

1473.4 

475 

3.935 

3.901 

34.234 

27.206 

27.210 

31.832 

36.343 

40.745 

45.044 

91.28 

0.567 

1473.3 

500 

3.819 

3.783 

34.239 

27.222 

27.225 

31.851 

36.365 

40.770 

45.072 

89.87 

0.589 

1473.2 

550 

3.552 

3.514 

34.246 

27.255 

27.258 

31.891 

36.412 

40.824 

45.132 

86.86 

0.634 

1472.9 

600 

3.396 

3.355 

34.266 

27,286 

27.289 

31.927 

36.451 

40.867 

45.179 

84.11 

0.676 

1473.1 

650 

3.155 

3.111 

34.269 

27.310 

27.314 

31.958 

36.489 

40.910 

45.229 

81.78 

0.718 

1472.9 

700 

3.086 

3.040 

34.285 

27.329 

27.333 

31.979 

36.511 

40.935 

45,255 

80.21 

0.758 

1473.5 

750 

2.996 

2.947 

34.305 

27.353 

27.358 

32.006 

36.540 

40.966 

45.288 

78.13 

0.798 

1473.9 

800 

2.909 

2.856 

34.325 

27.378 

27,382 

32.033 

36.570 

40.998 

45.322 

75.98 

0.836 

1474.4 

850 

2.827 

2.771 

34.345 

27.400 

27.405 

32.058 

36.597 

41.027 

45.353 

74.01 

0.874 

1474.9 

900 

2.745 

2.686 

34.374 

27.431 

27.436 

32.091 

36.632 

41.064 

45.392 

71.28 

0.910 

1475.5 

950 

2.700 

2.638 

34.405 

27.460 

27.465 

32.121 

36.663 

41.096 

45.425 

68.77 

0.945 

1476.1 

1000 

2.648 

2.582 

34.441 

27.493 

27.498 

32.156 

36.699 

41.133 

45.463 

65.86 

0.979 

1476.8 

1100 

2.652 

2.579 

34.491 

27.532 

27.539 

32.195 

36.738 

41.172 

45.502 

62.78 

1.043 

1478.6 

1200 

2.624 

2.542 

34.538 

27.572 

27.579 

32.236 

36.780 

41.214 

45.545 

59.56 

1.104 

1480.2 

1300 

2.624 

2.535 

34.587 

27.611 

27.619 

32.276 

36.819 

41.254 

45.584 

56.53 

1.162 

1481.9 

1400 

2.605 

2.508 

34.631 

27.648 

27.656 

32.314 

36.857 

41.292 

45.622 

53.64 

1.218 

1483.6 

1500 

2.585 

2.480 

34.668 

27.679 

27.688 

32.346 

36.890 

41.325 

45.656 

51.25 

1.270 

1485.2 

1600 

2.571 

2.458 

34.702 

27.707 

27.717 

32.375 

36.920 

41.355 

45.686 

49.17 

1.320 

1486.9 

1700 

2.533 

2.412 

34.727 

27.731 

27.741 

32.400 

36.946 

41.382 

45.714 

47.42 

1.368 

1488.5 

1800 

2.495 

2.366 

34.752 

27.754 

27.765 

32.425 

36.972 

41.409 

45.742 

45.67 

1.415 

1490,0 

1900 

2.453 

2.316 

34.769 

27.7/1 

27.783 

32.445 

36.992 

41.431 

45.765 

44,45 

1.460 

1491.6 

2000 

2.412 

2.267 

34.780 

27.783 

27.795 

32.458 

37.007 

41.447 

45.782 

43.69 

1.504 

1493.1 

2100 

2.353 

2.200 

34.788 

27,795 

27.807 

32.472 

37.023 

41.464 

45.801 

42.87 

1.547 

1494.6 

2200 

2.287 

2.125 

34.794 

27.805 

27.818 

32.485 

37.038 

41.481 

45.820 

42.08 

1.590 

1496.0 

2300 

2.248 

2.078 

34.797 

27.811 

27.825 

32.493 

37.047 

41.491 

45.831 

41.81 

1.632 

1497.5 

2400 

2.182 

2.004 

34.801 

27.819 

27.833 

32.504 

37.060 

41.506 

45.848 

41.15 

1.673 

1499.0 

2500 

2.118 

1.932 

34.805 

27.828 

27.842 

32.515 

37.072 

41.521 

45.864 

40.45 

1.714 

1500.4 

2600 

2.038 

1.844 

34.802 

27.832 

27.847 

32.522 

37.082 

41.533 

45.879 

39.97 

1.754 

1501.8 

2700 

1.977 

1.775 

34.803 

27.837 

27.853 

32.530 

37.092 

41.544 

45.892 

39.55 

1.794 

1503.3 

2800 

1.887 

1.676 

34.794 

27.837 

27.854 

32.533 

37,098 

41.553 

45.903 

39.29 

1.834 

1504.6 

2900 

1 .829 

1.610 

34.792 

27.840 

27.857 

32.538 

37.105 

41.562 

45.914 

39.05 

1.873 

1 506.0 

3000 

1.756 

1.528 

34,785 

27.840 

27.857 

32.541 

37.110 

41.569 

45.923 

38.89 

1.912 

1507.5 

3100 

1.624 

1.390 

34.775 

27.842 

27.859 

32.547 

37.120 

41.583 

45.941 

38.06 

1.950 

1508.6 

3200 

1.512 

1.270 

34.766 

27.844 

27.861 

32.552 

37.129 

41.595 

45.956 

37.34 

1  .988 

1509.8 

3300 

1.433 

1.183 

34.763 

27.847 

27.864 

32.558 

37.137 

41.606 

45.969 

36.72 

2.025 

1511.2 

3400 

1.343 

1.085 

34.757 

27.848 

27.866 

32.563 

37.145 

41.616 

45.982 

36.10 

2.061 

1512.6 

3500 

1.252 

0.985 

34.749 

27.848 

27.866 

32.566 

37.151 

41.625 

45.993 

35.57 

2.097 

1513.9 

3600 

1.161 

0.887 

34.746 

27.852 

27.870 

32.572 

37.160 

41.637 

46.008 

34.73 

2.132 

1515.3 

3700 

1.098 

0.815 

34.740 

27.852 

27.870 

32.575 

37.164 

41.643 

46.016 

34.36 

2.167 

1516.8 

3800 

1.043 

0.751 

34.738 

27.853 

27.872 

32.579 

37.170 

41.651 

46.026 

33.90 

2.201 

1518.3 

3900 

0.995 

0.693 

34.732 

27.852 

27.871 

32.580 

37.173 

41.655 

46.031 

33.72 

2.235 

1519.8 

4000 

0.965 

0.654 

34.730 

2/. 852 

27.872 

32.582 

37.176 

41.659 

46.037 

33.58 

2.268 

1521.5 

4100 

0.942 

0.620 

34.731 

27.854 

27.874 

32.585 

37.180 

41.664 

46.043 

33.35 

2.302 

1523.1 

4200 

0.925 

0.592 

34.729 

27.854 

27.875 

32.587 

37.182 

41.668 

46.046 

33.32 

2.335 

1524.8 

4300 

0.910 

0.567 

34.727 

27.853 

27.875 

32.587 

37.184 

41.670 

46.049 

33.41 

2.369 

1526.5 

4400 

0.909 

0.554 

34.727 

27.853 

27.875 

32.588 

37.185 

41.671 

46.051 

33.57 

2.402 

1528.3 

4500 

0.918 

0.552 

34.726 

27.852 

27.875 

32.587 

37.185 

41.671 

46.051 

33.92 

2.436 

1530.1 

4560 

0.921 

0.547 

34.726 

27.852 

27.875 

32.588 

37.185 

41.672 

46.052 

34.03 

2.456 

1531.2 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


B 
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LATITUDE  LONGITUDE  NANS  DEPTH  BARON  *IND  FRCE  SEA  ST  A1NTNP  DH*PT  GHT  DA/MON/TR  SHIP  CRUS  NOD  STN 


44  29. 

4S  31 

10.  IE 

477  5165 

i  1017 

290  13 

290  4 

1.1 

2329  19/MAR/74  CONRAD  17 

1  286 

DEPTH 

TENP 

THETA 

SALIM 

SIG-T 

S1G-# 

51 G- 1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

NCD 

1 

10.020 

10.020 

34.151 

26.307 

26.307 

30.782 

35.150 

39.416 

43.584 

6.51 

1  o. 

89 

0 

233 

6.430 

6.409 

34.129 

26.832 

26.834 

31.394 

35.843 

40.186 

44.429 

6.58 

5  1  . 

35 

0 

596 

4.040 

3.996 

34.254 

27.211 

27.216 

31.836 

36.344 

40.744 

45.041 

5.54 

23  1. 

98 

0 

1140 

2.640 

2.564 

34.464 

27.512 

27.518 

32.176 

36.719 

41.154 

45.484 

4.43 

60  2. 

34 

0 

1685 

2.630 

2.509 

34.715 

27.713 

27,723 

32.380 

36.923 

41.357 

45.687 

4.40 

68  2. 

02 

0 

2268 

2.430 

2.260 

34.808 

27,804 

27.819 

32.481 

37.030 

41.470 

45.805 

4.90 

65  1  . 

80 

0 

2778 

2.180 

1.965 

34.825 

27.839 

27.856 

32.527 

37.084 

41.531 

45.874 

5.11 

66  1  . 

71 

0 

3292 

1.590 

1.337 

34.760 

27.833 

27.851 

32.540 

37.115 

41.580 

45.939 

4.93 

91  1  . 

94 

0 

3800 

1.140 

0.845 

34.733 

27.843 

27.862 

32.566 

37.155 

41,633 

46.005 

4.82 

107  2. 

04 

0 

4432 

0.700 

0.348 

34.702 

27.847 

27.867 

32.586 

37.189 

41.682 

46.067 

5.07 

123  2. 

15 

0 

4916 

0.430 

0.031 

34.691 

27.854 

27.876 

32.604 

37.217 

41.718 

46.112 

5.20 

127  2. 

22 

0 

5084 

0.340 

-0.076 

34.676 

27.847 

27.869 

32.601 

37.217 

41.721 

46.118 

5.20 

1  30  2. 

24 

0 

5188 

0.300 

-0.127 

34.680 

27.852 

27.875 

32.609 

37.226 

41.731 

46.130 

5.19 

1  30  2. 

24 

0 

DEPTH 

TENP 

THETA 

SALIM 

SIG-T 

SlG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANON 

GEOPT 

SGUNDV 

0 

Q 

10,044 

CU  f 

10.044 

34.133 

26.289 

26.289 

30.764 

35.131 

39.397 

43.565 

174.15 

0.000 

1489.3 

O 

10 

•  orr 

10.042 

10.041 

34.143 

26,297 

26.297 

30.772 

35.140 

39.405 

43.573 

173.60 

0.009 

1489.5 

20 

10.043 

10.040 

34.146 

26.299 

26.299 

30.774 

35.142 

39.407 

43.575 

173.64 

0.026 

1489.7 

30 

10.046 

10.042 

34.150 

26.301 

26.302 

30.777 

35.144 

39.410 

43.578 

173.59 

0.043 

1489.9 

40 

10.046 

10.042 

34.152 

26.303 

26.304 

30.779 

35.146 

39.412 

43.579 

173,65 

0.061 

1490.0 

50 

9.959 

9.953 

34.155 

26.320 

26.321 

30.798 

35.167 

39.434 

43.604 

172.22 

0.078 

1489.9 

60 

9.910 

9.903 

34.149 

26.324 

26.325 

30.803 

35.174 

39.442 

43.612 

172.05 

0.095 

1489.9 

70 

9.862 

9.854 

34.146 

26.329 

26.331 

30.810 

35,181 

39.451 

43.622 

171.76 

0.112 

1489.8 

80 

9.554 

9.545 

34.134 

26.372 

26.373 

30.859 

35.237 

39.513 

43.691 

167.88 

0.129 

1488.9 

90 

9.027 

9.017 

34.102 

26.432 

26.433 

30.931 

35.321 

39.608 

43.797 

162.30 

0.146 

1487.0 

100 

8.742 

8.732 

34.107 

26.481 

26.482 

30.987 

35.383 

39.676 

43.870 

157.79 

0.162 

1486.1 

125 

8.566 

8.553 

34.196 

26.578 

26.580 

31.088 

35.487 

39.783 

43.980 

149.02 

0.200 

1486.0 

150 

8.508 

8.493 

34.368 

26.721 

26.724 

31.232 

35.631 

39.927 

44.124 

135.90 

0.236 

1486.4 

175 

7.988 

7.971 

34.319 

26.762 

26.765 

31.285 

35.696 

40.004 

44.212 

132.33 

0.269 

1484.8 

200 

7.762 

7.743 

34.309 

26.788 

26.790 

31.316 

35,733 

40.045 

44.258 

130.24 

0.302 

1484.3 

225 

6.514 

6.494 

34.120 

26.814 

26.816 

31.374 

35.821 

40.162 

44.404 

127.55 

0.334 

1479.6 

250 

6.359 

6.337 

34.143 

26.852 

26.855 

31.416 

35.867 

40.212 

44.456 

124.20 

0.366 

1 479.4 

275 

6.427 

6.402 

34.202 

26.890 

26.893 

31.452 

35.900 

40.243 

44.486 

121.06 

0.397 

1480.2 

300 

6.467 

6.440 

34.230 

26.906 

26.910 

31.467 

35.915 

40.257 

44.498 

119.87 

0.427 

1480.8 

325 

6.541 

6.511 

34.301 

26.952 

26.956 

31.512 

35.957 

40.297 

44.536 

115.93 

0.456 

1481.6 

350 

6.407 

6.375 

34.352 

27.010 

27.014 

31.573 

36.021 

40.364 

44.606 

110.70 

0.485 

1481,5 

375 

5.985 

5.953 

34.340 

27.055 

27.059 

31.628 

36.086 

40.439 

44.690 

106.51 

0.512 

1480.2 

400 

5.550 

5.517 

34.320 

27.093 

27.097 

31.677 

36.147 

40.509 

44.771 

102.82 

0.538 

1478.8 

425 

5.330 

5.295 

34.306 

27.109 

27.113 

31.699 

36.174 

40.542 

44.808 

101.41 

0.563 

1478.3 

450 

5.060 

5.024 

34.289 

27.127 

27.131 

31.724 

36.206 

40.580 

44.853 

99.72 

0.589 

1477.6 

475 

4.915 

4.877 

34.278 

27.135 

27.140 

31.737 

36.222 

40.600 

44.876 

99.05 

0.613 

1477.4 

500 

4.603 

4.565 

34.264 

27.159 

27.163 

31.768 

36.261 

40.647 

44.931 

96.75 

0.638 

1476.5 

550 

4.337 

4.296 

34.257 

27,183 

27.187 

31,800 

36.299 

40.692 

44.982 

94.65 

0.686 

1476.2 

600 

4.111 

4.067 

34.257 

27.207 

27.211 

31,829 

36.335 

40.734 

45.029 

92.55 

0.733 

1476.1 

650 

3.850 

3.803 

34.263 

27.238 

27.243 

31.868 

36.381 

40.785 

45.087 

89.63 

0.778 

1475.9 

700 

3.747 

3.697 

34.282 

27.263 

27.268 

31.896 

36.411 

40.819 

45.123 

87.51 

0.822 

1476.3 

750 

3.586 

3.533 

34.299 

27.293 

27.296 

31.930 

36.449 

40.860 

45.168 

84.89 

0.865 

1476.4 

800 

3.391 

3.335 

34.311 

27.321 

27.327 

31.964 

36.488 

40.905 

45.217 

82.19 

0.907 

1476.5 

850 

3.188 

3.129 

34.315 

27.344 

27,349 

31.992 

36,522 

40.943 

45.261 

80.03 

0.948 

1476.4 

900 

2.843 

2.784 

34.321 

27.380 

27.385 

32.038 

36.577 

41.007 

45.333 

76.23 

0.987 

1475.8 

950 

2.755 

2.693 

34.350 

27.411 

27.416 

32.071 

36.612 

41.044 

45.372 

73.47 

1.024 

1476.3 

1000 

2.663 

2.597 

34.378 

27.441 

27.447 

32.104 

36.647 

41.081 

45.412 

70.71 

1.060 

1476.8 

1100 

2.634 

2.561 

34.428 

27.483 

27.490 

32.147 

36.691 

41.126 

45.457 

67.25 

1.129 

3  478.4 

1200 

2.660 

2.579 

34.493 

27.533 

27.540 

32.197 

36.740 

41.174 

45.503 

63.28 

1.195 

1480.3 

1300 

2.716 

2.626 

34.544 

27.577 

27.585 

32.240 

36.781 

41.213 

45.541 

59,98 

1.256 

1482.3 

1400 

2.681 

2.584 

34.598 

27.615 

27.624 

32.279 

36.821 

41.254 

45.583 

56.93 

1.315 

1483.9 

1500 

2.653 

2.548 

34.639 

27.650 

27.659 

32.316 

36.858 

41.292 

45.621 

54.16 

1.370 

1485.5 

1600 

2.634 

2.520 

34.682 

27.686 

27.696 

32.353 

36.896 

41.330 

45.659 

51.36 

1.423 

1487.1 

1700 

2.619 

2.49  7 

34.718 

27.71b 

27.726 

32.383 

36.927 

41.361 

45.691 

49.14 

1.473 

1488.8 

1800 

2.601 

2.471 

34.749 

27.742 

27.753 

32.411 

36.955 

41.389 

45.720 

47.23 

1.521 

1490.5 

1900 

2. 601 

2.462 

34.771 

27.760 

27.772 

32.429 

36.973 

41.408 

45.738 

46.21 

1.568 

1492.2 

2000 

2.557 

2.410 

34.783 

27.774 

27.786 

32.445 

36.991 

41.426 

45.758 

45.27 

1.614 

1493.7 

2100 

2.525 

2.368 

34.800 

27.790 

27.803 

32.463 

37.009 

41.446 

45.779 

44.18 

1.659 

1 495.3 

2200 

2.458 

2.294 

34.804 

27,799 

27.813 

32.475 

37,023 

41.462 

45.796 

43.56 

1.702 

1496.7 

2300 

2.414 

2.241 

34.809 

27.806 

27.821 

32.484 

37.034 

41.474 

45.810 

43.16 

1.746 

1 498.3 

2400 

2.400 

2.218 

34.821 

27.817 

27.833 

32.497 

37.047 

41.487 

45.823 

42.59 

1.789 

1499.9 

2500 

2.351 

2.161 

34.824 

27.824 

27.840 

32.505 

37.057 

41,499 

45.836 

42.23 

1.831 

1501.5 

2600 

2.309 

2.109 

34.826 

27.829 

27.845 

32.512 

37.065 

41.509 

45.848 

42.00 

1.873 

1503.0 

2700 

2.246 

2.038 

34.824 

27.832 

27.849 

32.518 

37.073 

41.519 

45.859 

41.75 

1.915 

1504.4 

2800 

2.181 

1.964 

34.822 

27.836 

27.853 

32.525 

37.081 

41.529 

45.872 

41.44 

1.957 

1505.9 

2900 

2.093 

1.868 

34.815 

27.837 

27.855 

32.529 

37.089 

41.539 

45.884 

41.15 

1.998 

1507.2 

3000 

1.978 

1.746 

34.804 

27.838 

27.856 

32.533 

37.097 

41.550 

45.898 

40.69 

2.039 

1508.4 

3100 

1  .839 

1.600 

34. /90 

27.837 

27.856 

32.537 

37.104 

41.562 

45.914 

40.09 

2.079 

1509.6 

3200 

1.683 

1.438 

34.771 

27.835 

27.853 

32.539 

37.111 

41.573 

45,929 

39.48 

2.119 

1510.6 

3300 

1.583 

1.330 

34.766 

27.838 

27.857 

32.546 

37.121 

41.586 

45.945 

38.69 

2.158 

1511.9 

3400 

1.525 

1.262 

34.765 

27.841 

27.860 

32.552 

37.128 

41.595 

45.956 

38.25 

2.197 

1513.4 

3500 

1.416 

1.145 

34.758 

27.844 

27.862 

32.557 

37.138 

41,607 

45.972 

37.40 

2.234 

1514.7 

3600 

1.319 

1.041 

34.752 

27.846 

27.865 

32.563 

37.146 

41,618 

45.985 

36.65 

2.271 

1516.0 

3700 

1.221 

0.935 

34.744 

27.846 

27.865 

32.567 

37.153 

41.628 

45.998 

35.96 

2.308 

1517.3 

3800 

1.136 

0.842 

34.737 

27.846 

27.865 

32.569 

37.158 

41.637 

46.009 

35.41 

2.343 

1518.7 

3900 

1.054 

0.750 

34.728 

27.845 

27.865 

32.571 

37.163 

41.644 

46.018 

34.92 

2.379 

1520.1 

4000 

0.985 

0.673 

34.722 

27.844 

27.664 

32.573 

37.167 

41 .650 

46.026 

34.51 

2.413 

1521.5 

4100 

0.898 

0.577 

34.714 

27.844 

27.864 

32.575 

37.172 

41.658 

46.037 

33.84 

2.447 

1522.9 

4200 

0.828 

0.499 

34.710 

27.845 

27.865 

32.579 

37.178 

41.666 

46.048 

33.17 

2.481 

1524.4 

4300 

0.787 

0.448 

34.709 

27.847 

27.867 

32.583 

37.183 

41.673 

46.056 

32.73 

2.514 

3  526.0 

4400 

0.735 

0.386 

34.707 

27.848 

27.869 

32.587 

37.189 

41.680 

46.065 

32.14 

2.546 

1527.5 

4500 

0.666 

0.308 

34.703 

27.849 

27.870 

32.590 

37.195 

41.688 

46.075 

31.41 

2.578 

1529.0 

4600 

0.602 

0.234 

34.701 

27.852 

27.873 

32.596 

37.202 

41.697 

46.086 

30.57 

2.609 

1530.5 

4700 

0.560 

0.182 

34.699 

27.853 

27.874 

32.598 

37.206 

41.703 

46.093 

30.09 

2.639 

1532.1 

4800 

0.505 

0.117 

34.697 

27.854 

27.876 

32.602 

37.212 

41.710 

46.102 

29.39 

2.669 

1533.7 

4900 

0.446 

0.049 

34.691 

27.853 

27.875 

32.603 

37.215 

41.715 

46.109 

28.90 

2.698 

1535.2 

5000 

0.391 

-0.017 

34.686 

27.853 

27.875 

32.605 

37.219 

41.721 

46.116 

28.31 

2.727 

1536.8 

5100 

0.331 

-0.086 

34.682 

27.853 

27.875 

32.607 

37.223 

41.727 

46.125 

27.61 

2.755 

1538.3 

5200 

0.307 

-0.122 

34.680 

27.852 

27.875 

32.608 

37.225 

41.731 

46.129 

27.37 

2.7  82 

1540.0 

5201 

0.306 

-0.123 

34.680 

27.852 

27.875 

32.608 

37.225 

41.731 

46.129 

27 . 35 

2.783 

1540.0 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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LATITUDE  LONGITUDE  mars  depth 

1  BAKU* 

MIND  FRCE 

;  SEA  ST 

AIRTMP 

DEWPT  i 

GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 

4 3  54. 

9S  29 

2  7.2E 

477  5612  1022 

280  10 

280  4 

13.3 

1247  20/MAR/74  CONRAD  17 

1  287 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

5ALIN 

SIG-T 

SIC-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

1 

9.760 

9.760 

34.149 

26.349 

26.349 

30.830 

35.203 

39.475 

43.648 

6.77 

1  0.94 

0 

273 

7.150 

7.124 

34.391 

26.940 

26.943 

31.483 

35.913 

40.239 

44.465 

5.95 

8  1.40 

0 

565 

4.140 

4.098 

34.263 

27.208 

27.213 

31.830 

36.335 

40.732 

45.027 

5.46 

23  1.98 

0 

637 

3.770 

3.724 

34.265 

27.248 

27.252 

31.880 

36.394 

40.801 

45.104 

5.53 

27  2.05 

0 

1002 

2.810 

2.743 

34.403 

27.448 

27.454 

32.107 

36.646 

41.077 

45.403 

4.69 

53  2.32 

0 

1057 

2.900 

2.828 

34.454 

27.481 

27.487 

32.137 

36.674 

41.102 

45.426 

4.40 

58  2,31 

0 

1549 

2.610 

2.501 

34.674 

27.682 

27.691 

32.349 

36.892 

41.327 

45.657 

4.31 

68  2.25 

0 

1604 

2.610 

2.496 

34.676 

27.683 

27.693 

32.351 

36.894 

41.329 

45.659 

4.43 

64  2.11 

0 

2019 

2.510 

2.361 

34.778 

27.773 

27.786 

32.446 

36.993 

41.430 

45,763 

4.62 

68  1.95 

0 

2740 

2,000 

1.793 

34,794 

27.828 

27.845 

32.521 

32.562 

37.082 

41.535 

45.882 

4.93 

75  1.94 

0 

3200 

1.530 

1.288 

34.781 

27.854 

27.871 

37.138 

41.604 

45.964 

5.03 

84  1.95 

0 

3374 

1.370 

1.114 

34.751 

27.841 

27.859 

32.555 

37.136 

41.607 

45.972 

4.93 

101  2.07 

0 

3477 

1.280 

1.016 

34.735 

27.835 

27.853 

32.552 

37.136 

41.609 

45.977 

4.88 

104  2.09 

0 

depth 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SlG-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

7 

9,803 
=  SRF 
9.794 

9.803 

34.149 

26.341 

26.341 

30.822 

35.194 

39.464 

43.637 

169.15 

0.000 

1488.5 

10 

9.793 

34.150 

26.344 

26.344 

30.825 

35.197 

39.468 

43.640 

169.12 

0.008 

1488.6 

20 

9.671 

9.669 

34.151 

26.365 

26.366 

30.849 

35.224 

39.497 

43.672 

167.28 

0.025 

1488.3 

30 

9,601 

9.598 

34.154 

26.379 

26,380 

30.865 

35.241 

39.516 

43.692 

166.16 

0.042 

1488.2 

40 

9.574 

9.569 

34.178 

26.403 

26.404 

30.889 

35.266 

39.541 

43.718 

164.14 

0.058 

1488.3 

50 

9.594 

9.589 

34.185 

26.405 

26,406 

30.890 

35.267 

39.542 

43.718 

164.15 

0.075 

1488.6 

60 

9.597 

9.590 

34.191 

26.409 

26.410 

30.894 

35.271 

39.545 

43.722 

163.98 

0.091 

1488.8 

70 

9.585 

9.577 

34.191 

26.411 

26.412 

30.897 

35.274 

39.548 

43.725 

164.01 

0.108 

1488.9 

80 

9.561 

9.552 

34.193 

26.417 

26.418 

30.903 

35.281 

39.556 

43.733 

163.66 

0.124 

1489.0 

90 

9.232 

9.222 

34.200 

26.476 

26.477 

30.970 

35.355 

39.636 

43.820 

158.18 

0,140 

1487.9 

100 

9.190 

9.179 

34.346 

26.597 

26.598 

31.091 

35.475 

39.757 

43.941 

146.91 

0.155 

1488.1 

125 

9.073 

9.059 

34.561 

26.783 

26.786 

31.279 

35.665 

39.947 

44.132 

129,71 

0.190 

1488.4 

150 

8.700 

8.685 

34.515 

26.806 

26.809 

31.311 

35.705 

39.996 

44.188 

127.91 

0,222 

1487.3 

175 

8.270 

8.252 

34.463 

26.832 

26.835 

31.348 

35.752 

40.052 

44.254 

125.76 

0.254 

1486.0 

200 

8.082 

8.062 

34.455 

26.855 

26.858 

31.375 

35.783 

40.088 

44.293 

124.02 

0.285 

1485.7 

225 

7.800 

7,777 

34.433 

26.880 

26,883 

31.407 

35.822 

40. 133 

44,344 

121.99 

0.316 

1485.0 

250 

7.314 

7.290 

34.384 

26.911 

26.915 

31.451 

35.877 

40.199 

44.421 

119.16 

0.346 

1483.5 

275 

7.225 

7.198 

34.412 

26.946 

26.949 

31.487 

35.916 

40.239 

44.463 

116.27 

0.375 

1483.6 

300 

7.112 

7.083 

34.441 

26.985 

26.989 

31.529 

35.960 

40.286 

44.512 

112.90 

0.404 

1483.6 

325 

6.866 

6.835 

34.433 

27.012 

27,016 

31.563 

35.999 

40.331 

44.563 

110.52 

0.432 

1483.0 

350 

6.499 

6.467 

34.425 

27.055 

27.059 

31.615 

36.060 

40.400 

44.640 

106.54 

0.459 

1482.0 

375 

6.236 

6.202 

34.408 

27.076 

27.081 

31.643 

36.095 

40.441 

44.687 

104.70 

0.486 

1481.3 

400 

5.776 

5.742 

34.360 

27,097 

27.101 

31,675 

36,139 

40.496 

44.752 

102.67 

0.511 

1479.8 

425 

5.473 

5.438 

34.335 

27.115 

27,119 

31.701 

36.172 

40.537 

44.800 

101.01 

0.537 

1479.0 

450 

5.092 

5.056 

34.307 

27.138 

27.142 

31.734 

36.215 

40.588 

44.860 

98.74 

0.562 

1477.8 

475 

4.673 

4.636 

34.267 

27.154 

27,158 

31.761 

36.252 

40.636 

44.918 

97.07 

0.586 

1476.4 

500 

4.528 

4.490 

34.250 

27.156 

27.160 

31.767 

36.262 

40.650 

44.936 

96.92 

0.611 

5  476.2 

550 

4.290 

4.249 

34.252 

27.183 

27.188 

31.801 

36.302 

40.696 

44.987 

94.52 

0.658 

1476.0 

600 

4.172 

4.127 

34.268 

27.209 

27.214 

31.830 

36.335 

40.731 

45.025 

92.42 

0.705 

1476.4 

650 

3.961 

3.914 

34.274 

27.236 

27.241 

31.863 

36.372 

40.774 

45.073 

90.04 

0.751 

1476.3 

700 

3.540 

3.491 

34.258 

27.265 

27.270 

31.904 

36.424 

40.837 

45.146 

86.99 

0.795 

1475.4 

750 

3.272 

3.220 

34.268 

27.299 

27.303 

31.944 

36.472 

40.891 

45.207 

83.75 

0.838 

1475.1 

800 

3.058 

3.005 

34.269 

27.319 

27.324 

31.971 

36.504 

40.929 

45.250 

81.74 

0.879 

1475.0 

850 

3.526 

3.465 

34.386 

27.368 

27.374 

32.007 

36.528 

40.940 

45.249 

78.49 

0.919 

1478.0 

900 

3.036 

2.975 

34.357 

27.391 

27.397 

32.043 

36.577 

41.002 

45.323 

75.64 

0.958 

1476.7 

950 

2.883 

2.819 

34.372 

27.417 

27.422 

32.073 

36.611 

41.039 

45.364 

73.21 

0.995 

1476.9 

1000 

2.833 

2.766 

34.399 

27.443 

27.449 

32.102 

36.640 

41,070 

45.396 

70.92 

1.031 

•477.5 

1100 

2.925 

2.849 

34.476 

27.496 

27.503 

32.152 

36.688 

41.115 

45.438 

66.91 

1.100 

1479.7 

1200 

2.672 

2.591 

34.509 

27.545 

27.552 

32.208 

36.751 

41.184 

45.513 

62.25 

1.164 

1480.3 

1300 

2.722 

2.632 

34.574 

27.592 

27.600 

32.255 

36.795 

41.227 

45.555 

58.60 

1.225 

1482.3 

1400 

2.682 

2.584 

34.614 

27.628 

27.636 

32.292 

36.834 

41.267 

45.595 

55.76 

1.282 

1483.9 

1500 

2.613 

2.508 

34.650 

27.662 

27.671 

32.328 

36.872 

41.307 

45.637 

52.92 

1.336 

1485.3 

1600 

2.616 

2.502 

34.684 

27.690 

27.700 

32.357 

36.900 

41.335 

45.665 

50,97 

1.388 

1487.1 

1700 

2.617 

2.495 

34.718 

27.716 

27.727 

32.384 

36.927 

41.362 

45.691 

49.11 

1.438 

1488.8 

1800 

2.608 

2.477 

34.744 

27.738 

27.749 

32.407 

36.950 

41.385 

45.715 

47.62 

1.487 

1 490.5 

1900 

2.568 

2.429 

34.757 

27.751 

27.763 

32.422 

36.967 

41.402 

45.734 

46.81 

1.534 

1492.0 

2000 

2.522 

2.375 

34.771 

27.767 

27.779 

32.439 

36.986 

41.423 

45.755 

45.72 

1.580 

1493.6 

2100 

2.519 

2.363 

34.790 

27.783 

27.796 

32.456 

37.002 

41.440 

45.772 

44.83 

1.626 

1495.3 

2200 

2.452 

2.287 

34.794 

27.791 

27.805 

32.468 

37.016 

41 .455 

45.790 

44.19 

1.670 

1496.7 

2300 

2.362 

2.190 

34.793 

27.798 

27,812 

32.477 

37.028 

41.470 

45.807 

43.64 

1.714 

1498.0 

2400 

2.242 

2.063 

34.787 

27.804 

27.818 

32.487 

37.041 

41.486 

45.827 

42.92 

1 . 757 

1499.2 

2500 

2.229 

2.041 

34.798 

27.813 

27.829 

32.498 

37.053 

41,498 

45.839 

42.41 

1.800 

1500.9 

2600 

2.152 

1.956 

34.794 

27.816 

27.832 

32.504 

37.061 

41.509 

45.852 

42.13 

1.842 

1502.3 

2700 

2.065 

1.861 

34.793 

27.822 

27.839 

32.513 

37.073 

41.523 

45.869 

41.45 

1.884 

1503.6 

2800 

1.980 

1.768 

34.790 

27.827 

27.843 

32.520 

37.083 

41.535 

45.883 

40.92 

1.925 

1505.0 

2900 

1.859 

1.639 

34.779 

27.827 

27.844 

32.525 

37.091 

41.547 

45.899 

40.38 

1.966 

1506.2 

3000 

1.803 

1.574 

34.782 

27.834 

27.851 

32.534 

37.102 

41.560 

45.913 

39.77 

2.006 

1507.7 

3100 

1.662 

1.427 

34.764 

27.831 

27.848 

32.535 

37.107 

41.569 

45.926 

39.34 

2.045 

1508.8 

3200 

1.547 

1.305 

34.756 

27.832 

27,850 

32.540 

37.116 

41.581 

45.941 

38.62 

2.084 

1510.0 

3300 

1.466 

1.215 

34.752 

27.836 

27.853 

32.546 

37.125 

41.593 

45.955 

37.98 

2.123 

1511.4 

3400 

1.350 

1.092 

34.740 

27.834 

27.852 

32.548 

37.130 

41.601 

45.967 

37.45 

2.160 

1512.6 

3500 

1.279 

1.012 

34.736 

27.836 

27.854 

32.553 

37.137 

41.610 

45.978 

36.94 

2.198 

1514.0 

3600 

1.191 

0.916 

34.731 

27.838 

27.856 

32.558 

37.145 

41.621 

45.991 

36.23 

2.234 

1515.4 

3700 

1.096 

0.813 

34.723 

27.838 

27.856 

32.561 

37.151 

41.630 

46.003 

35.55 

2.270 

1516.7 

3800 

1.036 

0.744 

34.723 

27.841 

27.860 

32.567 

37.159 

41 .640 

46.015 

34.87 

2.305 

1518.2 

3900 

0.968 

0.667 

34.716 

27.841 

27.860 

32.569 

37.163 

41.646 

46.023 

34.49 

2.340 

1519.7 

4000 

0.886 

0.577 

34.708 

27.840 

27.859 

32.571 

37.168 

41.653 

46.033 

33.92 

2.374 

1521.1 

4100 

0.822 

0.503 

34.705 

27.841 

27.861 

32.575 

37.174 

41.661 

46.043 

33.30 

2.408 

1522.6 

4200 

0.747 

0.421 

34.698 

27.840 

27.860 

32.577 

37.178 

41.668 

46.052 

32.72 

2.441 

1524.0 

4300 

0.712 

0.375 

34.697 

27.841 

27.861 

32.580 

37.182 

41.673 

46.058 

32.40 

2.473 

1 525.6 

4400 

0.651 

0.304 

34.696 

27.845 

27.865 

32.585 

37.190 

41.683 

46.070 

31.55 

2.505 

1527,1 

4500 

0,581 

0.225 

34.689 

27.844 

27.864 

32.587 

37.194 

41.689 

46.078 

30.96 

2.537 

1528.6 

4600 

0.517 

0.153 

34.68  / 

27.845 

27.866 

32.591 

37.200 

41.697 

46.088 

30.21 

2.567 

1530.1 

4700 

0.424 

0.051 

34.682 

27.847 

27.868 

32.596 

37.207 

41.708 

46.102 

29.06 

2.597 

1531.5 

4800 

0.361 

-0.022 

34.679 

27.848 

27.869 

32.599 

37,213 

41.716 

46.111 

28.26 

2.625 

1533.0 

4900 

0.328 

-0.065 

34.674 

27.846 

27.867 

32.599 

37.?: 4 

41.718 

46.115 

28.09 

2.654 

1534.7 

5000 

0.304 

-0.101 

34.675 

27.848 

27.870 

32.602 

37.219 

41.724 

4b. 121 

27,63 

2.682 

1536.4 

5100 

0.283 

-0.133 

34.671 

27.846 

27.869 

32.602 

37.219 

41.725 

46.124 

27.54 

2.709 

1538.1 

5200 

0.279 

-0.149 

34.673 

27.848 

27.871 

32.605 

37.223 

41.729 

46.128 

27.37 

2.737 

1 539.9 

5300 

0.268 

-0.172 

34.672 

27.848 

27.871 

32.506 

37.224 

41.731 

46.131 

27.26 

2.764 

1541.6 

5400 

0.275 

-0.177 

34.673 

27.848 

27.872 

32.007 

37.225 

41.732 

46.132 

27.37 

2.791 

’543.5 

5500 

0.282 

-0.183 

34.672 

27.847 

27.871 

32.606 

37.225 

41.732 

46.133 

27.56 

2.819 

1545.3 

5597 

15 

0.293 
=  PING 

-0.186 

34.672 

27.847 

27.872 

32.607 

37.226 

41.733 

46.133 

2  7.  73 

2.846 

1547.2 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


5000 


LATITUDE  LONGITUDE  WARS  DEPTH  BAKU*  MIND  FRCE  SEA  ST  AIRThP  DENPT  GMT  D A / MON / Y  R  SHIP  CRUS  MOD  STN 


56  22. 

4S  51 

53.  OE 

510  4335 

i  1001 

340  16 

340  5 

3.3 

516  26/MAR/74  CONRAD  17 

1  289 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-6 

SIG-1 

S1G-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG  . 

SIL  PHUS 

MOD 

3S 

1.650 

1.650 

33.888 

27.131 

27.131 

31.818 

36.391 

40,855 

45.213 

7.74 

1. 

73 

2 

3  S 

1 .660S 

1.660 

33.893 

27.134 

27.134 

31.821 

36.394 

40.857 

45.215 

7.77 

1  . 

74 

2 

1  3  8  8  S 

1 .410S 

1.327 

34.747 

27.835 

27.841 

32.531 

37.106 

41.571 

45.931 

4.73 

2. 

13 

2 

1388S 

1 .410S 

1.327 

34.746 

27.835 

27.840 

32.530 

37.105 

41.570 

45.930 

4.73 

2. 

12 

2 

1388S 

1.420 

1.337 

34.748 

27.835 

27.841 

32.531 

37.106 

41.570 

45.930 

4.74 

2. 

1 1 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANUM 

GEOPT 

SOUNUV 

0 

1 

1.668 

2  QR  F 

1.668 

33.891 

27.131 

27.131 

31.819 

36.391 

40.854 

45.212 

94.23 

0.000 

1455.2 

10 

1.666 

1 . 6b5 

33.890 

27.131 

27.131 

31.819 

36.391 

40.854 

45.212 

94.27 

0.005 

1 455.3 

20 

1.661 

1.660 

33.890 

27.131 

27.131 

31.819 

36.392 

40.855 

45.212 

94.27 

0.014 

1455.5 

30 

1.662 

1.660 

33.890 

27.131 

27,132 

31.819 

36.392 

40.855 

45.213 

94.31 

0.024 

1455.6 

40 

1.663 

1 .6bl 

33.890 

27.131 

27.131 

31.819 

36.392 

40.855 

45.212 

94.36 

0.033 

1455.8 

50 

1.663 

1.661 

33.890 

27.131 

27.132 

31.819 

36.392 

40.855 

45.213 

94,37 

0.042 

1456.0 

60 

1.662 

1.659 

33.890 

27.131 

27.132 

31.819 

36.392 

40.855 

45.213 

94.38 

0.052 

1456.1 

70 

1.665 

1.661 

33.891 

27.132 

27.132 

31.819 

36.392 

40.855 

45.213 

94.38 

0.061 

1456.3 

80 

1.664 

1.660 

33.891 

27.132 

27.132 

31.820 

36.393 

40.856 

45.213 

94.38 

0.071 

1456.5 

90 

1.666 

1.662 

33.891 

27.131 

27,132 

31.819 

36.392 

40.855 

45.213 

94.47 

0.080 

1456.7 

100 

1.660 

1.655 

33.892 

27.133 

27.134 

31.821 

36.394 

40.857 

45.215 

94,31 

0.090 

1456.8 

125 

0.395 

0.390 

33.935 

27.248 

27.249 

31.973 

36.581 

41.079 

45,469 

83.05 

0.112 

1451.6 

150 

-0.242 

-0.247 

34.095 

27.410 

27.410 

32.152 

36.778 

41.291 

45.698 

67.52 

0.131 

1449.3 

175 

-0.071 

-0.077 

34.147 

27.443 

27,443 

32.179 

36.800 

41.308 

45.710 

64.44 

0.147 

1450.6 

200 

0.538 

0.529 

34.275 

27.514 

27.514 

32.231 

36.833 

41.323 

45.708 

58.07 

0.162 

1453.9 

225 

1.185 

1.175 

34.411 

27.582 

27.583 

32.280 

36.862 

41.334 

45.700 

52.06 

0.176 

1457.5 

250 

1.491 

1.478 

34.457 

27.597 

27.598 

32.286 

36.860 

41.323 

45.681 

50.85 

0.189 

1459.3 

275 

1.625 

1.611 

34.511 

27.631 

27.632 

32.315 

36.884 

41.344 

45.698 

47.91 

0.201 

1460.4 

300 

1.712 

1.696 

34.527 

27.637 

27.638 

32.320 

36.886 

41.343 

45.695 

47.44 

0.213 

1461.2 

325 

1.723 

1.706 

34.546 

27.651 

27.652 

32.333 

36.899 

41.356 

45.707 

46.23 

0.225 

1461.7 

350 

1.815 

1.796 

34.569 

27.663 

27.665 

32.343 

36.906 

41.360 

45.709 

45.26 

0.236 

1462.5 

375 

1.847 

1.826 

34.596 

27.682 

27.683 

32.360 

36.923 

41.376 

45.723 

43.68 

0.248 

1463.1 

400 

1.894 

1.871 

34.609 

27.689 

27.691 

32.367 

36.928 

41.379 

45.726 

43.12 

0.258 

1463.8 

425 

1.921 

1.898 

34.630 

27.704 

27.705 

32.380 

36.940 

41.391 

45.737 

41.91 

0.269 

1 464.3 

450 

1.939 

1.914 

34.638 

27.709 

27.711 

32.385 

36.945 

41.395 

45.740 

41.56 

0.280 

1464.8 

475 

1.951 

1.924 

34.652 

27.719 

27.721 

32.394 

36.954 

41.404 

45.748 

40.75 

0.290 

1465.3 

500 

1.955 

1.927 

34.660 

27.725 

27.727 

32.400 

36.960 

41.409 

45.754 

40.32 

0.300 

1465.8 

550 

1.963 

1.931 

34.674 

27.736 

27.738 

32.411 

36.970 

41 .420 

45.764 

39.51 

0.320 

1466.6 

600 

1.924 

1.889 

34.689 

27.751 

27.753 

32.428 

36.988 

41.438 

45.784 

38.28 

0.339 

1467.3 

650 

1.885 

1.848 

34.698 

27.761 

27.763 

32.439 

37.000 

41.451 

45.798 

37.50 

0.358 

1468.0 

700 

1.880 

1.840 

34.711 

27.771 

27.774 

32.450 

37,011 

41.463 

45.809 

36.73 

0.377 

1468.8 

750 

1.857 

1.813 

34.717 

27.778 

27.781 

32.458 

37.020 

41.472 

45.819 

36.26 

0.395 

1469.6 

800 

1.839 

1.792 

34.723 

27.785 

27.788 

32.465 

37.027 

41.480 

45.828 

35.82 

0.413 

1470.3 

850 

1.821 

1.771 

34.729 

27.790 

27.794 

32.472 

37.035 

41.488 

45.836 

35.45 

0.431 

1471.1 

900 

1.789 

1.736 

34.736 

27.798 

27.802 

32.481 

37.045 

41.499 

45.848 

34.83 

0.448 

1471.8 

950 

1.754 

1.698 

34.738 

27.803 

27.807 

32.486 

37.051 

41.506 

45.856 

34.56 

0.466 

1472.5 

1000 

1.728 

1.669 

34.743 

27.809 

27.813 

32.493 

37.059 

41.515 

45.866 

34.14 

0.483 

1473.2 

1100 

1.667 

1.601 

34.749 

27.818 

27.823 

32.505 

37.073 

41.530 

45.883 

33.47 

0.517 

1474.6 

1200 

1.579 

1.508 

34.750 

27.825 

27.831 

32.515 

37.085 

41.545 

45.900 

32.91 

0.550 

1475.9 

1300 

1.527 

1.449 

34.753 

27.832 

27.837 

32.524 

37.095 

41.557 

45.913 

32.51 

0.583 

1477.4 

1400 

1.418 

1.334 

34.746 

27.834 

27.840 

32.529 

37.104 

41.569 

45.928 

32.25 

0.615 

1478.6 

1450 

1.389 

1.302 

34.750 

27.839 

27.845 

32.536 

37.112 

41.577 

45.937 

31.81 

0.631 

1479.3 

DEPTH  CM)  DEPTH  CM) 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  6AKOM  KIND  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  DENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MUD  STN 
54  29. 8S  53  6.5E  510  4J00  1008  250  20  260  5  J.3  2110  26/MAR/74  CONRAD  17  1  290 


DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SlG-« 

5IG-1 

SIG-2 

5IG-3 

SIG-4 

OX  YG 

S1L  PHOS 

MOD 

BOS 

1.680 

1.676 

33.846 

27.095 

27.095 

31.783 

3b. 355 

40.818 

45.176 

7.84 

25  1. 

70 

2 

1  64S 

0.750 

0.743 

34.123 

27.379 

27.379 

32.091 

36,688 

41.174 

45.554 

6.64 

47  2. 

18 

2 

735S 

2.090 

2.046 

34.695 

27.742 

27.746 

32.416 

36.971 

41.417 

45.759 

4.33 

81  2. 

22 

2 

20735 

0.970 

0.841 

34.721 

27.845 

27.853 

32.557 

37,146 

41.624 

45.997 

4.93 

114  2. 

21 

2 

2909S 

0.420 

0.231 

34.689 

27.853 

27.864 

32.586 

37.193 

41.688 

46.077 

4.99 

132  2. 

26 

2 

42555 

-0.240S 

-0.543 

34.663 

27.867 

27.881 

32.627 

37.256 

41.774 

46.184 

5.73 

146  2. 

27 

1 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

7 

1.748 

—  CUE 

1.748 

33.827 

27.075 

27.075 

31.760 

36.331 

40.792 

45.148 

99.58 

0.000 

1455.4 

10 

—  or  r 

1.748 

1.747 

33.828 

27.075 

27.075 

31.761 

36.332 

40.793 

45.149 

99.58 

0.005 

1455.6 

20 

1.749 

1.748 

33.828 

27.075 

27.075 

31.761 

36.332 

40.793 

45.149 

99.63 

0.015 

J  455.8 

30 

1.751 

1.749 

33.828 

27.075 

27.075 

31.761 

36.332 

40.793 

45.149 

99.64 

0.025 

1456.0 

40 

1.750 

1.748 

33.827 

27.075 

27.075 

31.760 

36.331 

40.792 

45.148 

99.71 

0.035 

1456.1 

50 

1.752 

1.749 

33.828 

27.075 

27.075 

31.761 

36.332 

40.793 

45.149 

99.68 

0.045 

1456.3 

60 

1.751 

1.748 

33.828 

27.075 

27.076 

31.761 

36.332 

40.793 

45.149 

99.71 

0.055 

1456.4 

70 

1.752 

1.748 

33.828 

27.075 

27.075 

31.761 

36.332 

40.793 

45.149 

99.75 

0.065 

1456.6 

80 

1.739 

1.735 

33.832 

27.080 

27.080 

31.766 

36.337 

40.799 

45.155 

99.37 

0.075 

1456.7 

90 

1.708 

1.704 

33.833 

27.082 

27.082 

31.769 

3b. 341 

40.804 

45.161 

99.15 

0.085 

1456.8 

100 

1.624 

1.619 

33.843 

27.097 

27.097 

31.786 

36.361 

40.825 

45.184 

97.75 

0.095 

1456.6 

125 

0,836 

0.830 

34.030 

27.299 

27.299 

32.009 

36.604 

41.089 

45.467 

78.48 

0,117 

1453.7 

150 

0.882 

0.875 

34.084 

27.340 

27.340 

32.048 

36.642 

41.125 

45.501 

74.64 

0.136 

1454.4 

175 

0.766 

0.758 

34.127 

27.381 

27.381 

32.093 

36.689 

41.175 

45.554 

70.71 

0.154 

1454.4 

200 

1.121 

1.112 

34.231 

27.441 

27.442 

32.143 

36.728 

41.203 

45.572 

65.21 

0,171 

1456.5 

225 

1.387 

1.376 

34.299 

27.478 

27,479 

32.171 

36.748 

41.216 

45.577 

61.99 

0.187 

1458.2 

250 

1.553 

1.540 

34.345 

27.503 

27.504 

32.191 

36.764 

41.226 

45.584 

59.75 

0.202 

1459.4 

275 

1.647 

1.633 

34.387 

27.530 

27.531 

32.215 

36.785 

41.244 

45.599 

57.41 

0.217 

1460.3 

300 

1.765 

1.749 

34.431 

27.556 

27.557 

32.238 

36.804 

41.260 

45.611 

55.13 

0.231 

1461.3 

325 

1.806 

1.789 

34.454 

27.572 

27.573 

32.252 

36.817 

41.272 

45 . b22 

53.75 

0.244 

1461.9 

350 

1.846 

1.827 

34.481 

27.591 

27.592 

32.270 

36.833 

41.287 

45.636 

52.12 

0.258 

1462.5 

375 

1.903 

1.882 

34.507 

27.607 

27.608 

32.284 

36.846 

41.298 

45.645 

50.79 

0.270 

1463.2 

400 

1.869 

1.847 

34.523 

27.622 

27.624 

32.301 

36.863 

41.316 

45.664 

49.41 

0.283 

1463.5 

425 

1.867 

1.843 

34.537 

27.634 

27.636 

32.312 

36.875 

41.328 

45.676 

48.40 

0.295 

1464.0 

450 

2.002 

1.977 

34.570 

27.649 

27.651 

32.324 

36.882 

41.331 

45.676 

47.24 

0.307 

1465.0 

475 

2.029 

2.002 

34.590 

27.6b3 

27.665 

32.337 

36.895 

41.343 

45.686 

46.09 

0.319 

1465.6 

500 

1  .960 

1.932 

34.591 

27.669 

27.671 

32.345 

36.905 

41.355 

45.700 

45.54 

0.330 

1465.7 

550 

2.022 

1.990 

34 . b23 

27.690 

27,693 

32.365 

36.922 

41.371 

45.714 

43.86 

0.353 

1466.8 

600 

1.978 

1.944 

34.637 

27.704 

2/. 707 

32.380 

36.939 

41.389 

45.733 

42.69 

0.374 

1467.5 

650 

1.960 

1.922 

34.653 

27.719 

27.722 

32.396 

36.955 

41.405 

45.750 

41.51 

0.395 

1468.3 

700 

2.079 

2.038 

34.681 

27.732 

27.735 

32.405 

36.961 

41.408 

45.750 

40.78 

0.416 

1469.6 

750 

2.085 

2.040 

34.701 

27.747 

27,751 

32.421 

36.977 

41.423 

45.765 

39.57 

0.436 

1470.5 

800 

2.064 

2.016 

34.712 

27.758 

27.762 

32.432 

36.989 

41.436 

45.778 

38.76 

0.455 

1471.3 

850 

2.043 

1.991 

34.724 

27.769 

27.773 

32.444 

37.001 

41.448 

45.791 

37.96 

0.475 

1472.0 

900 

2.017 

1.963 

34.730 

27.776 

27.780 

32.452 

37.010 

41.458 

45.801 

37.47 

0.494 

1472.8 

950 

1.996 

1.938 

34.735 

27.781 

27.786 

32.459 

37.017 

41.466 

45.810 

37,13 

0,512 

1473.5 

1000 

1.980 

1.919 

34.741 

27.787 

27.792 

32.465 

37.024 

41.473 

45.818 

36.76 

0.531 

1474.3 

1100 

1.926 

1.858 

34.749 

27.798 

27.804 

32.478 

37.039 

41.490 

45.835 

36.04 

0.567 

1475.8 

1200 

1.857 

1.782 

34.755 

27.808 

27.814 

32.491 

37.053 

41.506 

45.854 

35.34 

0.603 

1477.1 

1300 

1.792 

1.711 

34.759 

27.817 

27.823 

32.502 

37.066 

41.521 

45.870 

34.77 

0.638 

1478.5 

1400 

1 .687 

1.600 

34.754 

27.821 

27.827 

32.509 

37.077 

41.534 

45.887 

34.41 

0.672 

1479.8 

1500 

1.582 

1.486 

34.752 

27.827 

27.834 

32.519 

37.089 

41.550 

45.905 

33.81 

0.706 

1481.0 

1600 

1.478 

1.378 

34.750 

27.833 

27,840 

32.528 

37.102 

41.566 

45.923 

33.21 

0.740 

1482.2 

1700 

1.377 

1.272 

34.744 

27.835 

27.842 

32.534 

37.111 

41.577 

45.938 

32.88 

0.773 

1483.4 

1800 

1.268 

1.156 

34.738 

27.838 

27.846 

32.541 

37.121 

41.590 

45.954 

32.35 

0.806 

1484.6 

1900 

1.174 

1.055 

34. / 30 

27.838 

27.846 

32.544 

37.127 

41.599 

45,966 

32.19 

0.838 

1485.9 

2000 

1.054 

0.929 

34.726 

27.843 

27.851 

32.553 

37.140 

41.615 

45.985 

31.32 

0.870 

1487.1 

2100 

0.930 

0.799 

34.719 

27.84b 

27.854 

32.560 

37.150 

41.629 

46.003 

30.63 

0.901 

1488.2 

2200 

0.850 

0.713 

34.716 

27.848 

27.857 

32.565 

37.157 

41.639 

46.015 

30.13 

0.931 

1489.6 

2300 

0.786 

0.642 

34.712 

27.850 

27.859 

32.569 

37.163 

41.647 

46.025 

29.79 

0.961 

1491.0 

2400 

0.727 

0.575 

34.707 

27.849 

27.859 

32.571 

37.167 

41 .653 

46.033 

29.59 

0.991 

1492.5 

2500 

0.664 

0.506 

34.707 

27.853 

27.862 

32.576 

37.175 

41.663 

46.044 

29.02 

1.020 

1493.9 

2600 

0.590 

0.425 

34.699 

27.850 

27.860 

32.577 

37.178 

41.668 

46.052 

28.82 

1.049 

1495.3 

2700 

0.531 

0.358 

34.700 

27.855 

27.865 

32.584 

37.187 

41.678 

46.064 

28.11 

1.077 

1496.8 

2800 

0.470 

0.290 

34.693 

27.853 

27.863 

32.584 

37.189 

41.683 

46.070 

27.91 

1.105 

1498.2 

2900 

0.413 

0.225 

34.692 

27.856 

27.867 

32.589 

37.196 

41.692 

46.080 

27.30 

1.133 

1499.7 

3000 

0,365 

0.169 

34.688 

27.855 

27.866 

32.590 

37.199 

41 .696 

46.087 

27.04 

1.160 

1501.2 

3100 

0.307 

0.104 

34.685 

27.856 

27.867 

32.593 

37.204 

41.703 

46.095 

26.57 

1.187 

1502.7 

3200 

0.252 

0.041 

34.681 

27.85b 

27,867 

32.595 

37.207 

41.708 

46.102 

26.15 

1.213 

1504.2 

3300 

0.204 

-0.016 

34.678 

27.856 

27.868 

32.598 

37.212 

41.714 

46.110 

25.73 

1.239 

1505.7 

3400 

0.167 

-0.061 

34.676 

27.857 

27.869 

32.600 

37.216 

41.719 

46.116 

25.32 

1.265 

1507.3 

3500 

0.128 

-0. 109 

34.674 

27.857 

27.870 

32.602 

37.219 

41.724 

46.122 

24,93 

1.290 

1508.9 

3600 

0.091 

-0.155 

34.673 

27.858 

27.871 

32.605 

37.223 

41.730 

46.129 

24.50 

1.315 

1510.5 

3700 

0.050 

-0.204 

34.671 

27.859 

27.871 

32.607 

37.227 

41.734 

46.135 

24.07 

1.339 

1512.0 

3800 

0.024 

-0.240 

34.668 

27.858 

27.871 

32.608 

37.228 

41.737 

46.139 

23.84 

1.363 

1513.7 

3900 

-0.025 

-0.297 

34.667 

27.860 

27.873 

32.612 

37.234 

41.744 

46.148 

23.18 

1.386 

1515.2 

4000 

-0.074 

-0.355 

34.665 

27 . 8b 1 

27.874 

32.615 

37.238 

41.751 

46.155 

22.55 

1.409 

1516.8 

4100 

-0.127 

-0.417 

34.663 

27.862 

27.876 

32.618 

37.243 

41.757 

46.164 

21.86 

1.431 

1518,3 

4200 

-0.190 

-0.488 

34.663 

27 . 8b5 

27.879 

32.623 

37.251 

41.767 

46.175 

20.85 

1.453 

1519.8 

4271 

-0.239 

-0.544 

34.663 

27.867 

27.881 

32.627 

37.256 

41.774 

46.184 

20.08 

1.468 

1520.9 

1  -u  .  t  J  J 

9  =  PING 


DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  KARS  DEPTH  BAKU*  WIND  H  RCE  SEA  ST  A1RTMP  DEW  FT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


52  12. 

8S  54 

23. 3E 

510  3961 

1007 

350  10 

340  4 

5.6 

1551  27/MAR/74  CONRAD  17 

1  291 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

1 

4.070 

4.070 

33.814 

26.859 

26.859 

31.481 

35.990 

40.392 

44.690 

7.41 

3  1 . 

51 

0 

112 

3.840 

3.832 

33.842 

26.905 

26.906 

31.533 

36.049 

40.456 

44.760 

7.56 

4  1  . 

55 

0 

294 

2.190 

2.174 

34.244 

27.374 

27.375 

32.045 

36.601 

41.048 

45.389 

5.44 

44  2. 

31 

0 

477 

2.100 

2.073 

34.403 

27.508 

27.510 

32.182 

36.739 

41.187 

45.530 

4.67 

b  4  2. 

41 

0 

752 

2.210 

2.164 

34.582 

27.642 

27.646 

32.313 

36.867 

41.311 

45.650 

4.26 

75  2. 

39 

0 

1033 

2.240 

2.174 

34.715 

27.746 

27.751 

32.417 

36.969 

41.412 

45.750 

4.37 

79  2. 

1  5 

0 

1574 

1.980 

1.876 

34.767 

27.808 

27.817 

32.491 

37.050 

41.500 

45.846 

4.79 

83  2. 

07 

0 

1940 

1.680 

1.551 

34.764 

27.829 

27.839 

32.522 

37.091 

41.550 

45.903 

4.83 

91  1  . 

96 

0 

2307 

1.280 

1.126 

34.747 

27.844 

27.855 

32.551 

37.131 

41.602 

45.967 

4,88 

104  2. 

07 

0 

25  72 

1.110 

0.936 

34.73? 

27.844 

27.856 

32.557 

37.143 

41.619 

45.989 

4.92 

109  2. 

07 

0 

3043 

0.670 

0.463 

34.705 

27.851 

27.863 

32.579 

37.178 

41.667 

46.050 

4.87 

1  24  2. 

15 

0 

3414 

0.350 

0.116 

34.688 

27.856 

27.869 

32.595 

37.205 

41.704 

46.096 

5.20 

1  34  2. 

19 

0 

3692 

0.170 

-0 .087 

34.680 

27.860 

27.873 

32.605 

37.221 

41.726 

46.123 

5.30 

1  38  2. 

21 

0 

3872 

0.100 

-0.173 

34.681 

27.864 

27.878 

32.613 

37.231 

41.738 

46.138 

5.32 

142  2. 

26 

0 

3981 

0.010 

-0.272 

34.672 

27.862 

27.876 

32.614 

37.235 

41.745 

46.147 

5.31 

14b  2. 

29 

0 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOU  N  D  V 

0 

Q 

4.022 

4.022 

33.825 

26.873 

26.873 

31.496 

36.006 

40.409 

44.709 

118.71 

0.000 

1465.3 

10 

•  o  n  r 

4.021 

4.020 

33.826 

26.874 

26.874 

31.497 

36.008 

40.410 

44.710 

118.68 

0.006 

1465.4 

20 

4.005 

4.004 

33.830 

26.879 

26.879 

31.502 

36.013 

40.416 

44.716 

118.32 

0.018 

1465.5 

30 

3.990 

3.988 

33.832 

26.882 

26.882 

31.506 

36.017 

40.420 

44.721 

118.14 

0.030 

1465.6 

40 

3.973 

3.970 

33.832 

26.884 

26.884 

31.508 

36.020 

40.424 

44.725 

118.04 

0.041 

1465.7 

50 

3.953 

3.950 

33.833 

26.886 

26.887 

31.512 

36.023 

40.428 

44.729 

117.86 

0.053 

1465.8 

60 

3.932 

3.928 

33.834 

26.890 

26.890 

31.515 

36.028 

40.433 

44.735 

117.64 

0.065 

1465.9 

70 

3.906 

3.901 

33.837 

26.894 

26.895 

31.521 

36.034 

40.440 

44.742 

117.26 

0.077 

1465.9 

80 

3.862 

3.857 

33.840 

26.901 

26.902 

31.529 

36.043 

40.450 

44.753 

116.72 

0.088 

1465.9 

90 

3.842 

3.836 

33.842 

26.904 

26.905 

31.533 

36.048 

40.455 

44.759 

116.46 

0.100 

1466.0 

100 

3.837 

3.831 

33.842 

26.905 

26.906 

31.534 

36.049 

40.456 

44.760 

116.44 

0.112 

1466.2 

125 

3.279 

3.271 

33.842 

26.959 

26.960 

31.603 

36.132 

40.554 

44.871 

111.42 

0.140 

1464.2 

150 

1.812 

1.804 

33.906 

27.133 

27.134 

31.817 

36.386 

40.845 

45.199 

94.51 

0.166 

1458.3 

175 

1.661 

1.652 

33.963 

27.190 

27.191 

31.878 

36.450 

40.913 

45.270 

89.18 

0.189 

1458.1 

200 

1.773 

1.763 

34,033 

27.237 

27.238 

31.922 

36.491 

40.950 

45.303 

84.82 

0.211 

1459.1 

225 

1.985 

1.973 

34.116 

27.288 

27.289 

31.965 

36.526 

40.981 

45.329 

80.28 

0.231 

1460.6 

250 

2.195 

2.182 

34.171 

27.315 

27.316 

31.987 

36.543 

40.990 

45.332 

77.94 

0.251 

1462.0 

275 

2.219 

2.204 

34.225 

27.356 

27.357 

32.027 

36.582 

41.028 

45.369 

74.20 

0.270 

1462.6 

300 

2.205 

2.188 

34.265 

27.389 

27.391 

32.060 

36.615 

41.061 

45.403 

71.18 

0.288 

1463.0 

325 

2.179 

2.160 

34.288 

27.410 

27.411 

32.081 

36.637 

41.084 

45.426 

69.33 

0.306 

1463.3 

350 

2.111 

2.092 

34.309 

27.432 

27.433 

32.105 

36.663 

41.111 

45.454 

67.31 

0.323 

1463.5 

375 

2.095 

2.074 

34.330 

27.450 

27.452 

32.124 

36.682 

41.130 

45.474 

65.72 

0.340 

1463.8 

400 

2.095 

2.072 

34.351 

27.467 

27.468 

32.140 

36.698 

41.146 

45.490 

64.27 

0.35b 

1464.3 

425 

2.119 

2.095 

34.380 

27.488 

27.490 

32.161 

36.718 

41.166 

45.508 

62.36 

0.372 

1464.8 

450 

2.114 

2.088 

34.398 

27.503 

27.505 

32.176 

36.733 

41.180 

45.523 

61.09 

0.387 

1465.3 

475 

2.089 

2.061 

34.413 

27.517 

27.519 

32.191 

36.748 

41.196 

45.540 

59.88 

0.402 

1465.6 

500 

2.125 

2.096 

34.436 

27.533 

2  /  •  5  3  5 

32.206 

36.762 

41.209 

45.551 

58.54 

0.417 

1466.2 

550 

2.179 

2.147 

34.494 

27.574 

27.577 

32.246 

36.800 

41.245 

45.586 

54.93 

0.445 

1467.3 

600 

2.216 

2.181 

34.523 

27.594 

27.597 

32.265 

36.618 

41.262 

4 5  .  b02 

53.38 

0.472 

1468.4 

650 

2.245 

2.206 

34.553 

27.616 

27,619 

32.286 

36.838 

41.281 

45.620 

51.66 

0.499 

1469.4 

700 

2.233 

2.191 

34.567 

27.628 

27.632 

32.299 

36.852 

41.295 

45.634 

50.70 

0.524 

1470.2 

750 

2.244 

2.199 

34.592 

27.648 

27.651 

32.318 

36.870 

41.313 

45.652 

49.19 

0.549 

1471.1 

800 

2.235 

2.186 

34.617 

27.668 

27.672 

32.338 

36.891 

41.334 

45,673 

47.54 

0.573 

1471.9 

850 

2.226 

2.173 

34.643 

27.689 

27.694 

32.360 

36.913 

41.356 

45.695 

45.77 

0.597 

1472.7 

900 

2.232 

2.176 

34.653 

27.697 

27.702 

32.369 

36.921 

41.364 

45.703 

45.26 

0.620 

1473.6 

950 

2.233 

2.173 

34.669 

27.709 

27.714 

32.381 

36.933 

41.376 

45.715 

44.40 

0.642 

1474.5 

1000 

2.221 

2.158 

34.682 

27.721 

27.726 

32.393 

36.946 

41.389 

45.728 

43.55 

0.664 

1475.3 

1100 

2.239 

2.168 

34.715 

27.746 

27.752 

32.418 

36.970 

41.413 

45.751 

41.79 

0.707 

1477.1 

1200 

2.176 

2.099 

34.734 

27.766 

27.772 

32.440 

36.994 

41.439 

45.779 

40.25 

0.748 

1478.5 

1300 

2.114 

2.0  30 

34.747 

27.782 

27.789 

32.459 

37.014 

41.461 

45.602 

39.06 

0.787 

1479.9 

1400 

2.060 

1.968 

34.760 

27.797 

27.804 

32.476 

37.033 

41.481 

45.824 

37.97 

0.826 

1481.4 

1500 

2.000 

1.901 

34.762 

27.803 

27.811 

32.484 

37.043 

41.493 

45.837 

37.61 

0.864 

1482.8 

1600 

1.948 

1.842 

34.770 

27.813 

27.822 

32.497 

37.057 

41.508 

45.854 

36.90 

0.901 

1484.3 

1700 

1.858 

1.745 

34.769 

27.820 

27.828 

32.506 

37.069 

41.523 

45,871 

36.38 

0.937 

1485.6 

1800 

1.803 

1.683 

34.768 

27.823 

27.632 

32.512 

37.077 

41.532 

45.882 

36.21 

0.974 

1487.0 

1900 

1.717 

1.590 

34.767 

27.829 

27.838 

32.520 

37.088 

41.546 

45.898 

35.71 

1.010 

1488.4 

2000 

1.652 

1.518 

34.762 

27.830 

27.839 

32.524 

37.093 

41.553 

45.908 

35.65 

1.045 

1489.8 

2100 

1 .534 

1  .  393 

34.755 

27.832 

27.843 

32.531 

37.104 

41.567 

45.925 

35.11 

1.081 

1491.0 

2200 

1.461 

1.313 

34.750 

27.834 

27.844 

32.535 

37.110 

41.575 

45.935 

34.89 

1.116 

1492.3 

2300 

1.388 

1.233 

34.746 

27.836 

27.847 

32.539 

37.117 

41.585 

45.946 

34.57 

1.151 

1493.7 

2400 

1.284 

1.122 

34.742 

27.840 

27.851 

32.547 

37.128 

41.599 

45.963 

33.84 

1.185 

1495.0 

2500 

1.212 

1.043 

34.735 

27.839 

27.b51 

32.549 

37.132 

41.605 

45.972 

33.72 

1.219 

1496.4 

2600 

1.106 

0.930 

34.730 

27.843 

27.854 

32.556 

37.142 

41.618 

45.988 

32.96 

1.252 

1497.6 

2700 

1.002 

0.820 

34.724 

27.845 

27.857 

32.562 

37.151 

41 .630 

46.003 

32.28 

1.284 

1498.9 

2800 

0.917 

0.727 

34.718 

27.846 

27.858 

32.566 

37.158 

41.639 

46.015 

31.75 

1.316 

1500.2 

2900 

0.816 

0.619 

34,712 

27.848 

27.860 

32.571 

37.166 

41.651 

46.029 

31.04 

1.348 

1501.5 

3000 

0.754 

0.550 

34.710 

27.849 

27.862 

32.575 

37.172 

41 .659 

46.039 

30.55 

1.379 

1503.0 

3100 

0.665 

0.453 

34.702 

27.849 

27.861 

32.577 

37.177 

41 .666 

4b. 049 

30.03 

1.409 

1504.3 

3200 

0.576 

0.357 

34.698 

27.851 

27.864 

32.583 

37.185 

41.677 

46.063 

29.20 

1.439 

1505.6 

3300 

0.509 

0.282 

34.694 

27.852 

27.865 

32.586 

37.191 

41  .685 

46.073 

28.66 

1.467 

1507.1 

3400 

0.389 

0.155 

34.689 

27.854 

27.867 

32.592 

37.201 

41.699 

46.090 

27.47 

1.49b 

1508.3 

3500 

0.309 

0.067 

34.685 

27.856 

27.869 

32.596 

37.208 

41.708 

46.101 

26.67 

1.523 

1509.7 

3600 

0.212 

-0.037 

34.681 

27.858 

27.872 

32.602 

37.217 

41.720 

46.116 

25.59 

1.549 

1511.0 

3700 

0.172 

-0.086 

34.fc.79 

27.859 

27.872 

32.604 

37.220 

41.725 

46.122 

25.20 

1.574 

1512.6 

3800 

0.141 

-0.126 

34.678 

27.860 

27.874 

32.607 

37.224 

41.729 

46.128 

24.81 

1 .599 

1514.2 

3900 

0.096 

-0.179 

34.674 

27.859 

27.873 

32.608 

37.227 

41.734 

46.134 

24.42 

1 .624 

1515.8 

3991 

0.012 

-0.271 

34.673 

27.862 

27.876 

32.614 

37.235 

41.745 

46.148 

23.27 

1.646 

1517.0 

DEPTH  CM)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MAKS  DEPTH  BARUM  WIND  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  DENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  S  f  N 


50  8 . 

2S  55 

36. 3E 

510  4186 

i  1002 

2/0  10 

320  5 

6.7 

1359  28/MAR/74  CONRAD  17 

1  292 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-6 

S1G-1 

S1G-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  Y  G 

SIL  PHOS 

MUD 

IS 

5.360 

5.360 

33.776 

26.687 

26,687 

31.275 

35.752 

40.123 

44.392 

7.20 

1  1  . 

46 

2 

2  48S 

2.050 

2.037 

34.043 

27.224 

27.225 

31.901 

36.462 

40.914 

45.261 

6,46 

30  2. 

07 

2 

292S 

2.200S 

2.184 

34.173 

27.316 

27.318 

31.988 

36.544 

40.991 

45.333 

5.71 

37  2. 

20 

2 

497S 

2.110 

2.081 

34.356 

27.470 

27.472 

32.144 

36.701 

41.149 

45.492 

4.73 

57  2. 

39 

2 

984S 

2.290 

2.228 

34.653 

27.692 

27.697 

32.362 

36.914 

41.355 

45.693 

4.16 

77  2. 

28 

2 

179BS 

1.950 

1.828 

34.770 

27.813 

27.823 

32.498 

37.059 

41.510 

45.857 

4.73 

83  2. 

01 

2 

2913S 

0.910 

0.710 

34.716 

27.845 

27.857 

32.565 

37.158 

41.640 

46.016 

4.90 

114  2. 

19 

2 

3772S 

0.230 

-0.037 

34.680 

27.856 

27.871 

32.601 

37.215 

41.719 

46.115 

5.21 

1  37  2. 

2  4 

2 

4084S 

0.090S 

-0.205 

34.673 

27.858 

27.873 

32.609 

37.228 

41.736 

46.137 

5.34 

146  2  . 

25 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SADiN 

SIG-T 

61G-8 

S1G-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

5,411 

-  fee 

5.411 

33.766 

26.673 

26.673 

31.260 

35.736 

40.105 

44.373 

137.69 

0.000 

1471.0 

D 

10 

*“  o  n  r 

5.397 

5.396 

33.760 

26.670 

26.670 

31.258 

35.734 

40.104 

44.372 

138.09 

0.007 

1471.1 

20 

5.371 

5.369 

33.758 

26,671 

26.671 

31.260 

35.737 

40.107 

44.376 

138.09 

0.021 

1471.1 

30 

5.314 

5.312 

33.763 

26.682 

26,682 

31.272 

35,750 

40.122 

44.392 

137.21 

0.034 

1471.1 

40 

5.242 

5.239 

33.766 

26.693 

26.693 

31.285 

35.765 

40.139 

44,410 

136.23 

0.048 

1470.9 

50 

5.166 

5.162 

33.772 

26.706 

26.707 

31.300 

35.782 

40.157 

44.431 

135.09 

0.062 

1470.8 

60 

4.913 

4.909 

33.781 

26.742 

26.743 

31.343 

35.831 

40.212 

44.491 

131.76 

0.075 

1469.9 

7  0 

4.577 

4.572 

33.793 

26.789 

26.789 

31.398 

35.895 

40.284 

44.571 

127.38 

0.088 

1468.7 

80 

4.289 

4.284 

33.806 

26.830 

26.831 

31.447 

35.951 

40.347 

44.641 

123.52 

0.101 

1467.7 

90 

4.119 

4.112 

33.816 

26.856 

26.857 

31.477 

35.985 

40.386 

44.683 

121.13 

0.113 

1467.1 

100 

3.858 

3.851 

33.811 

26.878 

26.879 

31.506 

36.021 

40.428 

44.732 

119.02 

0.125 

1 466.2 

125 

3.127 

3.120 

33.831 

26.964 

26.965 

31.612 

36.146 

40.571 

44.892 

110.89 

0.154 

1463.5 

150 

2.409 

2.400 

33.856 

27.046 

27.047 

31.714 

36.267 

40.710 

45.049 

102.98 

0.180 

1460.9 

175 

2.217 

2.207 

33.887 

27.087 

27.087 

31.759 

36.317 

40.766 

45.110 

99.19 

0.206 

1460.5 

200 

2.121 

2.110 

33.927 

27.126 

27.127 

31.801 

36.361 

40.812 

45.158 

95.53 

0.230 

1460.5 

225 

2.008 

1.996 

33.985 

27.181 

27.182 

31.859 

36.422 

40.875 

45.224 

90.35 

0.253 

1460.5 

250 

2.122 

2.108 

34.062 

27.234 

27.235 

31.908 

36,467 

40.917 

45.262 

85.54 

0.275 

1461.5 

275 

2.215 

2.199 

34.117 

27.270 

27.271 

31.942 

36.498 

40.945 

45.287 

82.30 

0.296 

1462.4 

300 

2.205 

2.188 

34.144 

27.292 

27.294 

31.964 

36.521 

40.967 

45.310 

80.30 

0.316 

1462.8 

325 

2.193 

2.175 

34.184 

27.326 

27.327 

31.998 

36.554 

41.001 

45.343 

77.24 

0.336 

1463.3 

350 

2.185 

2.165 

34.217 

27.352 

27.354 

32.025 

36.581 

41.028 

45.370 

74.85 

0.355 

1463.7 

375 

2.169 

2.148 

34.240 

27.373 

27.374 

32.045 

36.602 

41.049 

45.391 

73.07 

0.374 

t  464.0 

400 

2.161 

2.139 

34.261 

27.390 

27.391 

32.062 

36.619 

41.066 

45.409 

71.57 

0.392 

1464.5 

425 

2.145 

2.121 

34.283 

27.409 

27.411 

32.082 

36.639 

41.086 

45.429 

69.84 

0.409 

1464.8 

450 

2.131 

2.105 

34.312 

27,433 

27.435 

32.106 

36.663 

41.111 

45.454 

67.72 

0.427 

1465.2 

475 

2.115 

2.088 

34.326 

27.446 

27.448 

32.119 

36.677 

41.125 

45.468 

66.58 

0.443 

1465.6 

500 

2.110 

2.081 

34.342 

27.459 

27.461 

32.133 

36.690 

41.139 

45.482 

65.45 

0.460 

1466.0 

550 

2.133 

2.101 

34.400 

27.503 

27.505 

32.176 

36.733 

41.180 

45.522 

61.58 

0.492 

1467.0 

600 

2.158 

2.123 

34.436 

27.530 

27.533 

32.202 

36.758 

41.205 

45.546 

59.32 

0.522 

1468.0 

650 

2.149 

2.111 

34.468 

27.556 

27.559 

32.229 

36.785 

41.231 

45.573 

57.07 

0.551 

1468.8 

700 

2.253 

2.211 

34.515 

27.585 

27.589 

32.255 

36.808 

41.251 

45.590 

54.77 

0.579 

1470.2 

750 

2.254 

2.209 

34.543 

27.607 

27.611 

32.278 

36.830 

41.273 

45.612 

52.96 

0.606 

1471.1 

800 

2.279 

2.230 

34.577 

27.633 

27.637 

32.302 

36.854 

41.296 

45.634 

50.90 

0.632 

1472.0 

850 

2.294 

2.241 

34.601 

27.650 

27.655 

32.320 

36.871 

41.313 

45.650 

49.54 

0.657 

1473.0 

900 

2.301 

2.245 

34.630 

27.673 

27.677 

32.342 

36.893 

41.334 

45.671 

47.75 

0.681 

1473.9 

950 

2.299 

2.239 

34.650 

27.689 

27.694 

32.359 

36.909 

41.351 

45.688 

46.48 

0.705 

1474.7 

1000 

2.301 

2.237 

34.665 

27.701 

27.706 

32.371 

36.922 

41.363 

45.700 

45.64 

0.728 

1475.6 

1100 

2.292 

2.221 

34.691 

27.722 

27.728 

32.393 

36.944 

41.386 

45.723 

44.12 

0.773 

1477.3 

1200 

2.279 

2.201 

34.711 

27.739 

27.746 

32.411 

36.962 

41.404 

45.742 

43.05 

0.816 

1478.9 

1300 

2.245 

2.159 

34.730 

27.758 

27.765 

32.431 

36.983 

41.426 

45.765 

41.75 

0.859 

1480.5 

1400 

2.203 

2.110 

34.747 

27.774 

27.782 

32.449 

37.003 

41.447 

45.787 

40.56 

0.900 

1482.0 

1500 

2.153 

2.053 

34.757 

27.786 

27.795 

32.464 

37.019 

41.464 

45.805 

39.73 

0.940 

1483.5 

1600 

2.101 

1.994 

34.763 

27.795 

27.804 

32.475 

37.031 

41.478 

45.821 

39.18 

0.979 

1485.0 

1700 

2.029 

1.915 

34.767 

27.804 

27.813 

32.486 

37.045 

41.494 

45.838 

38.53 

1.018 

1486.3 

1800 

1.968 

1.846 

34.771 

27.812 

27.822 

32.497 

37.057 

41.508 

45.854 

37.97 

1.057 

1487.8 

1900 

1.884 

1.755 

34.770 

27.818 

27.828 

32.506 

37.069 

41.522 

45.870 

37.46 

1.094 

1489.1 

2000 

1.814 

1.677 

34.768 

27.822 

27.832 

32.512 

37.077 

41.533 

45.883 

37.16 

1.132 

1490.5 

2100 

1.719 

1.576 

34.763 

27.826 

27.836 

32.519 

37.087 

41.545 

45.898 

36.70 

1 .168 

1491.8 

2200 

1.621 

1.471 

34.757 

27.828 

27.839 

32.525 

37.096 

41.557 

45.913 

36.31 

1.205 

1493.0 

2300 

1.541 

1.383 

34.754 

27.831 

27.843 

32.531 

37.104 

41,568 

45.926 

35.88 

1.241 

1494.4 

2400 

1.445 

1.280 

34.748 

27.833 

27.845 

32.536 

37.112 

41.579 

45.940 

35.44 

1.277 

1495.7 

2500 

1.343 

1.171 

34.742 

27.836 

27.848 

32.542 

37.122 

41.591 

45.955 

34.86 

1.312 

1497.0 

2600 

1.256 

1.077 

34. 735 

27.837 

27.849 

32.546 

37.128 

41,600 

45.966 

34.49 

1 . 347 

1498.3 

2700 

1.155 

0.969 

34.727 

27.837 

27 . 850 

32.550 

37.136 

41.610 

45.979 

33.97 

1.381 

1499.6 

2800 

1.056 

0.863 

34.722 

27.840 

27.853 

32.556 

37.144 

41.622 

45.994 

33.27 

1.414 

1500.8 

2900 

0.972 

0.771 

34.718 

27.842 

27.855 

32.561 

37.152 

41 .632 

46.007 

32.67 

1.447 

1502.2 

3000 

0.882 

0.675 

34.711 

27.843 

27.856 

32.565 

37.158 

41.641 

46.018 

32.13 

1.480 

1503.5 

3100 

0.795 

0.580 

34.707 

27.845 

27.858 

32.570 

37.167 

41.652 

46.032 

31.38 

1.512 

1504.9 

3200 

0.683 

0.461 

34.701 

27.847 

27.860 

32.575 

37.175 

41.664 

46.047 

30.46 

1.542 

1506.1 

3300 

0.604 

0.374 

34.696 

27.848 

27.861 

32.579 

37.182 

41.673 

46.058 

29.81 

1.573 

1507.5 

3400 

0.515 

0.278 

34.691 

27.849 

27.862 

32.583 

37.189 

41.683 

46.070 

29.06 

1.602 

1508.9 

3500 

0.406 

0.162 

34.686 

27.852 

27.865 

32.590 

37.198 

41.696 

46.087 

27.92 

1.631 

1510.1 

3600 

0.345 

0.093 

34.683 

27.853 

27.867 

32.593 

37.204 

41 .703 

46.096 

27.31 

1.658 

1511.6 

3700 

0.283 

0.022 

34.681 

27.854 

27.868 

32.597 

37.210 

41.711 

46.106 

26.66 

1.685 

1513.1 

3800 

0.229 

-0.040 

34.678 

27.855 

27.869 

32.600 

37.214 

41,717 

46.114 

26.09 

1.712 

1514.6 

3900 

0.181 

-0.098 

34.675 

27,855 

27.869 

32.602 

37.218 

41.723 

46.121 

25.62 

1.737 

1516.2 

4000 

0.139 

-0.148 

34.674 

27.856 

27.871 

32.605 

37.223 

41.729 

46.129 

25.06 

1.763 

1517,8 

4078 

0.112 

-0.182 

34.673 

27.857 

27.872 

32.607 

37.226 

41.733 

46.133 

24.74 

1.782 

1519.0 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  B  AKOM  HIND  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  DE»PT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


47  36. 

2S  56 

51 ,2E 

474  4421 

1008 

330  16 

330  4 

10.0 

1849  29/MAR/74  CONRAD  17 

1  293 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MUD 

12S 

7.720 

7.719 

33.683 

26.303 

26,303 

30.835 

35.256 

39.574 

43.792 

6.95 

2  1. 

28 

2 

570S 

2.290 

2.256 

34.383 

27.477 

27.479 

32.146 

36.698 

41.142 

45.480 

4.71 

57  2. 

40 

2 

924S 

2.340 

2.282 

34.596 

27.643 

27.647 

32.312 

36.862 

41.302 

45.639 

4.20 

74  2. 

36 

2 

1402S 

2.320 

2.226 

34.742 

27.761 

27.769 

32.433 

36.983 

41,425 

45.761 

4.55 

77  2. 

07 

2 

1  802S 

2.060S 

1.937 

34.773 

27.807 

27.817 

32.489 

37.047 

41.495 

45.839 

4.78 

80  2. 

00 

2 

2350S 

1 .580S 

1.417 

34.758 

27.832 

27.844 

32.531 

37.103 

41.566 

45.923 

4.96 

97  2. 

08 

2 

2922S 

1.020 

0.817 

34.727 

27.846 

27.859 

32.564 

37.154 

41.633 

46.006 

4.94 

114  2. 

18 

2 

3234S 

0.740 

0.513 

34.706 

27.847 

27.861 

32.575 

37.173 

41.661 

46.042 

4.98 

123  2. 

25 

2 

362BS 

0,490 

0.231 

34.693 

27.852 

27.867 

32.589 

37.196 

41.691 

46.080 

5.10 

132  2. 

26 

2 

4006S 

0.230S 

-0.061 

34.680 

27.856 

27.872 

32.603 

37.218 

41.722 

46.119 

5.25 

142  2. 

27 

2 

44145 

0.080S 

-0,250 

34.670 

27.856 

27.873 

32.610 

37.231 

41.740 

46.142 

151  2. 

27 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

7.541 

7.541 

33.675 

26.322 

26.322 

30.858 

35.284 

39.605 

43.827 

170.96 

0.000 

1479.3 

10 

12 

7.541 
=  SRF 

7.540 

33.675 

26.322 

26.323 

30.858 

35.284 

39.605 

43.827 

171.12 

0.009 

1479.5 

20 

7.543 

7.541 

33.677 

26.324 

26.325 

30.860 

35.286 

39.607 

43.829 

171.10 

0.017 

1479.7 

30 

7.523 

7.520 

33.679 

26,328 

26.329 

30.865 

35.291 

39.613 

43.835 

170.88 

0.034 

1479.8 

40 

7.507 

7.503 

33.681 

26.332 

26.333 

30.869 

35.296 

39.618 

43.841 

170.67 

0.051 

1479.9 

50 

7.464 

7.459 

33.684 

26.341 

26.341 

30.879 

35.307 

39.630 

43.853 

170.00 

0.068 

1 479.9 

60 

7.330 

7.324 

33.689 

26.364 

26.365 

30.905 

35.336 

39.662 

43.888 

167.96 

0.085 

1479.5 

70 

6.992 

6.985 

33.703 

26.422 

26.423 

30.971 

35.410 

39.743 

43.977 

162.57 

0.102 

1478.4 

80 

6.410 

6.403 

33.741 

26.529 

26.530 

31.092 

35.544 

39.891 

44.137 

152.46 

0.117 

1476.3 

90 

5.668 

5.661 

33.761 

26.638 

26.639 

31.219 

35.689 

40.053 

44.315 

142.13 

0.132 

1473.5 

100 

5.131 

5.123 

33.807 

26.738 

26.739 

31.333 

35.815 

40.191 

44.466 

1 32.64 

0.146 

1471.5 

125 

3.480 

3.472 

33.855 

26.950 

26.951 

31.589 

36.113 

40.529 

44.842 

112.27 

0.177 

1465.1 

150 

2.887 

2.878 

33.873 

27.020 

27.020 

31.674 

36.214 

40.645 

44.972 

105.68 

0.204 

1463.0 

175 

2.609 

2.599 

33.893 

27.059 

27 .ObO 

31.721 

36.268 

40.706 

45.040 

101.98 

0.230 

1 462.2 

200 

2.503 

2.492 

33.941 

27.106 

27.107 

31.771 

36.321 

40.761 

45.098 

97.57 

0.255 

1462.2 

225 

2.591 

2.578 

34.003 

27.148 

27.150 

31.610 

36.357 

40.795 

45.128 

93.80 

0.279 

1463.1 

250 

2.580 

2.565 

34.061 

27.19b 

27.197 

31.858 

36.405 

40.842 

45.176 

89.41 

0.302 

1463.5 

275 

2.585 

2.569 

34.100 

27.226 

27.228 

31.888 

36.434 

40.672 

45.205 

86.71 

0.324 

1464.0 

300 

2.556 

2.538 

34.147 

27 . 2bb 

27.268 

31.928 

36.475 

40.913 

45.246 

83.05 

0.345 

1464.4 

325 

2.509 

2.490 

34.173 

27.291 

27.292 

31.954 

36.502 

40.941 

45.275 

80.83 

0.365 

1  464.6 

350 

2.474 

2.454 

34.192 

27.309 

27.311 

31.974 

36.522 

40.962 

45.297 

79.17 

0.385 

1464.9 

375 

2.549 

2.526 

34.225 

27.329 

27.331 

31.991 

36.538 

40.975 

45.308 

77.52 

0.405 

1465.7 

400 

2.506 

2.483 

34.248 

27.351 

27.353 

32.014 

36.562 

41.000 

45.334 

75.56 

0.424 

1465.9 

425 

2.390 

2 . 3b5 

34.260 

27.370 

2/. 372 

32.037 

36.587 

41.029 

45.365 

73.74 

0.443 

1465.9 

450 

2.370 

2.343 

34.279 

27.387 

27.390 

32.055 

36.606 

41.047 

45.385 

72.24 

0.461 

1 466.2 

475 

2.303 

2.276 

34.304 

27.412 

27.415 

32.081 

36.634 

41.077 

45.416 

69.95 

0.479 

1466.4 

500 

2.328 

2.299 

34.328 

27.429 

27.432 

32.098 

36.649 

41.092 

45.430 

68.49 

0.496 

1  466.9 

550 

2.293 

2.261 

34.366 

27.463 

27.465 

32.132 

36.684 

41.128 

45.466 

65.57 

0.529 

1467.7 

600 

2.281 

2.245 

34.397 

27.489 

27.492 

32.158 

36.711 

41.155 

45.493 

63.34 

0.562 

1468.5 

650 

2.310 

2.271 

34.444 

27.524 

27.527 

32.192 

36.744 

41.187 

45.524 

60.38 

0.593 

1469.5 

700 

2.308 

2.266 

34.482 

27.554 

27.557 

32.223 

36.774 

41.216 

45.554 

57.81 

0.622 

1470.4 

750 

2.330 

2.284 

34.510 

27.575 

27.579 

32.244 

36.794 

41.236 

45.573 

56.12 

0.651 

1471.3 

800 

2.319 

2.270 

34.538 

27.598 

27.602 

32.267 

36.818 

41.259 

45.596 

54.22 

0.678 

1472.2 

850 

2.322 

2.269 

34 . 5b3 

27.618 

27.622 

32.287 

3b. 837 

41.279 

4  5  .  b  1 6 

52.66 

0.705 

1473.0 

900 

2.340 

2.283 

34.583 

27.632 

27.637 

32.301 

36.851 

41.292 

45.628 

51.59 

0.731 

1474.0 

950 

2.358 

2.297 

34 . b  1  0 

27.652 

27.657 

32.321 

3b. 870 

41.311 

45.646 

50.04 

0.75b 

1474.9 

1000 

2.371 

2.307 

34.630 

27.bb7 

2  /  .672 

32.336 

36.885 

41.325 

45.660 

48.95 

0.781 

1475.9 

1100 

2.352 

2.281 

34.661 

27 ,b94 

27.700 

32.363 

36.913 

41.353 

45.689 

46.95 

0.829 

1477.5 

1200 

2.401 

2.322 

34.701 

27.721 

27.728 

32.390 

36.938 

41.377 

45.711 

45.10 

0.875 

1479.4 

1300 

2.332 

2.246 

34.714 

27.737 

27.744 

32.409 

36.959 

41.400 

45.736 

43.90 

0.920 

1480.8 

1400 

2.299 

2.205 

34.736 

27.758 

27.765 

32.430 

36.982 

41.423 

45.760 

42.44 

0.963 

1482.4 

1500 

2.251 

2.150 

34.752 

27.774 

27.783 

32.449 

37.001 

41.445 

45.783 

41.23 

1.005 

1483.9 

1600 

2.194 

2.086 

34.763 

27.788 

27.796 

32.465 

37.019 

41 .463 

45.803 

40.28 

1.045 

1485.4 

1700 

2.141 

2.025 

34.770 

27.798 

27.807 

32.477 

37.032 

41,479 

45.820 

39.60 

1.085 

1486.8 

1800 

2.082 

1.959 

34.772 

27.804 

27,814 

32.486 

37.043 

41.491 

45.834 

39.20 

1.125 

1488.3 

1900 

2.011 

1.880 

34.  /7b 

27.813 

2  /  .  8 23 

32.497 

37.057 

41.507 

45.852 

38.52 

1  ,lb4 

1489.7 

2000 

1.935 

1.797 

34.775 

27.818 

27.829 

32.505 

37.067 

41.519 

45.866 

38.11 

1.202 

1491.0 

2100 

1 .866 

1.720 

34.774 

27.823 

27,834 

32.512 

37,076 

41.530 

45.880 

37.75 

1 .240 

1492.4 

2200 

1.757 

1.604 

34.769 

27.828 

27.839 

32.521 

37.088 

41.545 

45.897 

37.11 

1.277 

1493.7 

2300 

1.669 

1.509 

34.765 

27.831 

27.842 

32.527 

37.097 

41.557 

45.911 

36.69 

1.314 

1495.0 

2400 

1.596 

1.429 

34.761 

27.833 

27.845 

32.532 

37.104 

41.566 

45.923 

36.42 

1.351 

1496.4 

2500 

1.477 

1.303 

34.752 

27.835 

27.847 

32.538 

37.113 

41.579 

45.939 

35.81 

1.387 

1497.6 

2600 

1.395 

1.213 

34.747 

27.836 

27.849 

32.542 

37.120 

41 .588 

45.951 

35.45 

1.423 

1498.9 

2700 

1  .279 

1.091 

34.739 

27.838 

27.851 

32.548 

37.130 

41.601 

45.967 

34.73 

1.458 

1500.1 

2800 

1.175 

0.979 

34.734 

27.841 

27.854 

32.554 

37.139 

41.614 

45.982 

34.00 

1.492 

1501.4 

2900 

1.084 

0.881 

34.729 

2  7  .  b  4  4 

2  /  .  8  5  7 

32.560 

37.148 

41.625 

45.996 

33. 35 

1.526 

1502.7 

3000 

0.97  7 

0 . 7  b  7 

34.721 

27.844 

27.858 

32.564 

37.155 

41.636 

46.010 

32.68 

1.559 

1504.0 

3100 

0.885 

0  .  bb8 

34.716 

27.846 

27,860 

32.569 

37.163 

41 .64b 

46.023 

32.00 

1.591 

1505.3 

3200 

0.816 

0.591 

34.707 

27.843 

27.857 

32.569 

37.165 

41.650 

46.029 

31.83 

1 .623 

1 506.7 

3  30  0 

0.694 

0.463 

34.705 

27.850 

27.864 

32.579 

37.179 

41.668 

46.050 

30.40 

1.654 

1507.9 

3400 

0  .  b  2  0 

0.381 

34.702 

27.851 

27.865 

32.583 

37.186 

41.677 

46.062 

29.74 

1.684 

1509.3 

3500 

0.569 

0.321 

34 . b99 

27.852 

27.867 

32.506 

37.190 

41.683 

46.069 

29.31 

1.714 

1510.9 

3600 

0.525 

0.268 

34.697 

27.853 

27.868 

32.590 

37.195 

41  .689 

46.077 

28.88 

1 .743 

1512.4 

3700 

0.457 

0.192 

34.694 

27.854 

27.869 

32.593 

37.201 

41.697 

46.087 

28.22 

1.771 

1513.9 

3800 

0.402 

0.127 

34.690 

27 .b55 

27.870 

32.596 

37.205 

41.704 

46.095 

27.72 

1.799 

1515.4 

3900 

0.342 

0.059 

34.688 

27.856 

27.872 

32.599 

37.211 

41.711 

46.105 

27.08 

1  .827 

1516.9 

4000 

0.255 

-0.036 

34.683 

27.858 

27.073 

32.604 

37.210 

41.721 

46.117 

26.12 

1.853 

1  5  1  H  ,  3 

4100 

0.200 

-0.100 

34.681 

27.858 

27.874 

32.607 

37.223 

41.728 

46.126 

25.49 

1.879 

1519.8 

4200 

0.144 

-0. Ib5 

34.678 

27.859 

27.875 

32.610 

37.228 

41.735 

46.1 34 

24.8  3 

1  .904 

1521.3 

4300 

0.103 

-0.215 

34.675 

27.860 

27,87b 

32.612 

37.231 

45 .740 

46.141 

24.37 

1.929 

1522.9 

4400 

0.083 

-0.246 

34.674 

27.859 

27.876 

32.613 

37.234 

41.743 

46.145 

24.13 

1.953 

1524.6 

441b 

1  1 

0.084 
=  PING 

-0.247 

34.674 

27.859 

27.876 

32.613 

37.234 

41.743 

46.145 

24.13 

1.957 

1525.0 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

7S 

6.180 

6.179 

33.777 

26.587 

26.587 

31.155 

35.612 

39.963 

44.214 

7.38 

4  1. 

44 

2 

27  3S 

3.1400 

3.123 

34.1840 

27.244 

27.246 

31.890 

36.421 

40.843 

45.162 

5.87 

26  2. 

07 

2 

673S 

2.310 

2 . 2b9 

34.421 

27.505 

27.509 

32.175 

36.726 

41.169 

45.507 

4.66 

60  2. 

44 

2 

1418S 

2.340 

2.244 

34.731 

27.750 

27.758 

32.422 

36.972 

41.413 

45.749 

4 . 6b0 

76  2. 

11 

2 

1734S 

2.130 

2.011 

34.768 

27.797 

27.807 

32.477 

37.033 

41.480 

45.821 

4.78 

78  2. 

04 

2 

2095S 

1.830 

1.685 

34.773 

27,825 

27.836 

32.515 

37.080 

41.535 

45.886 

4.85 

86  2. 

06 

2 

2363S 

1.620 

1.455 

34.764 

27.834 

27.846 

32.532 

37.103 

41.564 

45.920 

4.98 

93  2. 

07 

2 

2906S 

1.050 

0.847 

34.729 

27.846 

27.859 

32.563 

37.152 

41.630 

46.002 

5.08 

116  2. 

16 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

6.208 

6.208 

33.753 

26.564 

26.564 

31.131 

35.588 

39.939 

44.189 

148.02 

0.000 

1474.2 

10 

16 

6,208 
=  SRF 

6.207 

33.753 

26.564 

26.564 

31.132 

35.588 

39.939 

44.189 

148.16 

0.007 

1474.3 

20 

6.110 

6.109 

33.759 

26.581 

26,581 

31.151 

35.610 

39.963 

44.215 

146.66 

0.015 

1474.1 

30 

6.057 

6.055 

33.760 

26.589 

26.590 

31.161 

35.621 

39.975 

44.229 

146.03 

0.029 

1474.1 

40 

5.965 

5.962 

33.763 

26.603 

26.603 

31.176 

35.639 

39.995 

44.251 

144.87 

0.044 

1473.9 

50 

5.919 

5.915 

33.765 

26.610 

26.611 

31.185 

35.649 

40.006 

44.263 

144.27 

0.058 

1473.8 

60 

5.733 

5.728 

33.775 

26.641 

26 . 642 

31.221 

35.689 

40.051 

44.311 

141.46 

0.073 

1473.3 

70 

5.386 

5.380 

33.78b 

26.691 

26.692 

31.280 

35.756 

40.126 

44.395 

136.74 

0.087 

1472.0 

80 

5.207 

5.201 

33.788 

26.714 

26.715 

31.307 

35.788 

40.162 

44.435 

134.68 

0.100 

1471.5 

90 

4.942 

4.935 

33.801 

26.755 

26.755 

31.354 

35.842 

40.222 

44.501 

130.89 

0.113 

1470.6 

100 

4.374 

4.367 

33.828 

26.839 

26.839 

31.453 

35.955 

40.349 

44.640 

122.89 

0.12b 

1468.4 

125 

3.012 

3.004 

33.873 

2  7.008 

27.009 

31.659 

36.195 

40.623 

44.947 

106,70 

0.155 

1463.1 

150 

2.763 

2.754 

33.906 

27.057 

27.057 

31.714 

36.257 

40.691 

45.021 

102.14 

0.181 

1462.5 

175 

2.758 

2.748 

33.966 

27.105 

27.106 

31.762 

36.305 

40.739 

45.068 

97.71 

0 . 206 

1462.9 

200 

2.572 

2.560 

33.976 

27.128 

27.129 

31.791 

36.338 

40.777 

45.111 

95.53 

0.230 

1462.6 

225 

2.900 

2.887 

34.053 

27.161 

27.163 

31.814 

36.353 

40.782 

45.108 

92.74 

0.254 

1464.5 

250 

2.939 

2.924 

34.093 

27.189 

27.191 

31.841 

36.378 

40.806 

45.131 

90.27 

0.276 

1465.1 

275 

2.917 

2.900 

34.105 

27.202 

27.203 

31.854 

36.391 

40.820 

45.145 

89.28 

0.299 

1465.5 

300 

2.899 

2.881 

34.130 

27.223 

27.224 

31.875 

3b. 41 3 

40.842 

45.167 

87.43 

0.321 

1465.8 

325 

2.924 

2.904 

34.151 

27.237 

27.239 

31.890 

36.427 

40.855 

45.179 

86.20 

0.343 

1466.4 

350 

2.797 

2.775 

34.176 

27.268 

27.270 

31.924 

36.464 

40.896 

45.223 

83.35 

0.364 

1466.3 

375 

2.711 

2.689 

34.194 

27.290 

27.292 

31.948 

36.490 

40.924 

45.253 

81.37 

0.384 

1466.3 

40U 

2.733 

2.709 

34.217 

27.307 

27.309 

31.964 

36.506 

40.939 

45.26/ 

79.96 

0.405 

1466.9 

425 

2.642 

2.616 

34.233 

27.327 

27.329 

31.987 

36.531 

40.966 

45.297 

78.08 

0.424 

1 466.9 

450 

2.600 

2.573 

34.248 

27.343 

27.346 

32.004 

3b. 549 

40.986 

45.317 

76.64 

0.444 

1467.2 

47  5 

2.538 

2.509 

34.259 

27.357 

27.359 

32.020 

36.567 

41.004 

45.337 

75.43 

0.463 

1467.3 

500 

2.443 

2.413 

34.265 

27.370 

27.373 

32.036 

36.585 

41.025 

45.361 

74.20 

0.481 

1467.3 

550 

2.375 

2.342 

34.309 

27.411 

27.413 

32.0/8 

36.629 

41 .070 

45.408 

70.57 

0.518 

1467.9 

bOO 

2.331 

2.295 

34.348 

27.445 

27.448 

32.114 

36.666 

41.108 

45.446 

67.49 

0.552 

1468.6 

650 

2.318 

2.279 

34.374 

27.468 

27.471 

32.137 

36.689 

41.131 

45.470 

65.65 

0.585 

1469.4 

700 

2.292 

2.250 

34.405 

27.494 

27.497 

32.164 

36.716 

41.160 

45.498 

63.40 

0.618 

1470.2 

750 

2.287 

2.241 

34.424 

27.509 

27.513 

32.180 

36.732 

41.176 

45.514 

62.18 

0.649 

1471.0 

600 

2.289 

2.239 

34.456 

27.535 

27.539 

32.205 

36.758 

41.201 

45.539 

60.03 

0.680 

1471.9 

850 

2.313 

2.260 

34.486 

27.557 

27.562 

32.227 

36.779 

41.221 

45.559 

58.25 

0.709 

1472.9 

900 

2.321 

2.265 

34.519 

27.583 

27.588 

32.253 

3b. 804 

4! .246 

45.583 

56.14 

0.7  38 

1473.8 

950 

2.326 

2.266 

34.547 

27.605 

27.610 

32.275 

36.826 

41.267 

45.604 

54.36 

0.765 

1474.7 

1000 

2.345 

2.281 

34.570 

27.622 

27.627 

32.291 

36.842 

41.283 

45.619 

53.11 

0.792 

1475.7 

1100 

2.337 

2.266 

34.622 

27.664 

27.670 

32.334 

36.884 

41.326 

45.662 

49,67 

0.844 

1477.4 

1200 

2.362 

2.283 

3  4  .  b  7  5 

27.704 

27.710 

32.374 

3b. 923 

41.363 

45.699 

46.59 

0.892 

1479.2 

1300 

2.362 

2.275 

34.707 

27.729 

27.737 

32.400 

36.949 

41 .389 

45.725 

44.73 

0.937 

1480.9 

1400 

2.332 

2.238 

34.729 

27.749 

27.757 

32.421 

36.971 

41.412 

45.749 

43.32 

0.982 

1482.5 

1500 

2.282 

2.180 

34.744 

27.765 

2  /  .774 

32.439 

36.991 

41.433 

45.771 

42.16 

1.024 

1484.0 

1600 

2.225 

2.116 

34.759 

27.782 

27.791 

32.458 

37.012 

41 .455 

45.795 

40.92 

1 .066 

1485.5 

1700 

2.148 

2.032 

34.766 

27.794 

27.804 

32.474 

37.029 

41.475 

45.816 

39.94 

1.106 

1486.8 

1  8  UO 

2.052 

1.929 

34.766 

27.802 

27,812 

32.485 

37.043 

41.492 

45.836 

39.24 

1.146 

1488.1 

1900 

1  .977 

1.847 

34.770 

27.811 

27.821 

32.49b 

37.057 

41.507 

45.853 

38.55 

1.185 

14R9.5 

2000 

1.926 

1.788 

34.775 

27.819 

27.830 

32.506 

37.068 

41.521 

45.868 

37.98 

1.223 

1491.0 

2100 

1.837 

1.691 

34.776 

27.827 

27.838 

32.517 

37.082 

41.537 

45.887 

37.23 

1.261 

1492.3 

2200 

1.772 

1.619 

34.775 

27.831 

27.843 

32.524 

37.091 

41.548 

45.900 

36.85 

1.298 

1493.7 

2300 

1  .672 

1.512 

34.769 

27.834 

27.846 

32.530 

37.100 

41.560 

45.914 

36.41 

1.334 

1496.0 

2400 

1.595 

1.427 

34.766 

27.837 

27.849 

32.536 

37.108 

41.570 

45.927 

36.0  3 

1.370 

1 496.4 

2500 

1.506 

1.331 

34.759 

27.838 

27.851 

32.540 

37.115 

41.580 

45.939 

35.69 

1 ,406 

1497.7 

2600 

1,403 

1.221 

34.750 

27.838 

27.851 

32.544 

37.122 

41.590 

45.952 

35.35 

1.442 

1499. 0 

2700 

1 .295 

1.106 

34.745 

2  7.842 

27.855 

32.551 

37.132 

41 ,b03 

45 . 9b9 

34.53 

1.477 

1 500.2 

2800 

1.19b 

1.000 

34.739 

27.844 

27.857 

32.557 

37.141 

41.615 

45.983 

33.89 

1.511 

1501.5 

2900 

1.081 

0.878 

34.729 

27.843 

27.857 

32.560 

37.148 

41.625 

45.996 

33.34 

1.545 

1502.7 

2914 

1  5 

1,068 
=  PING 

0.864 

34.733 

27.848 

2  7 . 8  b  1 

32.565 

37.153 

41.631 

46.002 

32.87 

1.549 

1 502.9 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  WIND  FRCE  SLA  ST  AIRTMP  DERPT  GMT  DA/MUN/YR  SHIP  CRUS  MOD  ST N 


45  9. 

OS  45 

30. 5E 

475  1677 

1013 

160  16 

0  4 

6.1 

24  2/APR/74  CONRAD  17 

1  295 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SAL1N 

SIG-T 

SIG-O 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHOS 

MOD 

2S 

7.980 

7.980 

33.816S 

26.369 

26.369 

30.894 

35.308 

39.619 

43.831 

2 

75S 

6.930 

6.923 

33.832 

26.531 

26.532 

31.081 

35.520 

39.854 

44,088 

7.05 

3  1 . 

39 

2 

1  21S 

4.76C 

4.751 

33.923 

26.872 

26,873 

31.476 

35.967 

40.351 

44.633 

6.99 

7  1. 

54 

2 

172S 

4.170 

4.158 

33.958 

26.963 

26.964 

31.583 

36.088 

40.487 

44.782 

7.00 

10  1 . 

50 

2 

207S 

4.250 

4.235 

34.022 

27.006 

27.007 

31.623 

36.126 

40.522 

44.815 

6,66 

11  1. 

66 

2 

249  S 

4.240 

4.222 

34.123 

27.087 

27.089 

31.704 

36.207 

40.602 

44.895 

6.30 

16  1  . 

76 

2 

279S 

4.240 

4.220 

34.159 

27.115 

27.117 

31.732 

36.235 

40.630 

44.923 

6.07 

16  1  . 

82 

2 

332S 

4.010 

3.986 

34.171 

27.149 

27,151 

31.772 

36.281 

40.681 

44.979 

5.97 

18  1. 

86 

2 

165BS 

2.310 

2.195 

34.729 

27.751 

27.761 

32.426 

36.977 

41.420 

45.757 

4.47 

79  2. 

06 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SUUNDV 

0 

7.959 

7.959 

33.800 

26.360 

26.360 

30.885 

35.300 

39.612 

43.824 

167.36 

0.000 

1481.1 

10 

12 

7.959 
=  SRF 

7.958 

33.800 

26.360 

26.360 

30.885 

35.300 

39.612 

43.824 

167.54 

0.008 

1481.3 

20 

7.962 

7.960 

33.803 

26.362 

26.362 

30.887 

35.302 

39.613 

43.826 

167.57 

0.017 

1481.4 

30 

7.970 

7.967 

33.807 

26.364 

26.365 

30.889 

35.304 

39.615 

43.827 

167.51 

0.034 

1481.7 

40 

7.964 

7.960 

33.807 

26.365 

26.366 

30.890 

35.305 

39.617 

43.829 

167.60 

0.050 

1481.8 

50 

7.947 

7.942 

33.810 

26.370 

26.370 

30.895 

35.311 

39.623 

43.835 

167.32 

0.067 

1481.9 

60 

7.811 

7.805 

33.817 

26.395 

26.396 

30.924 

35.343 

39.658 

43.873 

165.06 

0.084 

1481.5 

70 

7.412 

7.406 

33.817 

26.452 

26.453 

30.991 

35.419 

39.742 

43.966 

159.73 

0.100 

1480.2 

80 

7.108 

7.100 

33.822 

26.499 

26.500 

31.045 

35.480 

39.810 

44.040 

155.40 

0.116 

1479.1 

90 

6.569 

6.561 

33.856 

26.599 

26.600 

31.157 

35.605 

39.947 

44.189 

146.01 

0.131 

1477.2 

100 

6.079 

6.071 

33.891 

26.690 

26,691 

31.260 

35.719 

40.072 

44.324 

137.41 

0.145 

1475.5 

125 

5.103 

5.093 

33.913 

26.825 

26.826 

31.420 

35.903 

40.279 

44.553 

124.65 

0.178 

1471.9 

150 

4.363 

4.352 

33.929 

26.920 

2b. 921 

31.534 

36.035 

40.429 

44.720 

115.69 

0.208 

1469.3 

175 

4.157 

4.145 

33.956 

26.963 

2b. 964 

31.583 

36.089 

40.487 

44.783 

111.77 

0.236 

1468.9 

200 

4.185 

4.171 

34.000 

26.995 

26.996 

31.614 

36.119 

40.517 

44.811 

108.96 

0.264 

1469.5 

225 

4.287 

4.270 

34.067 

27.038 

27.039 

31.654 

36.156 

40.550 

44.842 

105.23 

0.290 

1470.4 

250 

4.284 

4.266 

34.122 

27.081 

27.083 

31.697 

36.199 

40.593 

44.885 

101.32 

0.316 

1470.9 

275 

4.257 

4.237 

34.158 

27.112 

27.114 

31.729 

36.231 

40.626 

44.918 

98.62 

0.341 

1471.2 

300 

4.151 

4.129 

34.178 

27.140 

27.142 

31.759 

36.264 

40.661 

44.956 

96.19 

0 . 366 

1471.2 

325 

3.960 

3.938 

34.176 

27.158 

27.160 

31.782 

36.292 

40.694 

44.993 

94.58 

0.389 

1470.8 

350 

3.846 

3.822 

34.187 

27.178 

27.180 

31.806 

36.318 

40.723 

45.025 

92.77 

0.413 

1470.8 

375 

3.731 

3.705 

34.193 

27.195 

27.197 

31.826 

36.341 

40.749 

45.053 

91.31 

0.436 

1470.7 

400 

3.609 

3.581 

34.198 

27.210 

27.213 

31.845 

36.363 

40.774 

45.082 

89.91 

0.459 

1470.6 

425 

3.488 

3.459 

34.202 

27.226 

27.228 

31.863 

36.385 

40.799 

45.109 

88.55 

0.481 

1470.5 

450 

3.420 

3.389 

34.211 

27.239 

27.242 

31.879 

36.402 

40.818 

45.130 

87.37 

0.503 

1470.7 

475 

3.301 

3.270 

34.21/ 

27.255 

27.258 

31.898 

36.425 

40.843 

45.158 

85.89 

0.525 

1470.6 

500 

3.228 

3.195 

34.219 

27.264 

27.267 

31.909 

36.437 

40.858 

45.174 

8  5.22 

0.54b 

1470.7 

550 

3.063 

3.028 

34.239 

27.295 

27.298 

31.945 

36.478 

40.902 

45.223 

82.37 

0.588 

1470.8 

600 

2.907 

2.869 

34.264 

27.329 

27.332 

31.983 

36.520 

40.948 

45.272 

79.32 

0.628 

1471.0 

650 

2.765 

2.724 

34.288 

27.360 

27,364 

32.018 

36.559 

40.991 

45.318 

76.44 

0,667 

1471.3 

700 

2.662 

2.617 

34. 313 

27.389 

27.393 

32.050 

36.594 

41.028 

45.358 

73.83 

0.705 

1471.7 

750 

2.584 

2.536 

34.343 

27.420 

27.424 

32.083 

36.628 

41.065 

45.396 

71.10 

0.741 

1472.2 

800 

2.523 

2.473 

34.373 

27.449 

27.453 

32.114 

36.660 

41.098 

45.431 

68.54 

0.776 

1472.8 

850 

2.489 

2.435 

34.406 

27.478 

27,483 

32.144 

36.692 

41.130 

45.464 

66.01 

0.810 

1473.6 

900 

2.462 

2.404 

34.433 

27.502 

27.507 

32.169 

36.717 

41.156 

45.491 

63.97 

0.842 

1474.3 

950 

2.447 

2.386 

34.461 

27.526 

27.531 

32.193 

36.741 

41.181 

45.515 

62.02 

0.874 

1475.1 

1000 

2.423 

2.359 

34.491 

27.552 

27.557 

32.220 

36.769 

41.208 

45.544 

59,81 

0.904 

1475.9 

1100 

2.430 

2.358 

34.540 

27.590 

27.596 

32.259 

36.807 

41.246 

45.581 

56.77 

0 . 9b2 

1477.7 

1200 

2.420 

2.341 

34.583 

27.626 

27.632 

32.295 

36.844 

41.283 

45.618 

53.97 

1.018 

1479.4 

1300 

2.423 

2.336 

34.624 

27.658 

27,665 

32.327 

36.876 

41.315 

45.650 

51.56 

1.070 

1481.1 

•  1400 

2.435 

2.340 

34.662 

27.687 

27.695 

32.357 

36.905 

41.344 

45.678 

49.39 

1.121 

1482.9 

1500 

2.419 

2.316 

34.695 

27.715 

27.724 

32.386 

36.935 

41.374 

45.709 

47.29 

1.169 

1484.5 

1600 

2.376 

2.265 

34.724 

27.742 

27.751 

32.414 

36.964 

41.404 

45.740 

45.24 

1.215 

1486.1 

1666 

2.341 

2.226 

34.737 

27.755 

27.765 

32.429 

36.980 

41.421 

45.757 

44.20 

1.245 

1487.1 

O  U  £,  J*(l 

13  =  PING 


DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAKOM  KIND  FRCE  SEA  ST  AIRTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


44  12, 

8S  43 

18. 6E 

475  2628 

l  1020 

1  80  21 

190  5 

6.7 

1939  2/APR/74  CONRAD  17 

1  296 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

3S 

8.830 

8.830 

33.647 

26.108 

26.108 

30.614 

35.011 

39.305 

43.500 

6.78 

3  1. 

31 

2 

1 60S 

3,320 

3.309 

33.960 

27.049 

27.050 

31.691 

36.219 

40.638 

44.954 

7.06 

14  1. 

73 

2 

226S 

3.420 

3.405 

34.074 

27.130 

27.132 

31.769 

36.293 

40.710 

45.022 

6.49 

17  1. 

82 

2 

299S 

3.390 

3.370 

34.149 

27.193 

27.195 

31.832 

36.357 

40.774 

45.086 

6.17 

21 

96 

2 

830S 

2.380 

2.328 

34.435 

27.511 

27.515 

32.179 

36.729 

41.170 

45.507 

4.52 

61  2. 

32 

2 

1104S 

2.400 

2.328 

34.586 

27.630 

27.636 

32.298 

36.847 

41.287 

45.622 

4.29 

72  2. 

30 

2 

1404S 

2.360 

2.265 

34.698 

27.722 

27.730 

32.394 

36.944 

41 . 384 

45.720 

4.40 

75  2, 

16 

2 

1652S 

2.300 

2.186 

34.749 

27.768 

27.777 

32.443 

36.994 

41.436 

45.774 

4.66 

76  2. 

07 

2 

1928S 

2.110 

1.975 

34.770 

27.800 

27.811 

32.482 

37.039 

41.487 

45.830 

4.79 

78  2. 

02 

2 

2389S 

1.730 

1.561 

34.769 

27.829 

27.842 

32.525 

37.093 

41.552 

45.905 

5.00 

89  1  . 

98 

2 

2620S 

1.500 

1.314 

34.753 

27.834 

27.847 

32.537 

37.113 

41.578 

45.938 

4.85 

100  2. 

06 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-0 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

k 

8,829 

-  5  P  t 

8.829 

33.647 

26.108 

26.108 

30.614 

35.011 

39.305 

43.500 

191.30 

0.000 

1484.2 

o 

10 

—  onr 

8.825 

8.824 

33.649 

26.110 

26.110 

30.616 

35.013 

39.307 

43.503 

191.31 

0.010 

1484.4 

20 

8.826 

8.824 

33.649 

26.110 

26.111 

30.616 

35.014 

39.307 

43.503 

191.48 

0.029 

1484.5 

30 

8.808 

8.805 

33.652 

26.115 

26.116 

30.622 

35.019 

39.314 

43.510 

191.21 

0.048 

1484.6 

40 

8.308 

0.303 

3  3 . 6b8 

26.205 

26.205 

30.723 

35.131 

39.436 

43.642 

182.84 

0.067 

1482.9 

50 

7.277 

7.272 

33.772 

26.436 

26.437 

30.978 

35.409 

39.736 

43.963 

160.94 

0.084 

1479.2 

60 

6.613 

6.608 

33.805 

26.553 

2b. 553 

31.110 

35.557 

39.898 

44.139 

149.97 

0.099 

1476.8 

70 

5.583 

5.578 

33.835 

26.707 

26.707 

31.290 

35.761 

40,126 

44.390 

135.32 

0.114 

1472.9 

80 

4.901 

4.895 

33.849 

26.798 

26.798 

31.398 

35.886 

40.267 

44.546 

126.71 

0.127 

1470.3 

90 

4.622 

4.615 

33.860 

26.837 

26.838 

31,445 

35.940 

40.327 

44.613 

123.03 

0.139 

1469.3 

100 

4.256 

4.249 

33.871 

26.885 

26.886 

31.502 

36.006 

40.403 

44.697 

118.49 

0.151 

1468.0 

125 

3.732 

3.724 

33.896 

26.959 

26.960 

31.590 

36.107 

40.517 

44.823 

111.56 

0.180 

1466.2 

150 

3.497 

3.487 

33.909 

26.992 

26.993 

31.629 

36.153 

40.568 

44.880 

108.55 

0.207 

1465.6 

175 

3.464 

3.452 

33.957 

27.033 

27.034 

31.671 

36.195 

40.611 

44.924 

104.83 

0.234 

1466.0 

200 

3.423 

3.410 

34.023 

27.090 

27.091 

31.729 

36.253 

40.670 

44.982 

99.64 

0.260 

1  466 . 3 

225 

3.393 

3.378 

34.056 

27.119 

27.120 

31.759 

36.284 

40.701 

45.014 

97.04 

0.284 

1466.6 

250 

3.457 

3.441 

34.097 

27.145 

27.146 

31.783 

36.306 

40.721 

45.033 

94.81 

0.308 

1467.4 

275 

3.477 

3.459 

34.129 

27.168 

27.170 

31.806 

36.328 

40.743 

45.053 

92.81 

0.332 

1467.9 

300 

3.423 

3.403 

34.134 

27.178 

27.100 

31.817 

3b. 341 

40,757 

45.069 

92.04 

0.355 

1468.1 

325 

3.252 

3.231 

34.162 

27.216 

27.218 

31.860 

36.388 

40.808 

45.124 

88.45 

0.377 

1467.8 

350 

3.219 

3.196 

34.177 

27.232 

27.234 

31.876 

36.405 

40.825 

45.142 

87.17 

0.399 

1468.1 

375 

3.087 

3.063 

34.186 

27.250 

27.253 

31.098 

36.431 

40.855 

45.175 

85.45 

0.421 

1468.0 

400 

3.033 

3.007 

34.196 

27 , 2b3 

27.266 

31.913 

36.447 

40.872 

45.193 

84.35 

0.442 

1 468.1 

425 

2.959 

2.932 

34.205 

27.278 

27.280 

31.929 

36.465 

40.892 

45.215 

83.08 

0.463 

1468.3 

450 

2.888 

2.859 

34.221 

27.296 

27.299 

31.950 

3b. 487 

40.916 

45.241 

81.41 

0.484 

1468.4 

475 

2.828 

2.799 

34.227 

27.306 

27.309 

31.961 

36.501 

40.931 

45.257 

80.55 

0.504 

1468.5 

500 

2.777 

2.74b 

34.245 

27.32b 

27.328 

31.982 

36.523 

40.954 

45.282 

78.83 

0.524 

1468.8 

550 

2.676 

2.642 

34.263 

27.349 

27.352 

32.008 

36.551 

40.986 

45.316 

76.81 

0.563 

1469.2 

bOO 

2.578 

2.541 

34.283 

27.373 

27.376 

32.036 

36.582 

41.018 

45.350 

74.64 

0.601 

1 469.6 

650 

2.504 

2 . 4b4 

34.297 

27.390 

27.394 

32.055 

36.603 

41.041 

45.375 

73.18 

0.638 

1470.1 

700 

2.456 

2.413 

34.350 

27.437 

27.440 

32.103 

36.651 

41.090 

45.426 

b9 , 0  3 

0.673 

1470.8 

750 

2.422 

2.376 

34.369 

27.454 

27,458 

32.121 

36.671 

41.111 

45.447 

67.59 

0.707 

1471.5 

800 

2.390 

2.341 

34.395 

27.478 

27.482 

32.146 

36.696 

41.137 

45.474 

65.54 

0.741 

1472.3 

850 

2.405 

2.352 

34.436 

27.509 

27,514 

32.177 

36.726 

41.167 

45.503 

62.95 

0.773 

1473.2 

900 

2.383 

2.326 

34.462 

27.532 

27.537 

32.201 

36.751 

41.192 

45.528 

61.00 

0.804 

1474.0 

950 

2.403 

2.342 

34.500 

27.561 

27.56b 

32.229 

36.778 

41.218 

45.554 

58.63 

0.834 

1475.0 

1000 

2.395 

2.331 

34.518 

27.576 

27.581 

32.245 

36.794 

41.234 

45.570 

57.47 

0,863 

1475.8 

1100 

2.399 

2.328 

34.578 

27.624 

27.630 

32.292 

36.842 

41.281 

45.617 

53.58 

0.918 

1477.6 

1200 

2.405 

2.32b 

34.625 

27.660 

27.667 

32.330 

36.878 

41.318 

45.653 

50.73 

0.970 

1479.3 

1300 

2.404 

2.317 

34 . 648 

2  7  .  b  7  9 

27.686 

32.349 

36.897 

41.337 

45.672 

49.56 

1.020 

1481.1 

1400 

2.381 

2.286 

34.698 

27.721 

27.729 

32.392 

36.941 

41.381 

45.716 

46.13 

1.068 

1482.7 

1500 

2.333 

2.231 

34.722 

27.743 

27.752 

32.416 

36.967 

41.408 

45.745 

44.38 

1.113 

1484.2 

lbOO 

2.305 

2.195 

34.737 

27.758 

27 ,7b8 

32.433 

36.984 

41.426 

45.763 

43.40 

1.157 

1485.8 

1700 

2.268 

2.150 

34.756 

27.776 

27.786 

32.452 

37.004 

41.448 

45.786 

42.14 

1.200 

1487.4 

1800 

2.198 

2.073 

34.762 

27.787 

27.797 

32.466 

37.020 

41.465 

45.805 

41.32 

1.242 

1488.8 

1900 

2.138 

2.006 

34.769 

27.797 

27.808 

32.478 

37.034 

41.481 

45.823 

40.61 

1.283 

1490.2 

2000 

2.058 

1.918 

34.771 

27.806 

27.817 

32.490 

37.048 

41.497 

45.841 

39.88 

1  .323 

1491.6 

2100 

1.982 

1.834 

34.777 

27.816 

27.827 

32.503 

37.063 

41.515 

45.861 

38.98 

1.363 

1492.9 

2200 

1.893 

1.738 

34.774 

27.821 

27.833 

32.511 

37.074 

41.528 

45.877 

38.44 

1.401 

1494.3 

2300 

1.830 

1 .667 

34.774 

27.825 

27.838 

32.518 

37.083 

41.539 

45.889 

38.09 

1 .440 

1495.7 

2400 

1.730 

1.560 

34.767 

27.828 

27.841 

32.524 

37.092 

41.551 

45.904 

37.64 

1.477 

1497.0 

2500 

1.625 

1.448 

34.757 

27.828 

27.841 

32.527 

37.099 

41.561 

45.917 

37.34 

1.515 

1 498.2 

2600 

1.555 

1.370 

34.756 

27.832 

27.845 

32.534 

37.108 

41.571 

45.930 

3b. 89 

1.552 

1499.6 

2626 

1.525 

1.338 

34.755 

27,834 

27.847 

32.537 

37.111 

41.576 

45.935 

36.60 

1 ,5b2 

1499.9 

O  1  •  J  A  J 

4  =  PING 


DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  MIND  FKCE  SEA  ST  AIRTMP  DENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


42  17. 

4S  41 

53. 4E 

475  3593 

1018 

190  22 

200  5 

10.0 

1800  3/APR/74  CONRAD  17 

1  297 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

S1G-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHOS 

MOD 

5S12.780 

12.779 

34.257 

25.881 

25.881 

30.298 

34.610 

38.822 

42.938 

6,36 

1  o. 

63 

2 

1  07S 

8.730 

8.719 

34.405 

26.716 

26.718 

31.220 

35.614 

39.905 

44.098 

6.16 

5  1. 

12 

2 

586S 

4.370 

4.326 

34.301 

27.214 

27.219 

31.830 

36.328 

40.720 

45.009 

5.34 

26  2. 

02 

2 

753S 

3.420 

3.367 

34.288 

27.300 

27.305 

31.942 

36.466 

40.881 

45.193 

5.22 

36  2. 

20 

2 

1417S 

2.730 

2.630 

34.651 

27.653 

27.662 

32.316 

36.856 

41.287 

45.614 

4.23 

72  2. 

25 

2 

1837S 

2.550 

2.417 

34.749 

27.747 

27.758 

32.417 

36.963 

41.399 

45.730 

4.61 

70  2. 

1  1 

2 

2387S 

2.310S 

2.131 

34.799 

27.807 

27,822 

32.488 

37.041 

41.484 

45.823 

4.94 

71  1. 

H  8 

2 

2943S 

2.090 

1.861 

34.802 

27.828 

27.846 

32.520 

37.080 

41.530 

45.875 

5.08 

77  1  . 

89 

2 

3295S 

2.050 

1.785 

34.798 

27.828 

27.848 

32.525 

37.067 

41.539 

45.886 

5.07 

78  1  . 

89 

2 

3584S 

2.090 

1.793 

34.798 

27.824 

27.848 

32.524 

37.086 

41.538 

45.885 

5.12 

78  1  . 

91 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-6 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOI)  N  D  V 

0 

Q 

12.757 
=  SRE 
12.759 

12.757 

34.251 

25.881 

25.881 

30.299 

34.611 

38.823 

42.940 

212.86 

0.000 

1499.0 

10 

12.757 

34.251 

25.881 

25.881 

30.299 

34.611 

38.823 

42.940 

213.15 

0.011 

1499.2 

20 

1 2 . 7b  3 

12.760 

34.252 

25.880 

25.881 

30.298 

34.610 

38.823 

42.940 

213.47 

0.032 

1499.4 

30 

12.756 

12.752 

34.252 

25.882 

25.883 

30.300 

34.613 

38.825 

42.942 

213.58 

0.053 

1499.5 

40 

12.692 

12.687 

34.255 

25.897 

25.898 

30.316 

34.630 

38.844 

42.962 

212.44 

0.075 

1499.5 

50 

11.621 

11.614 

34.364 

26.187 

26.188 

30.628 

34.962 

39.195 

43.332 

185.04 

0.095 

1496.1 

bO 

10.675 

10.668 

34.366 

26.360 

26.361 

30.821 

35.174 

39.425 

43.580 

168.75 

0.112 

1492.9 

70 

10.507 

10.498 

34.462 

26.465 

26.466 

30.929 

35.285 

39.539 

43.696 

159.02 

0.129 

1492.6 

80 

10.188 

10.178 

34.442 

26.504 

26.506 

30.976 

35.338 

39.599 

43.762 

155.45 

0.144 

1491.6 

90 

9.812 

9.802 

34.432 

26.561 

26.563 

31.041 

35.411 

39.680 

43.850 

150.22 

0.160 

1490.4 

100 

9.437 

9.426 

34.423 

26.616 

26.618 

31.104 

35.483 

39.759 

43.937 

145.11 

0.174 

1  489. 1 

125 

8.675 

8.662 

34.40b 

2b. 725 

26.728 

31.231 

35.627 

39.919 

44.112 

135.08 

0.209 

1486.7 

150 

8.851 

8.835 

34.469 

26.747 

26.749 

31.249 

35.640 

39.928 

44.118 

133.59 

0.243 

1487.8 

175 

8.881 

8.863 

34.498 

26.765 

26.768 

31.266 

35.657 

39.944 

44.133 

132.38 

0.27b 

1488.4 

200 

b  .  3 1  8 

8.297 

34.411 

26.784 

26.787 

31.300 

35.703 

40.003 

44.204 

130.78 

0.309 

1486.6 

225 

7.848 

7.825 

34.356 

26.812 

26.616 

31.339 

35.754 

40.064 

44.275 

128.36 

0.342 

1485.1 

250 

7.559 

7.534 

34.340 

26.841 

2b. 845 

31.375 

35.797 

40.113 

44.331 

125.90 

0.373 

1484.4 

275 

7.491 

7.464 

34.363 

26 . 8b9 

26.873 

31.405 

35.828 

40.146 

44.364 

123.64 

0.404 

1484.5 

300 

8.144 

8.113 

34.523 

26.899 

20.903 

31.419 

35.825 

40.128 

44.332 

121.71 

0.435 

1487.7 

325 

7.704 

7.671 

34.480 

26.935 

26.940 

31.466 

35.883 

40.196 

44.410 

118.36 

0.465 

1486.4 

350 

7.218 

7.184 

34.458 

26.983 

20,987 

31.525 

35.954 

40.277 

44.501 

113.94 

0.494 

1484.8 

375 

6.950 

b  .  9 1  5 

34.455 

27.018 

27.023 

31.567 

36.002 

40.331 

44.561 

110.83 

0.522 

1484.2 

400 

6 . 4b  b 

6.430 

34.430 

27.063 

27.068 

31.625 

36.071 

40.412 

44.652 

106.48 

0.549 

1482.7 

425 

b.264 

6.226 

34.425 

27.086 

27.091 

31.653 

36.104 

40.449 

44.694 

104.50 

0.57b 

1482.3 

450 

5.906 

5.867 

34.393 

27.107 

27.112 

31.683 

36.143 

40.497 

44.750 

102.49 

0.602 

1481.2 

475 

5.486 

5.446 

34.353 

27.127 

27.132 

31.713 

36.184 

40.548 

44.811 

100.51 

0.627 

1479.9 

500 

4.792 

4.753 

34.265 

27.138 

27.143 

31.743 

36.231 

40.613 

44.892 

98.90 

0.652 

1477.3 

550 

4.569 

4.527 

34.291 

27.164 

27.189 

31.795 

36.289 

40.675 

44,960 

94.82 

0.700 

1477.2 

600 

4.509 

4.463 

34.315 

27.210 

27.215 

31.822 

36.318 

40.706 

44.991 

92.81 

0.747 

1477.9 

b50 

3.842 

3.795 

34.274 

27,247 

27.252 

31.877 

36.390 

40.795 

45.097 

88.78 

0.793 

1475.8 

700 

3.681 

3.631 

34.295 

27.280 

27.285 

31.915 

36.431 

40.840 

45.146 

85.83 

0.836 

1476.0 

750 

3.388 

3.336 

34.295 

27.309 

27.314 

31.951 

36.476 

40,892 

45.205 

83.00 

0.879 

1475.6 

800 

3.894 

3.835 

34.411 

27.351 

27.357 

31.980 

36.491 

40.894 

45.193 

80.41 

0.919 

1478.7 

850 

3.677 

3.615 

34.432 

27.390 

27.396 

32.025 

36.541 

40.949 

45.254 

76.80 

0.959 

1478.7 

900 

3.555 

3.490 

34.454 

27.419 

27.425 

32.057 

36.576 

40.987 

45.295 

74.22 

0.997 

1 479.0 

950 

3.392 

3.324 

34.475 

27.452 

27.458 

32.095 

36.618 

41.033 

45.344 

71.17 

1.033 

1479.2 

1000 

3.170 

3.100 

34.469 

27 . 4o8 

27.475 

32.117 

36.646 

41.067 

45.384 

69.46 

1.0b8 

1479.1 

1100 

2.916 

2.84U 

34.482 

27.501 

27.506 

32.158 

36.694 

41.121 

45.444 

66.36 

1.136 

1479.7 

1200 

2.850 

2.766 

34.548 

27.560 

27.568 

32.219 

36.756 

41.185 

45.510 

61.32 

1.200 

1481.2 

1300 

2.840 

2.749 

34.615 

27.614 

27,622 

32.273 

36.811 

41.239 

45.564 

56.96 

1.259 

1482.9 

1400 

2.799 

2.700 

34.635 

27.634 

27.643 

32.295 

36.833 

41.263 

45.589 

55.60 

1.315 

1484.4 

1500 

2.676 

2.570 

34.665 

27.069 

27.678 

32.334 

36.675 

41. 308 

45.637 

52.54 

1 .369 

1485.6 

1 6  0  U 

2.665 

2.550 

34.701 

27.699 

27.709 

32.364 

36.907 

41 .340 

45 . 668 

50.32 

1.421 

1487.3 

1700 

2.614 

2.492 

34.727 

27.724 

27.735 

32.392 

36.935 

41.369 

45.699 

48.38 

1.470 

1488.8 

1800 

2.541 

2.411 

34.746 

27.745 

27.756 

32.415 

36.961 

41.397 

45.729 

4b. 69 

1.518 

1490.2 

1900 

2.493 

2.355 

34.770 

2  7 . 7  o  8 

27.780 

32.441 

36.987 

41.425 

45.758 

44.89 

1.563 

1491.7 

2000 

2.413 

2 . 2b8 

34.783 

27.786 

27.798 

32.461 

37.010 

41.450 

45.785 

43.45 

1.608 

1493.1 

2100 

2.404 

2.25u 

34.788 

27.790 

27.803 

32.466 

37.016 

41,456 

45.792 

43.55 

1.651 

1494 . 8 

2200 

2.408 

2.244 

34.797 

27 . 798 

27.811 

32.475 

37.024 

41.464 

45.800 

43.38 

1.694 

1496.5 

2300 

2.372 

2.200 

34.803 

27.806 

27.820 

32.484 

37.035 

41.476 

45.813 

42.98 

1.738 

1498. 1 

2<*00 

2.310 

2.130 

34.799 

27.607 

27.822 

32.489 

37.041 

41.484 

45.823 

42.97 

1.781 

1499.5 

2500 

2.278 

2.089 

34.803 

27.813 

27.629 

32.497 

37.050 

41.494 

45.834 

42.72 

1  .823 

1501.1 

2b00 

2.214 

2.016 

34.803 

27.816 

27.634 

32.504 

37.060 

41.506 

45.847 

42.35 

1  .  6b6 

1 502.6 

2700 

2.180 

1.974 

34.804 

27.822 

27.839 

32.510 

37.066 

41.514 

45.856 

42.24 

1.908 

1504.1 

2800 

2.116 

1.901 

34.803 

27.826 

27.843 

32.516 

37.075 

41.524 

45.868 

41.90 

1.950 

1505.6 

2900 

2.094 

1.869 

34.792 

27.819 

27.837 

32.511 

37.071 

41.521 

45.866 

42.78 

1 .993 

1507.2 

3000 

2.090 

1.855 

34.801 

27.826 

27.845 

32.519 

37.079 

41.530 

45.875 

42.55 

2.035 

1508.9 

3100 

2.071 

1  .827 

34.798 

27.826 

27.845 

32.520 

37.061 

41.532 

45.878 

42.91 

2.078 

1510.6 

3200 

2.082 

1.826 

34.797 

27.825 

27.845 

32.520 

37.081 

41.532 

45.878 

43.48 

2.121 

1512.4 

3300 

2.087 

1.821 

34.797 

27.824 

2  7.845 

32.520 

37.081 

41.533 

45.879 

44.01 

2.165 

1514.1 

3400 

2.092 

1.815 

34.796 

27.823 

27.645 

32.520 

37.081 

41 .533 

45.879 

44.55 

2.209 

1515.9 

3500 

2.099 

1.811 

34.796 

27.822 

27.845 

32.521 

37.082 

41.534 

45.880 

45.06 

2.254 

1517.7 

3589 

9 

2,106 
=  PING 

1.808 

34.796 

27.822 

2  7.845 

32.521 

37.082 

41.534 

45.881 

45.54 

2.295 

1519.3 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAKOM  MIND  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  DEMPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


42  23. 

9S  42 

33. OE 

475  5120 

i  1021 

190  14 

190  5 

7.8 

556  4/APR/74  CONRAD  17 

1  298 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG  1 

SIL  PHOS 

MOD 

3S12.330 

12.330 

34.159 

25.893 

25.893 

30.320 

34.641 

38.862 

42.987 

6.27 

1  o. 

72 

2 

42S12.210 

12.205 

34.155 

25.913 

25.914 

30.344 

34.667 

38.890 

43.018 

6.25 

1  0. 

74 

2 

149S 

7.300 

7.286 

34.191 

26.762 

26.764 

31.301 

35.729 

40.053 

44.276 

6.40 

4  1  . 

20 

2 

531S 

4.460 

4.420 

34.280 

27.188 

27.192 

31.801 

36.297 

40.687 

44.973 

5.41 

23  2. 

02 

2 

57  0S 

4.590 

4.546 

34.332 

27.214 

27.219 

31.824 

36.317 

40.703 

44.987 

5.13 

28  2. 

03 

2 

1124S 

2.780 

2.703 

34.519 

27.543 

27.550 

32.203 

36.742 

41.173 

45.499 

4.29 

64  2. 

35 

2 

2250S 

2.340S 

2.173 

34.788 

27.796 

27.810 

32.475 

37.027 

41.469 

45.806 

4.91 

68  1 . 

90 

2 

3777S 

2.070 

1.752 

34.779 

27.811 

27.836 

32.513 

37.076 

41.530 

45.878 

4.93 

83  1 . 

98 

2 

4  54  1 S 

2.110 

1.701 

34.776 

27.805 

27,837 

32.516 

37.081 

41.535 

45.885 

4.93 

85  1  . 

98 

2 

5 1 1  OS 

2.190 

1.705 

34.774 

27.797 

27.835 

32.514 

37.078 

41.533 

45.883 

4.92 

86  2. 

07 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND  V 

0 

12,226 
=  SRP 
12.230 

12.226 

34.113 

25.878 

25.878 

30.307 

34.630 

38.854 

42.981 

213.20 

0.000 

1497.0 

D 

10 

12.229 

34.115 

25.878 

25.878 

30.307 

34 . b3 1 

38.854 

42.981 

213.41 

0.011 

1497.2 

20 

12.229 

12.227 

34.115 

25.879 

25.879 

30.308 

34.632 

38.855 

42.982 

213.60 

0.032 

1497.4 

30 

12.231 

12.227 

34.114 

25.877 

25,878 

30.307 

34.631 

38.854 

42.981 

213.99 

0.053 

1497.5 

40 

12.213 

12.208 

34.112 

25.879 

25.880 

30.310 

34.634 

38.857 

42.985 

214.06 

0.075 

1497. b 

50 

12.195 

12.188 

34.111 

25.882 

25.883 

30.313 

34.637 

38.861 

42.989 

214.05 

0.09b 

1497.7 

60 

11.442 

11.435 

34.191 

2b. 086 

26.087 

30.532 

34.871 

39.108 

43.250 

194.84 

0.117 

1495.4 

70 

10.227 

10.219 

34.376 

26.447 

26.448 

30.917 

35.280 

39.540 

43.703 

160.70 

0.134 

1491.5 

80 

9.325 

9.316 

34.236 

26.489 

26.490 

30.980 

35.363 

39.642 

43.824 

156.78 

0.150 

1488.1 

90 

8.748 

8.739 

34.250 

26.592 

26.593 

31.096 

35.491 

39.783 

43.976 

147.12 

0.165 

1486.2 

100 

8.417 

8.407 

34.270 

26.659 

26.660 

31.171 

31.259 

35.573 

39.871 

44.071 

140.86 

0.180 

1485.1 

125 

7.616 

7.604 

34.204 

26.727 

26.729 

35.679 

39.995 

44.212 

134.66 

0.214 

1482.4 

150 

7.309 

7.294 

34.175 

26,748 

26.750 

31.287 

35.715 

40.038 

44.262 

133.01 

0.248 

1481.5 

175 

7.112 

7.095 

34.159 

26.763 

2b, 766 

31.308 

35.741 

40.068 

44.296 

131.86 

0.281 

1481.2 

200 

6.761 

6.743 

34.146 

26.801 

26.803 

31.354 

35.795 

40.131 

44.366 

128.55 

0.313 

1480.2 

225 

6.569 

6.548 

34.168 

26.844 

26,847 

31.402 

35.848 

40,188 

44.428 

124.70 

0.345 

1479.8 

250 

6.418 

6.396 

34.207 

26.895 

2b. 898 

31.457 

35.905 

40.249 

44.492 

120.19 

0.376 

1479.7 

275 

6.417 

6.392 

34.249 

26.928 

2b. 931 

31.490 

35.938 

40.281 

44.524 

117.44 

0.405 

1 480.2 

300 

6.333 

6.306 

34.264 

26.951 

26.954 

31.515 

35.966 

40.310 

44.555 

115.57 

0.435 

1480.3 

325 

6.274 

6.246 

34.286 

26.976 

2b, 979 

31.541 

35.993 

40.339 

44.585 

113.52 

0.463 

1480.5 

350 

6.039 

6.008 

34.306 

27.021 

27.025 

31.593 

36.050 

40.402 

44.652 

109.38 

0.491 

1480.0 

375 

5.456 

5.426 

34.272 

27.067 

27.070 

31.653 

36.125 

40.490 

44.754 

104.93 

0.518 

1478.0 

400 

5.539 

5.505 

34.324 

27.098 

27.102 

31.682 

36.152 

40.515 

44.776 

102.38 

0.544 

1478.8 

425 

5.288 

5.253 

34.307 

27.114 

27.119 

31.705 

36.181 

40.550 

44.818 

100.87 

0.569 

1478.2 

450 

4.801 

4.766 

34.259 

27.133 

27.142 

27.137 

31.737 

36.225 

40.606 

44.885 

98.89 

0.594 

1476.5 

475 

4.679 

4.642 

34.253 

27.146 

31.749 

36.240 

40.624 

44.906 

98.18 

0.619 

1476.4 

500 

4.466 

4.428 

34.242 

27.157 

27.161 

31.770 

36.267 

40.656 

44.943 

96.76 

0.643 

1 475.9 

550 

4.602 

4.560 

34.303 

27.190 

27,195 

31.800 

36,293 

40.679 

44.962 

94.29 

0.691 

1477.4 

600 

4.513 

4.467 

34.332 

27.223 

27.228 

31.835 

36.330 

40.718 

45.003 

91.64 

0.737 

1477.9 

650 

4.336 

4.286 

34.355 

27.261 

27.266 

31.878 

36.377 

40.769 

45.058 

88.32 

0.782 

1478.0 

700 

4.185 

4.133 

34,372 

27.290 

27.296 

31.911 

36.414 

40.810 

45.103 

85.79 

0.826 

1 47R.2 

7  50 

3.830 

3.776 

34.386 

27.338 

27.344 

31.968 

36.4bl 

40.885 

45.187 

81.12 

0.868 

1477.6 

800 

3.739 

3.681 

34.398 

27.356 

27.362 

31.989 

36.504 

40.911 

45.214 

79.65 

0.908 

1478.1 

850 

3.626 

3.565 

34.408 

27.376 

27.382 

32.012 

36.530 

40.939 

45.245 

78.02 

0.947 

1478.4 

9u0 

3.511 

3.446 

34.419 

2  7.39b 

27.402 

32.035 

36.556 

40.968 

45.277 

76.28 

0.986 

1478.8 

950 

3.374 

3.306 

34.452 

27.435 

27.442 

32.079 

36.603 

41.018 

45,331 

72.65 

1.023 

1479.1 

1000 

3.146 

3.07b 

34.471 

27.472 

27.478 

32.122 

36.651 

41 .073 

45.390 

69.05 

1.058 

1479.0 

1100 

2.809 

2.734 

34.491 

27.519 

27.525 

32.178 

36.717 

41.147 

45.472 

64.44 

1.125 

1479.2 

1200 

2.697 

2.615 

34.548 

27.574 

27.581 

32.236 

36.777 

41.210 

45.538 

59.64 

1.18  7 

1 480.5 

1  300 

2.731 

2  .  b4  1 

34.594 

27.608 

27,615 

32.270 

36.810 

41.242 

45.569 

57.21 

1.246 

1482.4 

1400 

2.716 

2.618 

34.654 

27.657 

27.665 

32.320 

36.860 

41 .292 

45.619 

53.20 

1.301 

1484.1 

1500 

2.682 

2.57b 

34.683 

2  7  .  b  8  2 

27,692 

32.347 

36.888 

41.321 

4  6  .  b49 

51.31 

1.353 

1485.7 

1600 

2.653 

2.539 

34.702 

27.701 

27.710 

32.367 

36.909 

41.342 

45 . b7  1 

50.12 

1.404 

1487.3 

1700 

2.617 

2.495 

34.724 

27.721 

27.732 

32.389 

36.932 

41.367 

45.696 

48.63 

1.453 

1488.8 

1800 

2.590 

2 . 4b0 

34.740 

27.73b 

27.747 

32.405 

3b. 949 

41.384 

45.715 

47.7  4 

1 .501 

1490.4 

lvoo 

2.522 

2.384 

34. 765 

2  7 . 7  b  2 

27.774 

32.434 

36.980 

41.417 

45.749 

45.60 

1 .548 

1491.9 

2000 

2.464 

2.318 

34.777 

27.777 

27.789 

32.451 

36.999 

41.437 

45.771 

44.51 

1.593 

1493.3 

2100 

2.411 

2.25b 

34.789 

27.790 

27.803 

32.467 

37.01b 

41.456 

45.791 

43.55 

1.637 

1494.8 

2200 

2.387 

2.223 

34.791 

27.794 

27.808 

32.472 

37.022 

41 .463 

45.799 

43.59 

1.681 

1  496 . 4 

2300 

2.323 

2.151 

34.792 

27.801 

27.815 

32.481 

37.033 

41,476 

45.814 

43.15 

1  ,724 

1497.9 

2400 

2.294 

2.114 

34.794 

27.805 

27 ,  b20 

32.487 

37.040 

41.484 

45.822 

4  3.10 

1.767 

1499.4 

2500 

2.268 

2.079 

34.795 

27.807 

27.823 

32.491 

37.045 

41  .489 

45.829 

43.23 

1.810 

1501.1 

2b00 

2.214 

2.017 

34.790 

2  7 . 8  0  H 

27.824 

32.494 

37.050 

41 . 496 

45.838 

43.25 

1 .854 

1502.5 

2  7  0  0 

2.193 

1.986 

34.  793 

27.812 

2  7 .  b29 

32.500 

37.05b 

41 .503 

45.846 

43.21 

1.897 

1  504 . 2 

2800 

2.143 

1.927 

34.791 

27.815 

27.832 

32.504 

37.063 

41.511 

45.855 

43. OR 

1.940 

1505.7 

2900 

2.101 

1.876 

34.789 

2  7  .  b  1  7 

27.834 

32.508 

37.068 

41.518 

45.863 

43.09 

1 . 9b  3 

1507.2 

3000 

2.090 

1 .855 

34.788 

27.816 

27.835 

32.510 

37.070 

41.520 

45.866 

43.44 

2.02b 

1508.9 

3100 

2.074 

1.829 

34.786 

27.816 

27.835 

32.510 

37.071 

41.522 

45.869 

43.79 

2.070 

1  5  1 0 . 6 

3200 

2.075 

1.820 

34.786 

27.816 

27.836 

32.511 

37.072 

41.524 

45.871 

44.21 

2.114 

1512.3 

3300 

2.068 

1.803 

34.783 

27.814 

27,835 

32.511 

37.073 

41.525 

45.871 

44.72 

2.158 

1514.0 

3400 

2.068 

1.792 

34.783 

27.814 

27.836 

32.512 

37,074 

41.52b 

45.874 

45.10 

2.203 

1515.8 

3500 

2.073 

1,786 

34.782 

27.813 

27.835 

32.512 

37.074 

41 .526 

45.874 

45.70 

2.249 

1517.5 

3600 

2.075 

1.777 

34.781 

27.812 

27.835 

32.512 

37.074 

41.527 

45.875 

46.18 

2.295 

1519.3 

3700 

2.076 

1 .766 

34.780 

27.811 

27.836 

32.513 

37.075 

41 .528 

45.876 

46.64 

2.341 

1521.0 

3800 

2.073 

1.753 

34.778 

27.810 

27.835 

32.512 

37.075 

41 .529 

45.877 

47.16 

2.388 

1522.8 

3900 

2.078 

1.746 

34.778 

27.809 

27.835 

32.513 

37.076 

41.529 

45.878 

47.68 

2.435 

1524.6 

4000 

2.086 

1.743 

34.778 

27.808 

27.835 

32.513 

37.076 

41,530 

45.878 

48.20 

2.483 

1526.4 

4100 

2.093 

1.738 

34.776 

27.807 

27.835 

32.513 

37.076 

41.530 

45.879 

48.79 

2.532 

1528.2 

4200 

2.102 

1.734 

34.777 

27 .806 

27.835 

32.513 

37.077 

41.530 

45.879 

49.31 

2.581 

1 530.U 

4300 

2.104 

1.724 

34.775 

27.805 

27.835 

32.513 

37.077 

41.531 

45.880 

49.84 

2.630 

1531.7 

4400 

2.112 

1.720 

34.774 

27.803 

27.834 

32,512 

37.076 

41.531 

45.880 

50.45 

2.681 

1533.5 

4500 

2.121 

1.717 

34.774 

27.802 

27.834 

32.513 

37.077 

41.531 

45.880 

51.00 

2.731 

1535.4 

4600 

2.131 

1.714 

34.774 

27.802 

27.834 

32.513 

37.077 

41.531 

45.881 

51.58 

2.783 

1537.2 

4700 

2.140 

1.710 

34.7/3 

27.800 

2  7 . b 34 

32.513 

37.077 

41.532 

45,881 

52.14 

2.834 

1539.0 

4800 

2.148 

1 .705 

34.772 

27.799 

27.834 

32.513 

37.077 

41.532 

45.881 

52.74 

2.887 

1540.8 

4900 

2.159 

1.703 

34.772 

27. 798 

27.834 

32.513 

37.078 

41.532 

45.882 

53.29 

2.940 

1542.7 

5000 

2.172 

1.703 

34.772 

27.797 

27.834 

32.513 

37.077 

41.532 

45.882 

53.95 

2.994 

1544.5 

5100 

2.187 

1.704 

34. 7  7  3 

27.797 

27.835 

32.514 

37.078 

41.533 

45.882 

54.50 

3.048 

1546.4 

5125 

2,191 

1 .705 

34.774 

27.797 

27.835 

32.514 

37.078 

41.533 

45.883 

54.65 

3.062 

1546.8 

1  6 

=  f  1  N  G 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


28 

18 

8 


18 

8 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  »IND  FRCE  SEA  ST  AIRTMP  DE*PT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STM 


40  1 . 

7  S  40 

42. 2E 

475  3683 

i  1022 

210  15 

200  4 

15.6 

746  5/APR/74  CONRAD  17 

1  299 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

3S19.890 

19.889 

35.349 

25.075 

25.075 

29.360 

33.544 

37.633 

41.630 

5.28 

2  0. 

11 

2 

366*10. 370 

10.326 

34.797 

26.749 

26.757 

31.221 

35.578 

39.833 

43.991 

5.60 

6  1  . 

01 

0 

780 

5.990 

5.920 

34.457 

27.147 

27.156 

31.725 

36.183 

40.535 

44.786 

4.81 

25  1. 

90 

0 

1280* 

3.130S 

3.038 

34.438 

27.447 

27.456 

32.100 

36.631 

41.054 

45.372 

4.40 

52  2. 

28 

0 

1600S 

2.840S 

2.724 

34.661 

27.651 

27.662 

32.313 

36.850 

41.279 

45.604 

4.23 

69  2. 

24 

2 

2039S 

2.630S 

2.478 

34.774 

27.760 

27.773 

32.430 

36.973 

41.408 

45.738 

4.76 

65  1  . 

9b 

2 

2  46  7  S 

2.370 

2.182 

34.807 

27.809 

27.824 

32.489 

37.040 

41.482 

45.819 

4.98 

b  6  1  . 

88 

2 

2720S 

2.270 

2.059 

34.815 

27.823 

27.840 

32.509 

37.063 

41.508 

45.848 

5.21 

68  1 . 

82 

2 

2999S 

2.040 

1.806 

34.807 

27.836 

27.854 

32.530 

37.091 

41.543 

45.889 

5.22 

73  1  . 

89 

2 

3281S 

1.620 

1.367 

34.776 

27.843 

27.862 

32.550 

37.124 

41.587 

45.946 

5.21 

88  2. 

02 

2 

365  1  S 

1.170 

0.890 

34.745 

27.850 

27.869 

32.572 

37.159 

41.636 

46.007 

5.21 

103  2. 

06 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SlG-0 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

19.946 

19.946 

35.319 

25.038 

25.038 

29.322 

33.505 

37.593 

41.590 

293.05 

0.000 

1522.3 

10 

19.946 

19.944 

35.319 

25.038 

25,038 

29.322 

33.506 

37.594 

41.590 

293.42 

0.015 

1522.4 

14 

a  SRF 

20 

19.935 

19.931 

35.310 

25.034 

25.035 

29.319 

33.503 

37.591 

41.587 

294.17 

0.029 

1522.5 

30 

19.884 

19.879 

35.298 

25.038 

25.039 

29.324 

33.509 

37.598 

41.595 

294.14 

0.059 

1522.6 

40 

19.858 

19.850 

35.288 

25.037 

25.039 

29.325 

33.510 

37.599 

41.597 

294.57 

0.088 

1 522.6 

50 

19.871 

19.862 

35.276 

25.025 

25.027 

29.313 

33.498 

37.587 

41.585 

296.07 

0.118 

1522.8 

60 

19.523 

19.512 

35.238 

25.087 

25.090 

29.381 

33.572 

37.666 

41.669 

290.51 

0.147 

1522.0 

70 

16.908 

16.896 

35.197 

25. 705 

25.708 

30.043 

34.275 

38.410 

42.453 

231.86 

0.173 

1514.6 

80 

16.303 

16.290 

35.275 

25.907 

25.910 

30.255 

34.497 

38.641 

42.693 

212.95 

0.195 

1513.0 

90 

15.703 

15.689 

35.609 

26.301 

26.304 

30.657 

34.908 

39.060 

43.119 

175.80 

0.215 

1511.7 

100 

15.595 

15.579 

35.749 

26.433 

26.437 

30.791 

35.042 

39.195 

43.255 

163.60 

0.232 

1511.7 

125 

14.771 

14.752 

35.754 

26.620 

26.625 

30.994 

35.259 

39.426 

43.500 

146.48 

0.271 

1509.5 

150 

14.087 

14.065 

35.704 

26.729 

26.734 

31.116 

35.394 

39.574 

43.659 

136.76 

0.306 

1507.7 

175 

13.420 

13.396 

35.617 

26,802 

2b. 807 

31.203 

35.494 

39.68b 

43.783 

130.38 

0.339 

1505.8 

200 

12.826 

12.798 

35.576 

26.891 

2b. 897 

31.304 

35.607 

39.810 

43.918 

122.43 

0.371 

1504.2 

225 

12.700 

12.670 

35.559 

26.904 

26.910 

31.320 

35.625 

39.830 

43.941 

121.92 

0.402 

1504.2 

250 

12.204 

12.171 

35.450 

2b. 917 

2b. 923 

31.344 

35.660 

39.875 

43.995 

121.12 

0.432 

1502.7 

275 

11.741 

11.705 

35. 3bl 

26.937 

2b. 943 

31.374 

35.700 

39.924 

44.053 

119.68 

0.462 

1501.4 

300 

11.884 

11.844 

35.403 

26.942 

26.950 

31.378 

35.700 

39.922 

44.047 

119.84 

0.492 

1 502.4 

325 

1 1 .748 

11.705 

35.289 

26.880 

26.888 

31.319 

35.645 

39.870 

43.999 

126.27 

0.523 

1502.2 

350 

11.392 

11.347 

35.124 

26.819 

26.827 

31.267 

35.601 

39.834 

43.971 

132.42 

0.555 

1501.2 

375 

10.579 

10.534 

'34.939 

26.823 

2b. 831 

31.289 

35.641 

39.891 

44.044 

132.07 

0.588 

1498.5 

400 

10.234 

10.186 

34.930 

26.876 

26.684 

31 .350 

35.709 

39.966 

44.126 

127.34 

0.621 

1497.6 

425 

9.815 

9.765 

34.825 

26.867 

26.875 

31.351 

35.720 

39.986 

44.155 

128.39 

0.653 

1496.4 

450 

9.679 

9  .  b2  7 

34.847 

26.90b 

26.915 

31.394 

35.765 

40,034 

44.206 

125.0b 

0.684 

1496.3 

475 

9.628 

9.573 

34.817 

26.891 

2b. 901 

31.381 

35.754 

40.024 

44.196 

126.96 

0.71b 

1496.5 

500 

9.433 

9.376 

34.786 

26.900 

26.909 

31.394 

35.771 

40.046 

44.222 

126.48 

0.747 

1 496.2 

550 

8.903 

8.843 

34.677 

26.901 

26.910 

31.408 

35.797 

40.084 

44.272 

126.82 

0.811 

1494.9 

600 

8.214 

8.151 

34.569 

26.924 

26.934 

31.448 

35.854 

40.155 

44.358 

124.70 

0.874 

1493.0 

650 

7.528 

7.463 

34.515 

26.983 

26. 993 

31.524 

35.945 

40.262 

44.480 

119.07 

0.935 

1491.1 

700 

6.846 

6.779 

34.587 

27.136 

27.146 

31.692 

36.129 

40.461 

44.693 

104.51 

0.990 

1489.3 

750 

6.35b 

6.286 

34.432 

27.080 

27.069 

31.649 

36.099 

40.443 

44.686 

109.72 

1.044 

1488.0 

800 

5.833 

5.762 

34.491 

27.194 

27.202 

31.775 

36.237 

40.593 

44.847 

98.83 

1.096 

148b. 8 

850 

5.217 

5.145 

34.428 

27.219 

27.227 

31.816 

36.293 

40.664 

44.933 

95.92 

1.145 

1485.1 

900 

4.828 

4.755 

34.396 

27.238 

27.247 

31 ,84b 

36.333 

40.713 

44.991 

93.83 

1.192 

1 484.3 

950 

4.337 

4.263 

34.371 

27.272 

27.280 

31.893 

36.392 

40.785 

45.075 

90.05 

1.238 

1483.0 

1000 

3.897 

3.821 

34.334 

27.290 

27.298 

31.922 

36.433 

40.837 

45.138 

8  7.82 

1.283 

1482.0 

1  100 

3.665 

3.583 

34.309 

27.293 

27.301 

31.932 

36.450 

40.859 

45.166 

87.76 

1.370 

1482.6 

1200 

3.297 

3.210 

34.331 

27.34b 

27.354 

31.995 

36.522 

40.941 

45.257 

82.50 

1.456 

1482.8 

1300 

3.151 

3.057 

34.435 

27.443 

27.452 

32.096 

36.626 

41.048 

45.367 

73.78 

1.534 

1484.0 

1400 

3.083 

2.981 

34.577 

27.562 

27.571 

32.216 

36.748 

41.171 

45.490 

63.22 

1 .602 

1485.6 

1500 

2.969 

2.860 

34.670 

27.647 

27.657 

32.304 

36.838 

41.263 

45.585 

55.67 

1  .662 

1486.9 

DEPTH  CM)  DEPTH  CM) 
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LATITUDE  LONGITUDE  MAKS  DEPTH  BAKOM  WIND  KRCE  SEA  ST  AIRTMP  DEWPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 
38  4. OS  39  9. IE  440  4881  1028  180  10  190  4  20.0  832  6/APR/74  CONRAD  17  1  300 


DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SlG-8 

SIG-1 

241S16.160 

16.121 

35.485 

26.101 

26.110 

30.456 

53 2S  11. 740 

11.670 

35.051 

26.697 

26.710 

31.144 

1034S 

5.740 

5.647 

34.429 

27.156 

27.168 

31.744 

11215 

4.990 

4.895 

34.405 

27.227 

27.238 

31.833 

1 179S 

4.8  705 

4.770 

34.456 

27.281 

27,292 

31.891 

16775 

3.050 

2.925 

34.598 

27.582 

27.593 

32.240 

29b  1 S 

2.310 

2.074 

34.817 

27.822 

27.841 

32.509 

4 1  8  4S 

0.990S 

0.657 

34.731 

27.851 

27.872 

32.582 

4503S 

0 . 8  1  OS 

0.447 

34.714 

27.849 

27.871 

32.587 

4  8  8  5S 

0.760 

0.353 

34.709 

27.848 

27.873 

32.591 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-9 

SIG-1 

0 

21.069 

21.069 

35.361 

24.768 

24.768 

29.035 

10 

12 

21.069 

=  5rp 

21.067 

35.361 

24.768 

24.769 

29.036 

20 

21.066 

21.062 

35.363 

24.771 

24.772 

29.038 

30 

21.068 

21.062 

35 . 3b5 

24.772 

24.773 

29.040 

40 

21.048 

21.040 

35.36b 

24.778 

24.781 

29.048 

50 

21.011 

21.001 

35.369 

24.790 

24.793 

29.060 

60 

20.977 

20.965 

35.370 

24.801 

24.804 

29.072 

70 

20.968 

20.954 

35.372 

24.805 

24.808 

29.076 

80 

20.953 

20.938 

35.373 

24.809 

24.813 

29.082 

90 

20.783 

20 . 7b6 

35.391 

24 . 8b9 

24.874 

29.145 

100 

20.053 

20.034 

35.369 

25.048 

25,053 

29.335 

125 

19.090 

19.068 

35.428 

25.343 

25.349 

29.646 

150 

18.458 

18.432 

35 . 450 

25.520 

25.527 

29.834 

175 

17.783 

17.753 

35.477 

25.708 

25.715 

30.033 

200 

17.092 

17.059 

35.469 

25.869 

25.877 

30.207 

225 

16.584 

16.547 

35.490 

26.006 

26.015 

30.353 

250 

16.184 

16.144 

35.483 

26.094 

26.103 

30.449 

275 

15.714 

15.670 

35.433 

26.164 

26.173 

30.528 

300 

15.417 

15.370 

35.404 

26.208 

26.218 

30.578 

325 

14.826 

14.777 

35.350 

20.297 

20.308 

30.679 

350 

14.272 

14.220 

35.295 

26.375 

26.38b 

30.768 

375 

13.908 

13.853 

35.272 

26.434 

26.446 

30.835 

400 

13.531 

13.473 

35.255 

26.500 

26.512 

30.909 

425 

13.267 

13.207 

35.238 

26.541 

26.553 

30.955 

450 

12.954 

12.891 

35.197 

26.572 

26.585 

30.993 

475 

12.682 

12.616 

35.180 

26.614 

26.627 

31.041 

500 

12.450 

12.381 

35.144 

26.632 

26.645 

31.064 

550 

11.774 

11.701 

35.064 

2b. 700 

2b. 714 

31.147 

600 

11.409 

1 1 .331 

35.030 

26.742 

26.757 

31.198 

650 

10.916 

10.834 

34.952 

26.773 

26.788 

31,240 

700 

10.453 

10.367 

34,897 

26.812 

26.828 

31.290 

750 

9.905 

9.816 

34.814 

26.843 

2b. 858 

31.333 

800 

9.078 

8.987 

34.711 

26.899 

26.914 

31.408 

850 

8.456 

8.363 

34.653 

26.952 

26.967 

31.476 

900 

7.771 

7  .  b7  7 

34.602 

27.016 

27.030 

31.555 

950 

6.952 

6.858 

34.532 

27.078 

27.091 

31.63b 

1000 

6.162 

6.069 

34.47) 

27.137 

27.149 

31.714 

1100 

5.300 

5.204 

34.424 

27.206 

27.217 

31.804 

1200 

4.610 

4.511 

34.42b 

27.286 

27.297 

31.903 

1300 

4.07  7 

3.974 

34.452 

27 . 3b5 

27.375 

31.994 

1400 

3.873 

3.763 

34.499 

27.423 

27.434 

32.058 

1500 

3.655 

3.538 

34.536 

27.475 

27.486 

32.116 

1  bOO 

3.313 

3.192 

34.568 

27.533 

27.544 

32.184 

1700 

3.013 

2.886 

34.612 

27.597 

27.008 

32.255 

1800 

2.901 

2.767 

34.653 

27.639 

27.651 

32.301 

1900 

2.815 

2.673 

34.092 

27.678 

27.691 

32.343 

2000 

2.753 

2.603 

34.721 

27.707 

27.720 

32.374 

2100 

2.708 

2.549 

34.  / 4  1 

27.727 

27.741 

32.39b 

2200 

2.638 

2.471 

34.755 

27.744 

27.759 

32.416 

2300 

2.572 

2.397 

34.768 

2  7 . 7bO 

27.775 

32.434 

2400 

2.565 

2.380 

34.784 

27.774 

27.789 

32.449 

2500 

2.541 

2.347 

34.799 

27.787 

27.804 

32.464 

2o00 

2.504 

2.301 

34.804 

27.795 

27.612 

32.474 

2700 

2.460 

2.247 

34.808 

27.801 

27.819 

32.483 

2800 

2.399 

2.178 

34.812 

27.810 

27.82b 

32.493 

2900 

2.346 

2.116 

34.814 

27.816 

27.835 

32,502 

3000 

2.286 

2.046 

34.813 

27.821 

27.840 

32.509 

3100 

2.208 

1.960 

34.809 

27.823 

27.843 

32.515 

3200 

2.111 

1.855 

34.805 

27.828 

2  7.849 

32.523 

3300 

1.999 

1.735 

34.798 

27.832 

27.852 

32.530 

3400 

1.875 

1 .604 

34.788 

27.834 

27.854 

32.53b 

3500 

1 .756 

1.477 

34  .  779 

27.835 

27.856 

32.541 

3600 

1  .639 

1  .352 

34.770 

27.837 

27.858 

32.547 

3700 

1 .533 

1.238 

34.763 

27.839 

27.860 

32.553 

3800 

1.432 

1.129 

34.754 

27.839 

27.860 

32.556 

3900 

1.316 

1.00b 

34.747 

27.842 

27,863 

32 . 5b2 

4000 

1  .207 

0.889 

34.736 

27.841 

27.862 

32.565 

4100 

1.084 

0.758 

34.730 

27.844 

27.866 

32.572 

4200 

0.977 

0.643 

34. 722 

27.845 

27.866 

32.576 

4300 

0.876 

0.534 

34.714 

27.845 

27.866 

32.580 

4400 

0.854 

0.502 

34.713 

27.845 

2  7 .  b  6  7 

32.581 

4500 

0.805 

0.443 

34.708 

27.845 

27.867 

32.583 

4  b  00 

0.771 

0.398 

34.706 

27.845 

27.868 

32.585 

4700 

0.775 

0.389 

34.705 

27.845 

27.868 

32.585 

4800 

0.770 

0.373 

34.704 

27.844 

27 .868 

32.58b 

4888 

1  1 

0.7  54 
=  PING 

0.347 

34.703 

27.844 

27.868 

32.587 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

34.700 

38.846 

42.898 

4.81 

5  0. 

49 

2 

35.472 

39.699 

43.830 

5.12 

6  0 . 

89 

2 

36.209 

40.568 

44.825 

4.84 

26  1  . 

90 

2 

36.317 

40.694 

44.969 

4.75 

32  2. 

04 

2 

36.377 

40.757 

45.034 

4.39 

40  2. 

16 

2 

36.772 

41.197 

45.517 

4.04 

69  2. 

31 

2 

37.063 

41.507 

45.847 

4.86 

65  1  . 

80 

2 

37.176 

41.659 

46.036 

5.11 

68  1  . 

81 

2 

37.187 

41.677 

46.060 

5.15 

116  2. 

19 

2 

37.194 

41.686 

46.072 

5.22 

119  2. 

19 

2 

SIG-2 

SiG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

33.202 

37.273 

41.253 

318.71 

0.000 

1525.3 

33.202 

37.274 

41.254 

319,09 

0.016 

1525.5 

33.205 

37.277 

41.257 

319.24 

0.032 

1525.6 

33.207 

37.278 

41.259 

319.49 

0.064 

1525.8 

33.215 

37.286 

41.267 

319.24 

0.096 

1525.9 

33.228 

37.300 

41.281 

318.49 

0.128 

1526.0 

33.240 

37.313 

41.294 

317.87 

0.159 

1526.1 

33.245 

37.318 

41.299 

317.86 

0.191 

1526.2 

33.250 

37.324 

41.305 

317.79 

0.223 

1526.3 

33.316 

37.391 

41.376 

312.42 

0.255 

1526.1 

33.517 

37.603 

41.598 

295.73 

0.285 

1524.3 

33.842 

37.942 

41.951 

268.41 

0.356 

1522.1 

34.040 

38.150 

42.167 

252.35 

0.421 

1520.7 

34.250 

38.370 

42.398 

235.22 

0.482 

1519.2 

34.435 

38.566 

42.604 

220.56 

0.539 

1517. b 

34.590 

38.729 

42.775 

208.26 

0.592 

1516.5 

34.69? 

38.838 

42,890 

200.61 

0  .  b4  3 

1515.7 

34.779 

38.933 

42.994 

194.60 

0.693 

1514.6 

34.835 

38.994 

43.059 

191.06 

0.741 

1514.0 

34.947 

39.116 

43.192 

183.04 

0.788 

1512.5 

35.04b 

39.226 

43.311 

176.08 

0.832 

1511.1 

35.120 

39.306 

43.397 

170.98 

0.876 

1510.3 

35.201 

39.393 

43.491 

165.20 

0.918 

1 509.4 

35.252 

39.450 

43.552 

161.87 

0.959 

1508.9 

35.297 

39.500 

43.609 

159.32 

0.999 

1  508 . 3 

35.349 

39.558 

43.672 

155.84 

1.038 

1507.7 

35.378 

39.591 

43.709 

154.59 

1.077 

1507.3 

35.475 

39.701 

43.832 

148.76 

1.153 

1505.7 

35.533 

39.767 

43.904 

145.60 

1.227 

1505.2 

35.585 

39.829 

43.977 

143.34 

1.299 

1504.2 

35.645 

39.899 

44.056 

140.12 

1.370 

1503.3 

35.700 

39.966 

44.133 

137.59 

1.439 

1 502.0 

35.794 

40.077 

44.262 

131.97 

1.506 

1499.7 

35.876 

40.172 

44.370 

126.89 

1.571 

1498 . 1 

35.971 

40.283 

44.495 

120.52 

1.633 

1496.3 

36.072 

40.402 

44.633 

113.8b 

1  .692 

1493.8 

36.169 

40.518 

44.766 

107.36 

1.747 

1491.4 

36.280 

40.650 

44.917 

100.15 

1.851 

1489.6 

3b. 396 

40.782 

45.065 

91.86 

1.947 

1488.4 

36.501 

40.900 

45.19b 

83.97 

2.035 

1487.9 

3b. 570 

40.974 

45.275 

78.77 

2.116 

1488.8 

36.633 

41.043 

45.349 

74.03 

2.192 

1489.6 

36.710 

41.127 

45.441 

68.12 

2.263 

1489.9 

36.789 

41.214 

45.535 

61.74 

2.328 

1490.4 

36.838 

41.266 

45.589 

57.99 

2.388 

1491.6 

36.882 

41.312 

45.638 

54.66 

2.445 

1493.0 

36.914 

41.346 

45.673 

52.36 

2.498 

1 494.5 

36.938 

41.371 

45.699 

50.88 

2.560 

1 496.0 

36.960 

41.395 

45.725 

49.47 

2.600 

1497.5 

36.980 

41.416 

45.748 

48.26 

2.649 

1498.9 

3b. 995 

41.432 

45.764 

47.52 

2.697 

1500.6 

37.011 

41 .449 

45.782 

46.68 

2.744 

1502.2 

37.022 

41.460 

45.795 

46.30 

2.790 

1503.8 

37.032 

41.472 

45.808 

45.94 

2.8  36 

1505.3 

37.045 

41 .486 

45.824 

45.29 

2.882 

1506.8 

37.055 

41.498 

45.837 

44.84 

2.927 

1508.3 

37.064 

41 .509 

45.850 

44.49 

2.972 

1509.8 

37.072 

41.519 

45.862 

44.11 

3.016 

1511.2 

37,083 

41 .533 

45.879 

43.38 

3.060 

1512.5 

37,094 

41.547 

45.896 

42.59 

3.103 

1513.7 

37.103 

41 .560 

45.912 

41.80 

3.145 

1514.9 

37.112 

41.573 

45.928 

41.04 

3.186 

1516.2 

37.121 

41  .585 

45.943 

40.23 

3.227 

1517.4 

37.130 

41.597 

45.959 

39.36 

3.267 

1518.7 

37.136 

41 ,b07 

45.971 

38.74 

3.306 

1520.0 

37.146 

41.620 

45.988 

37.69 

3.344 

1521.2 

37.152 

41  .629 

46.000 

36.95 

3.381 

1522.5 

37.163 

41.644 

46.018 

35.63 

3.41b 

1523.8 

37.171 

41 .655 

46.032 

34.67 

3.453 

1525.0 

37.177 

41 .664 

46.045 

33.79 

3.487 

1526.4 

37.180 

41.668 

46.049 

33.67 

3.521 

1528.1 

37. Ib4 

41.673 

46.056 

33.30 

3.554 

1529.6 

37.187 

41.677 

46.062 

33.01 

3.58  7 

1531.3 

37.187 

41.678 

46.063 

3  3.24 

3.621 

1533.1 

37.186 

41.680 

46.065 

33.35 

3.654 

1534.8 

37.190 

41 .682 

46.06H 

33.27 

3.683 

1536.3 

DEPTH  CM)  DEPTH  (M) 
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18 

8 


18 
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LATITUDE  LONGITUDE  NANS  DEPTH  BAKUM  MIND  ERCE  SEA  ST  A1RTMP  DENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


35  59. 

9S  36 

54. 8E 

440  5539 

i  1025 

190  10 

190  4 

21.1 

637  7/APR/74  CONRAD  17 

1  301 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

2S22.870S22.870 

35.556 

24.412 

24.412 

28.651 

32.791 

36.837 

40.792 

5.14 

3  0. 

14 

1 

275S15.880 

15.836 

35.476 

26.158 

2b. Ib8 

30.520 

34.768 

38.919 

42.976 

4.98 

4  0. 

43 

2 

955S 

8.440 

8.335 

34.666 

26.965 

26.981 

31.491 

35.891 

40.189 

44.387 

4.82 

14  1  . 

47 

2 

2967S 

2.300 

2.064 

34.819 

27.824 

27.843 

32.512 

37.066 

41.511 

45.851 

5.06 

66  1  . 

84 

2 

4304S 

0.930S 

0.586 

34.729 

27.854 

27.875 

32.587 

37.183 

41.668 

46.047 

5.13 

112  2. 

14 

2 

4782S 

0.680S 

0.288 

34.717 

27.860 

27.883 

32.603 

37.208 

41.702 

46.089 

5.17 

119  2. 

23 

2 

5520S 

0.510 

0.033 

34.701 

27.857 

27.884 

32.612 

37.224 

41.725 

46.119 

5.24 

128  2. 

26 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-# 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOU  ND  V 

0 

22,866 
-  5p(T 

22.866 

35.572 

24.425 

24.425 

28.665 

32.805 

36.850 

40.805 

351.38 

0.000 

1530.2 

10 

22.861 

22.859 

35.576 

24.429 

24.430 

28.669 

32.809 

36.855 

40.810 

351.40 

0.018 

1530.3 

20 

22.869 

22.865 

35.580 

24.431 

24.432 

28.671 

32.811 

36.856 

40.811 

351.68 

0.053 

1530.5 

30 

22.871 

22.865 

35.582 

24.431 

24.433 

28.672 

32.812 

36.857 

40.812 

352.03 

0.088 

1530.7 

40 

22.873 

22.865 

35.583 

24.432 

24.434 

28.673 

32.813 

36.859 

40.813 

352.35 

0.123 

1530.9 

50 

22.871 

22.861 

35.583 

24.432 

24.435 

28.674 

32.814 

36.860 

40.814 

352.72 

0.158 

1531.0 

60 

22.872 

22.860 

35.585 

24.433 

24.436 

28.676 

32.816 

36.861 

40.816 

353.00 

0.194 

1531.2 

70 

20.159 

20.145 

35.482 

25.106 

25.109 

29.389 

33.569 

37.652 

41.645 

289.15 

0.226 

1524.2 

80 

19.802 

19.787 

35.493 

25.208 

25.212 

29,497 

33.682 

37.771 

41.769 

279.74 

0.254 

1523.4 

90 

19.203 

19.187 

35.519 

25.383 

25.387 

29.682 

33.876 

37.973 

41.980 

263.41 

0.281 

1521.9 

100 

18.795 

18.777 

35.521 

25.489 

25.494 

29.795 

33.995 

38.099 

42.111 

253.61 

0.307 

1520.9 

125 

17.941 

17.920 

35.518 

25.700 

25.706 

30.021 

34.235 

38.352 

42.377 

234.30 

0.368 

1518.9 

150 

17.425 

17.399 

35.538 

25.842 

25.848 

30.172 

34.394 

38.519 

42.552 

221.60 

0.425 

1517.8 

175 

17.035 

17.006 

35.514 

25.917 

25.924 

30.255 

34.484 

38.615 

42.654 

215.18 

0.480 

1517.0 

200 

16.784 

16.751 

35.519 

25.981 

25.989 

30.324 

34.557 

38.692 

42.735 

209.85 

0.533 

1516.7 

225 

16.596 

16.559 

35.525 

26.030 

26.039 

30.377 

34.613 

38.751 

42.797 

206.00 

0.585 

1516.6 

250 

16.341 

16.300 

35.518 

26.084 

2b. 093 

30.436 

34.677 

38.819 

42.869 

201.59 

0.636 

1516.2 

275 

16.022 

15,977 

35.504 

26.148 

2b.  158 

30.506 

34.752 

38.900 

42.955 

196.23 

0.686 

1515.6 

300 

15.788 

15.741 

35.485 

26.187 

2b. 197 

30.550 

34.800 

38.953 

43.011 

193.23 

0.734 

1515.3 

325 

15.501 

15.449 

35.463 

26.235 

2b. 246 

30.605 

34.860 

39.017 

43.081 

189.26 

0.782 

1514.8 

.  350 

15.145 

15.091 

35.421 

26.282 

26.294 

30.659 

34.920 

39.084 

43.154 

185.42 

0.829 

1514.0 

375 

14.814 

14.757 

35.396 

26.335 

26.348 

30.719 

34.987 

39.156 

43.232 

180.92 

0.875 

1513.3 

400 

14.457 

14.397 

35.357 

26.383 

26.396 

30.774 

35.049 

39.225 

43.306 

176.91 

0.919 

1512.6 

425 

14.148 

14.085 

35.324 

2b. 424 

26.437 

30.822 

35.102 

39.284 

43.371 

173.52 

0.963 

1511.9 

450 

13.807 

13.741 

35.291 

2b. 470 

26.484 

30.875 

35.162 

39.350 

43.443 

169.61 

1.006 

1511.2 

475 

13.615 

13.547 

35.290 

26.509 

26.523 

30.918 

35.209 

39.400 

43.496 

166.49 

1.048 

1511.0 

500 

13.398 

13.326 

35.266 

26.536 

26.550 

30.950 

35.244 

39.440 

43.540 

164.50 

1.090 

1510.6 

550 

12.829 

12.753 

35.186 

26.589 

26.604 

31.015 

35.321 

39.528 

43.639 

160.29 

1.171 

1509.5 

600 

12.252 

12.171 

35.113 

26.647 

26.663 

31.086 

35.404 

39.621 

43.743 

155.53 

1 .250 

1508.2 

650 

1 1,857 

11.770 

35.073 

2b. 692 

26.708 

31.140 

35.466 

39.691 

43.820 

152.11 

1.327 

1507.7 

700 

11.288 

11.197 

34.998 

26.740 

26.75b 

31.200 

35.538 

39.775 

43.916 

148.05 

1 .402 

1506.4 

750 

10.838 

10.744 

34.935 

26.773 

26.790 

31.244 

35.591 

39.837 

43.987 

145.47 

1.475 

1505.6 

800 

10.281 

10.183 

34.858 

26.812 

26.829 

31.296 

35.655 

39.913 

44.073 

142.09 

1.547 

1504 . 3 

850 

9.842 

9.741 

34.812 

26.852 

26.869 

31.346 

35.715 

39.982 

44.151 

138.68 

1.617 

1503.5 

900 

9.  lbl 

9.057 

34.737 

26.907 

2b. 923 

31.416 

35.800 

40.082 

44.265 

133.36 

1 .685 

1501.7 

950 

8.546 

8.441 

34.677 

26.958 

26.974 

31.481 

35.879 

40.174 

44.370 

128.37 

1.751 

1500.1 

1000 

7.777 

7.672 

34.612 

27.023 

27.038 

31.563 

35.979 

40.291 

44.504 

121.57 

1.813 

1498.0 

1100 

6.363 

6.258 

34.497 

27.130 

27.144 

31.704 

36.154 

40.498 

44.741 

109.86 

1.929 

1493.9 

1200 

5.252 

5.147 

34.434 

27.219 

27.232 

31.820 

3b. 297 

40.668 

44.937 

99.90 

2.034 

1491.1 

1300 

4.541 

4.434 

34.423 

27.292 

27 . 304 

31.911 

36.406 

40.794 

45.080 

92.12 

2.130 

1489.8 

1400 

3.993 

3.882 

34.436 

27 .3bl 

2 7.372 

31.994 

36.503 

40.904 

45.203 

b  4 . 90 

2.218 

1489.2 

1500 

3.617 

3.501 

34.478 

27.432 

27.444 

32.075 

36.594 

41 .004 

45.312 

77.79 

2.299 

1489.4 

1600 

3.318 

3.197 

34.521 

27.495 

27.507 

32.146 

36.672 

41 .090 

45.405 

71.63 

2.374 

1489. b 

1700 

3.148 

3.019 

34.5/6 

27.555 

27.567 

32.211 

36.741 

41.163 

45.481 

66.11 

2.443 

1490.9 

1800 

3.008 

2.872 

34.623 

27.606 

27.618 

32.266 

36 . bOO 

41.225 

45.547 

61.50 

2.507 

1492.0 

1900 

2.896 

2.753 

34  ,  b7  0 

27.653 

27 ,666 

32.317 

36.853 

41.281 

45.606 

57.29 

2.56b 

1493.3 

2000 

2.823 

2.672 

34.702 

27 ,b85 

27.698 

32.351 

36.889 

41.319 

45.645 

54.66 

2.622 

1494.8 

2100 

2.745 

2.585 

34.729 

27.714 

27.728 

32.382 

36.923 

41.355 

45.683 

52.26 

2.676 

1496.2 

2200 

2.681 

2.513 

34.754 

27.740 

27.754 

32.411 

36.953 

41.387 

45.716 

50.13 

2.727 

1497.6 

2300 

2.655 

2.478 

34.775 

27.758 

27.774 

32.431 

3b. 974 

41 . 408 

45.738 

48.86 

2.776 

1499.3 

2400 

2.611 

2.425 

34.789 

27.774 

27.790 

32.448 

36.993 

41 .428 

45.760 

47.78 

2.825 

1500.8 

2500 

2.566 

2.371 

34.805 

27.790 

27.807 

32.467 

37.013 

41 .449 

45.782 

46,58 

2.872 

1502.3 

2600 

2.512 

2.309 

34.813 

27.801 

27.818 

32.480 

37.027 

41 .466 

45.800 

45.78 

2.918 

1503.8 

2700 

2.463 

2.250 

34.819 

27.810 

2 7.828 

32.491 

37.040 

41.480 

45.815 

45.17 

2.964 

1 505.4 

2800 

2.389 

2.168 

34.819 

27.816 

27.835 

32.500 

37.051 

41.494 

45.831 

44.61 

3.008 

1 50b.8 

2900 

2.321 

2.092 

34.819 

2  7.822 

27.841 

32.508 

37.062 

41 .506 

45.845 

44.14 

3.053 

1508.2 

3000 

2.275 

2.03b 

34.821 

27.827 

27.847 

32.516 

37.071 

41.516 

45.857 

43.82 

3.097 

1509.7 

3100 

2.204 

1.956 

34.820 

2  7 . 833 

2  7  •  b  5  2 

32.524 

37.081 

41.52b 

45.871 

43.28 

3.140 

1511.2 

3200 

2.124 

1.867 

34.81b 

27.80b 

27.856 

32.530 

37.090 

41 .540 

45.885 

42.78 

3.183 

1512.6 

3300 

2.004 

1.740 

34.807 

27.839 

2  7 . b  5  9 

32.537 

37.100 

41.553 

45.902 

42.04 

3.2  26 

1513.8 

3400 

1.914 

1.642 

34.803 

27.842 

27.863 

32.543 

37.109 

41.565 

45.916 

41.39 

3.267 

1515.1 

3500 

1.812 

1.532 

34.796 

27.845 

27 . 866 

32.550 

37.119 

41.578 

45.932 

40.64 

3.308 

1516.4 

3600 

1.712 

1.424 

34.788 

27.84b 

2  7 . 8  b  7 

32.553 

37.126 

41  .588 

45.944 

40.09 

3.349 

1517.7 

3700 

1.587 

1.291 

34.778 

27.847 

2  7.868 

32.559 

37.135 

41.601 

45.961 

39.17 

3.388 

1518.9 

3800 

1.476 

1.172 

34.770 

27.849 

27.870 

32.564 

37,144 

41.613 

45.976 

38.29 

3.427 

1520.2 

3900 

1 .359 

1.047 

34.762 

27.851 

27.872 

32.570 

37.153 

41.625 

45.992 

37.29 

3.465 

1521.5 

4000 

1.270 

0,949 

34.755 

27.852 

27.873 

32.574 

37.159 

41.635 

46.004 

36.63 

3.502 

1522.8 

4100 

1.150 

0.822 

34.747 

2  7.853 

27.875 

32.579 

37. Ib9 

41.647 

46.020 

35.52 

3.538 

1524.1 

4200 

1.038 

0.702 

34.738 

27.854 

27.876 

32.584 

37.176 

41 . b  59 

46.034 

34.50 

3.573 

1 525.3 

4300 

0.950 

0.606 

34.732 

27.855 

27.877 

32.588 

37.183 

41.668 

46.046 

33.70 

3.607 

1526.7 

4400 

0.849 

0.497 

34.725 

27.855 

27.877 

32.591 

37.190 

41.678 

46.059 

32.75 

3.640 

1528.1 

4500 

U  .  7  7  0 

0.408 

34.719 

27.855 

2  / .  877 

32.594 

37.195 

41  .686 

46.070 

32.00 

3.673 

1529.5 

4600 

0.721 

0.349 

34.715 

27.856 

27,878 

32.597 

37.200 

41 , b92 

46.077 

31.52 

3.705 

1531.1 

4700 

0.698 

0.316 

34.713 

27.85b 

27.878 

32.598 

37.202 

41 . b95 

46.081 

31.41 

3.736 

1532.7 

4800 

0.685 

0.291 

34.711 

27.855 

27.878 

32.599 

37.203 

41.697 

46.084 

31.42 

3.767 

1534.5 

4900 

0.638 

0.234 

34.708 

27.855 

27.878 

32.601 

37.207 

41.702 

46.091 

30,98 

3.799 

1536.1 

5000 

0.593 

0.178 

34.704 

27.854 

2  7.878 

32.602 

37.210 

41.707 

46.097 

30.57 

3.829 

1537.7 

5100 

0.557 

0.131 

34.701 

27.854 

27.878 

32.604 

37.213 

41.711 

46.103 

30.21 

3 . 8  b  0 

1539.3 

5200 

0.537 

0.100 

34.699 

2  7.854 

27.879 

32.605 

37.215 

41.714 

46.107 

30.09 

3.8  90 

1541.0 

5300 

0.518 

0 . 0b9 

34.697 

27.853 

27.879 

32.606 

37.217 

41.717 

4b.  1  10 

29.96 

3.920 

154?.  H 

5400 

0.516 

0.054 

34.696 

27.853 

27.879 

32.607 

37.218 

41.719 

46.112 

30.0? 

3.950 

1544.6 

5500 

0.505 

0.031 

3  4 . b95 

27.852 

27.879 

32.607 

37.220 

41.721 

46.115 

29.99 

3.980 

1  546 . 3 

5538 

0.508 

0.029 

34.695 

27.852 

2  7.879 

32.607 

37.220 

41.721 

46.115 

30.06 

3.991 

1547.0 

v  #  j  o 

4  =  PING 


DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


28 

18 

8 


18 

8 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  »IND  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  DEMPT  GMT  DA/NON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


35  2. 

2S  35 

59. 8E 

440  4131 

1022 

50  5 

50  2 

20.0 

2116  7/APR/74  CONRAD  17 

1  302 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

1S21 .720 

21.720 

35.545 

24,729 

24.729 

28.985 

33.141 

37.202 

41.173 

5.16 

3  0. 

07 

2 

195516.500 

16.468 

35.519 

26.048 

26.055 

30.395 

34.633 

38.773 

42.820 

5.11 

4  0. 

35 

2 

37 4S 13. 940 

13.885 

35.314 

26.460 

26.472 

30.860 

35.144 

39.329 

43.419 

5.03 

5  0. 

66 

2 

877S 

8.410 

8.314 

34.673 

26.975 

26.990 

31.500 

35.901 

40.198 

44.397 

4.75 

14  1. 

49 

2 

1  02  3S 

6.670 

6.571 

34.518 

27,106 

27.119 

31.671 

36.114 

40.451 

44.687 

4.77 

22  1  . 

76 

2 

1159S 

5.100 

5.000 

34.422 

27.228 

27.239 

31.832 

36.313 

40.687 

44.959 

4.81 

32  2. 

02 

2 

1  4  4  1 S 

3.570 

3.460 

34.479 

27.438 

27.448 

32.081 

36.601 

41.012 

45.321 

4.29 

56  2. 

31 

2 

1472m 

3.460 

3.348 

34.500 

27.465 

27.476 

32.111 

36.634 

41.048 

45.359 

4.20 

58  2. 

13 

0 

1723S 

2.990 

2.861 

34.628 

27.611 

27.623 

32.271 

36.805 

41.231 

45.552 

4.10 

69  2. 

31 

2 

1815M 

2.850 

2.715 

34 .  b70 

27.657 

27.669 

32.321 

3b. 859 

41.288 

45.613 

4.18 

70  2. 

00 

0 

2406M 

2.590 

2.404 

34,805 

27.788 

27.804 

32.463 

37.008 

41.444 

45.776 

4.94 

61  1  . 

68 

0 

2  8  5  4  M 

2.330 

2.105 

34.825 

27.826 

27.845 

32.512 

32.539 

37.065 

41.509 

45.848 

5.01 

64  1  . 

68 

0 

3217m 

1.980 

1.725 

34.808 

27.841 

27.861 

37.102 

41.556 

45.905 

5.21 

75  1 . 

78 

0 

4028S 

1.060 

0.743 

34.739 

27.853 

27.874 

32.580 

37.172 

41.653 

46.028 

5.16 

106  2. 

16 

2 

4155S 

0.810 

0.486 

34.727 

2  7 . 8bO 

27.880 

32.594 

37.193 

41.681 

4b. 063 

5.20 

Ill  2. 

12 

0 

4173S 

0.770 

0.445 

34.718 

27.855 

27.875 

32.591 

37.191 

41.680 

46.063 

5.16 

115  2. 

17 

2 

DEPTH 

TEMF 

THETA 

SAL14 

SIG-T 

S1G-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

8 

10 

21.831 
=  SHF 
21.818 

21.831 

35.544 

24.697 

24.697 

28.951 

33.106 

37.166 

41.134 

325.52 

0.000 

1527.5 

21.816 

35.551 

24.706 

24.706 

28.961 

33.116 

37.175 

41.144 

325.06 

0.016 

1527.7 

20 

21.832 

21.828 

35.553 

24.  704 

24.705 

28.959 

33.114 

37.173 

41.142 

325.64 

0.049 

1527.9 

30 

21.786 

21.780 

35.550 

24.714 

24.716 

28.971 

33.126 

37.187 

41.156 

325.01 

0.081 

1527.9 

40 

21.760 

21.752 

35.551 

24.722 

24.724 

28.979 

33.135 

37.196 

41.166 

324.67 

0.114 

1 528.0 

50 

21.762 

21.752 

35.551 

24.722 

24.724 

28.980 

33.136 

37.196 

41.166 

325.05 

0.146 

1528.2 

60 

21.605 

21.593 

35.553 

24.767 

24.770 

29.028 

33.185 

37.248 

41.220 

321.14 

0.179 

1527.9 

70 

19.924 

19.911 

35.519 

25.19b 

25.199 

29.482 

33.665 

37.752 

41.748 

280.57 

0.209 

1523.6 

80 

19.271 

19.256 

35.538 

25.380 

25.384 

29.677 

33.870 

37.967 

41.972 

2b3 . 32 

0.236 

1 522.0 

90 

18.643 

18.627 

35.539 

25.541 

25.545 

29.849 

34.051 

38.157 

42.171 

248.30 

0.261 

1520.4 

100 

18.071 

18.053 

35.545 

25.689 

25.694 

30.007 

34.218 

38.333 

42.356 

234.50 

0.286 

1518.9 

125 

17.380 

17.358 

35.540 

25.855 

25.860 

30.185 

34.407 

38.533 

42,566 

219.52 

0.342 

1517.3 

150 

17.118 

17.093 

35.547 

25.923 

25.929 

30.258 

34.485 

38.615 

42.652 

213.84 

0.397 

1516.9 

175 

lb. 840 

lb. 811 

35.538 

25.983 

25.990 

30.323 

34.555 

38.689 

42.731 

208.93 

0.449 

1516.5 

2U0 

16,604 

16.571 

35.529 

26.031 

26.039 

30.377 

34.612 

38.751 

42.796 

205.10 

0.501 

1516.2 

225 

16.271 

16.235 

35.508 

26.093 

26.101 

30.445 

34.687 

36.831 

42.881 

199.95 

0.552 

1515.6 

250 

15.906 

15.866 

35.486 

26.160 

26.169 

30.520 

34.768 

38.918 

42.974 

194.25 

0.601 

1514.8 

275 

15.397 

15.354 

35.420 

26.225 

2b. 235 

30.595 

34.852 

39.011 

43.077 

188.65 

0.649 

1513.6 

300 

14.975 

14.929 

35.391 

26.296 

2b . 306 

30.675 

34.939 

39.106 

43.178 

182.47 

0,69  5 

1512.6 

325 

14.704 

14.655 

35.374 

26.343 

26.354 

30.727 

34.997 

39.168 

43.245 

178.65 

0.740 

1512.1 

350 

14.190 

14.138 

35.327 

26.417 

26.428 

30.812 

35.091 

39.271 

43.358 

172.05 

0.784 

1510.8 

375 

13.913 

13.858 

35.306 

26 . 4b0 

26.471 

30.860 

35.145 

39.330 

43.422 

168.58 

0.827 

1510.3 

400 

1  3  .  b  8  6 

13.628 

35.294 

26.497 

26.510 

30.903 

35.192 

39.381 

43.477 

165.58 

0.869 

1510.0 

425 

13.443 

13.382 

35.272 

26.531 

26.544 

30.942 

35.235 

39.430 

43.529 

162.91 

0.910 

1509.6 

450 

13.172 

13.109 

35.238 

26.561 

2b. 574 

30.977 

35.276 

39.476 

43.580 

160.60 

0.950 

1509.0 

475 

12.970 

12.904 

35.215 

26.584 

26.597 

31.005 

35.308 

39.511 

43.620 

158.93 

0.990 

1508.7 

500 

12.707 

12.638 

35.175 

26.o05 

26.619 

31.032 

35.341 

39.549 

43.662 

157.34 

1.030 

1508.2 

550 

12.244 

12.169 

35.126 

26.658 

2b. 673 

31.096 

35.414 

39.631 

43.753 

153.19 

1.107 

1507.4 

600 

1 1.609 

1 1 .53U 

35.033 

26.708 

26.722 

31.159 

35.490 

39.720 

43.854 

149.08 

1.183 

1  505.9 

b50 

11 .049 

10.966 

34.967 

26.760 

26.775 

31.224 

35.567 

39.808 

43.953 

144.71 

1.256 

1504.7 

700 

10.577 

10.490 

34.913 

26.803 

26.818 

31.278 

35.631 

39.882 

44.036 

141.18 

1  .  328 

1503.8 

750 

9.924 

9.834 

34.820 

26.844 

26.859 

31.334 

35.701 

39.966 

44.134 

137.46 

1.397 

5502.1 

800 

9.415 

9.322 

34.765 

26.887 

2b. 902 

31.388 

35.767 

40.042 

44.220 

133.71 

1.465 

1501.0 

850 

8.783 

8.688 

34.701 

26.939 

2b. 954 

31.455 

35.847 

40.137 

44.328 

128.75 

1.531 

1499.4 

900 

8.027 

7.932 

34.o30 

27.000 

27.014 

31.533 

35.943 

40.249 

44.456 

122.51 

1.594 

1497.3 

950 

7.245 

7.149 

34.562 

27. Obi 

27.074 

31.612 

36.041 

40.364 

44.58b 

116.10 

1 .653 

1495.0 

1000 

b.  856 

6.758 

34.529 

2  7.089 

27.103 

31.650 

3  b  .  0  8  8 

40.421 

44.653 

113.39 

1.711 

1494.3 

1100 

5.780 

5.680 

34.446 

27.164 

27.177 

31.752 

36.216 

40.574 

44.831 

105.21 

1.820 

1491.5 

1200 

4.844 

4.743 

34.429 

27.263 

21.274 

31.873 

36.361 

40.741 

45.019 

94.73 

1.920 

1 489.4 

1300 

4.308 

4.203 

34.450 

27.339 

27.350 

31.963 

36.464 

40.857 

45.148 

87.05 

2.011 

1488.9 

1400 

3.792 

3.683 

34.463 

27.402 

27,413 

32.040 

36.554 

40.960 

45.263 

80.38 

2.095 

1 4RP  .  4 

1500 

3.416 

3.302 

34.500 

27.470 

27.480 

32.117 

36.641 

41.056 

45.368 

73.63 

2.172 

1488.5 

1  bOO 

3.199 

3.078 

34.558 

27.536 

27.547 

32.190 

36.719 

41.140 

45.457 

67.37 

2.242 

1 489.4 

1700 

3.033 

2.906 

34.609 

27.592 

27.604 

32.250 

36.784 

41.208 

45.529 

62.24 

2.30/ 

1490.4 

1800 

2.926 

2.794 

34.653 

27.637 

27.649 

32.299 

36.834 

41 .262 

45.585 

58.31 

2.3b7 

1491.8 

1900 

2.829 

2.667 

34.682 

27 ,6b9 

27.681 

32.334 

3b. 872 

41 . 302 

45.627 

55.57 

2.424 

1493.1 

2000 

2.773 

2.622 

34.721 

27 . 705 

2/. 718 

32.372 

36.912 

41.343 

45.670 

52.60 

2.4/8 

1494.6 

2100 

2.712 

2.553 

34.748 

27.732 

27.746 

32.401 

36.943 

41.376 

45.704 

50.40 

2,530 

1496.1 

2200 

2.687 

2.519 

34.770 

27.752 

27.766 

32.422 

36.964 

41.398 

45.727 

49.08 

2.579 

1497.7 

2300 

2.635 

2.458 

34.791 

27.773 

27.788 

32.446 

36.989 

41.424 

45.754 

47.43 

2.628 

1499.2 

2400 

2.596 

2.410 

34.802 

27.785 

27.801 

32.460 

37.005 

41 .440 

45.772 

46.68 

2.6/5 

1500.8 

2500 

2.543 

2.348 

34.812 

27.798 

27.814 

32.475 

37.021 

41 .459 

45.792 

45.73 

2.721 

1502.3 

2b0U 

2.467 

2.264 

34.818 

27.809 

27.826 

32.489 

37.038 

41.477 

45.812 

44.78 

2.766 

1503.7 

2700 

2.406 

2.195 

34.822 

27.817 

2/. 835 

32.499 

37.050 

41.491 

45.828 

44.17 

2.811 

1505.1 

2800 

2.360 

2.139 

34.823 

27.822 

27.840 

32.506 

37.058 

41 .501 

45.839 

43.94 

2.855 

1506.7 

2900 

2.266 

2.057 

34.823 

27.828 

2  7.847 

32.51b 

37.070 

41.515 

45.855 

4  3.32 

2.898 

5508.1 

3000 

2.21b 

1.980 

34.821 

27.832 

27.851 

32.522 

37.078 

41 .525 

45.868 

42.95 

2.941 

1509.5 

3100 

2.151 

1 .9U5 

34.820 

27.837 

27.856 

32.529 

37.088 

41.537 

45.881 

42.50 

2.984 

1510.9 

3200 

2.047 

1.792 

34.811 

27.838 

27.858 

32.534 

37.096 

41.546 

45.895 

42.01 

3.02b 

1512.2 

3300 

1.960 

1.697 

34.804 

27,839 

2  / , 860 

32.538 

37.103 

41.557 

45.907 

41.63 

3.068 

1513.6 

3400 

1.822 

1.552 

34.793 

27.842 

27.862 

32.545 

37.114 

41.572 

45.925 

40.67 

3.109 

1514.7 

3500 

1.702 

1  .425 

34.785 

27.844 

2  /  .865 

32.552 

37.124 

41.586 

45.942 

39.78 

3.150 

1515.9 

3600 

1 .569 

1 .284 

34.776 

27.847 

27.868 

32.559 

37.135 

41.601 

45.961 

38.68 

3.189 

1517.1 

3700 

1.425 

1  .  133 

3  4 . 7  bb 

27.849 

27,870 

32.565 

37.145 

41.615 

45.980 

37.51 

3.227 

1518.2 

38  00 

1.335 

1.035 

34.759 

27.850 

27.871 

32.569 

37.152 

41.625 

45.992 

36.87 

3.264 

1519.6 

3900 

1.240 

0.931 

34.751 

27.851 

27.872 

32.573 

37.159 

41 .635 

46.004 

36.17 

3.301 

1520.9 

4000 

1.118 

0.802 

34.743 

27.853 

27.873 

32.578 

37.168 

41.648 

46.021 

35.05 

3.336 

1522.1 

4100 

0.930 

0 .608 

34.729 

27.854 

27.874 

32.585 

37.180 

41 .665 

46.043 

33.30 

3.370 

1523.1 

4177 

0,766 

0.461 

34.721 

27.85b 

27.876 

32.591 

37.191 

41.680 

46,062 

31.73 

3.39b 

1523.8 

6 

=  PING 

DEPTH  CM)  DEPTH  (M) 
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IB 
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LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAROM  MIND  FRCE  SEA  ST  A1RTMP  DF.MPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


34  4b. 

6S  35 

40. 3E 

440  3023 

i  1019 

320  10 

350  4 

21.7 

624  8/APR/74  CONRAD  17 

1  303 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

S1G-8 

S1G-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

3S22.160 

22.159 

35.542 

24.603 

24.604 

28.853 

33.003 

37.058 

41.023 

5.13 

2  0. 

07 

2 

174S16.620 

16.591 

35.517 

26.018 

26.025 

30.363 

34.598 

38.736 

42.781 

5.00 

4  0. 

38 

2 

540S12. 130 

12.057 

35.121 

26.676 

26.690 

31.116 

35.436 

39 . b55 

43.779 

5.11 

5  0. 

87 

2 

897S 

8.290 

8.193 

34.652 

26.977 

26.992 

31.505 

35.909 

40.209 

44.411 

4.78 

15  1  . 

53 

2 

1192S 

4.740 

4.640 

34.423 

27.270 

27.281 

31.883 

36.373 

40.755 

45.036 

4.63 

36  2. 

11 

2 

1434S 

3.560 

3.450 

34.490 

27.447 

27.458 

32.091 

36.611 

41.023 

45.331 

4.27 

55  2. 

22 

2 

1902S 

2.790 

2.648 

34.692 

27.680 

27.693 

32.346 

36.886 

41.316 

45.642 

4.27 

67  2. 

16 

2 

2261S 

2.640 

2.467 

34.785 

27.768 

27.783 

32.440 

3b. 984 

41.418 

45.748 

4.75 

62  1  . 

92 

2 

2  656S 

2.420 

2.213 

34.817 

27.812 

27.830 

32.494 

37.044 

41.485 

45.821 

5.07 

61  1  . 

82 

2 

2850S 

2.310 

2.086 

34.819 

27.823 

27.842 

32.509 

37.063 

41.507 

45.847 

5.1  3 

65  1  . 

82 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-« 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANUM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

22.155 

22.155 

35.533 

24.598 

24.598 

28.847 

32.997 

37.053 

41.017 

334.97 

0.000 

1 528.3 

10 

12 

22,155 
=  SRf 

22.153 

35,533 

24.598 

24.598 

28.848 

32.998 

37.053 

41.018 

335. 35 

0.017 

1528.5 

20 

22.138 

22.134 

35.545 

24.612 

24.613 

28.863 

33.013 

37.069 

41.034 

334.37 

0.033 

1528.6 

30 

22.134 

22.128 

35 . 546 

24.614 

24.616 

28.865 

33.016 

37.072 

41.036 

334.58 

0,067 

1528.8 

40 

22.105 

22.097 

35.546 

24.622 

24.624 

28.875 

33.026 

37.082 

41.047 

334.19 

0.100 

1528.9 

50 

21.974 

21.964 

35.543 

24.657 

24.660 

28.912 

33.065 

37 .122 

41.089 

331.23 

0.134 

1528.7 

60 

21.070 

21.058 

35.504 

24.877 

24.880 

29.146 

33.312 

37.383 

41,362 

310.62 

0.166 

1526.5 

70 

19.716 

19.703 

35.523 

25.254 

25.257 

29.543 

33.729 

37.820 

41.818 

275.06 

0.195 

1523.0 

80 

18.925 

18.910 

35.529 

25.462 

25.466 

29.765 

33.963 

38.065 

42.075 

255.53 

0.222 

1521.0 

90 

18.206 

18.191 

35.539 

25.651 

25.655 

29.966 

34.175 

38.288 

42.309 

237.80 

0.246 

1519.1 

100 

17.939 

17.922 

35.539 

25.717 

25.722 

30.036 

34.250 

3  8 . 3b  7 

42.392 

231.84 

0.270 

1518.5 

125 

17.450 

17.428 

35.526 

25.827 

25.832 

30.155 

34.377 

38.502 

42.534 

222.20 

0.326 

1517.5 

150 

17.056 

17.030 

35.519 

25.916 

25.922 

30.252 

34.481 

38.612 

42.650 

214.47 

0.381 

1516.7 

175 

16.748 

16.719 

35.527 

25.996 

2b. 002 

30.338 

34.571 

38.707 

42.750 

207.69 

0.434 

1516.2 

200 

16.456 

16.424 

35.514 

26.055 

26.062 

30.403 

34.641 

38.782 

42.830 

202.82 

0.485 

1515.7 

225 

16.190 

16.154 

35.503 

26.107 

26.116 

30.461 

34.704 

38.849 

42.902 

198.53 

0.535 

1515.3 

250 

15.853 

15.814 

35.476 

26. Ib4 

2b.  173 

30.525 

34.774 

38.925 

42.983 

193.80 

0.584 

1514.6 

275 

15.399 

15.356 

35.443 

26.242 

26.252 

30.612 

34.869 

39.028 

43.093 

187.02 

0.632 

1513.6 

300 

15.146 

15.099 

35.426 

26,285 

26.295 

30.660 

34.922 

39.085 

43.155 

183.60 

0.678 

1513.2 

325 

14.742 

14.693 

35.374 

26.334 

26.345 

30.718 

34.987 

39.158 

43.234 

179.46 

0.724 

1512.3 

350 

14.365 

14.313 

35.340 

26.390 

26.401 

30.781 

35.057 

39.234 

43.317 

174.77 

0.768 

1511.4 

375 

14.177 

14.122 

35.329 

26.422 

26.433 

30.817 

35.097 

39.277 

43.364 

172.35 

0.811 

1511.2 

400 

13.674 

13.616 

35.273 

2b. 484 

26.496 

30.889 

35.179 

39.369 

43.464 

166.88 

0.854 

1509.9 

425 

13.413 

13.353 

35.247 

26.518 

26.530 

30.929 

35.223 

39.418 

43.519 

164.16 

0.895 

1509.4 

450 

13.069 

13.006 

35.210 

26.559 

26.572 

30.978 

35.279 

39.481 

43.587 

160.63 

0.936 

1 508.7 

475 

12.930 

12.864 

35.214 

26.590 

2b.b04 

31.013 

35.316 

39.520 

43.629 

158.26 

0.976 

1508.6 

500 

12.702 

12.633 

35.186 

26.615 

26.628 

31.042 

35.350 

39.559 

43.672 

156.44 

1.015 

1508.2 

550 

12.057 

11.983 

35.092 

26.668 

26.682 

31.109 

35.431 

39.652 

43.777 

152.08 

1.092 

1506.7 

600 

11.701 

11.622 

35.049 

26.703 

26.717 

31.152 

35.481 

39.709 

43.842 

149.68 

1.167 

1506.3 

650 

11.202 

11.119 

34.983 

26.744 

26.759 

31.205 

35.545 

39.783 

43.925 

146.38 

1.241 

1505 . 3 

700 

10.724 

10.637 

34.921 

26.783 

2b. 799 

31.255 

35.605 

39.853 

44.004 

143.25 

1.314 

1504.3 

750 

10.182 

10.091 

34.850 

26.823 

26.839 

31.308 

35,669 

39.929 

44.091 

139.82 

1.385 

1503.1 

800 

9.483 

9 . 390 

34.762 

26.873 

26.888 

31.373 

35.750 

40.024 

44.201 

135.12 

1.453 

1501 . 3 

850 

8.895 

8.799 

34.  100 

26.921 

26.936 

31.434 

35.825 

40.112 

44.300 

130.63 

1.520 

1499.8 

900 

8.432 

8.334 

34.665 

26.966 

26.981 

31.490 

35.891 

40.188 

44.387 

126.49 

1.584 

1498.9 

950 

7.518 

7.421 

34.575 

27.032 

2  /.04b 

31.577 

35.999 

40.317 

44.535 

119.38 

1 .646 

1496.1 

1000 

6.751 

6.653 

34.509 

27.088 

27.101 

31.652 

36.092 

40.427 

44.662 

113.2b 

1.704 

1493.8 

1100 

5  .  b68 

5.569 

34.445 

27.178 

27.190 

31.768 

36.235 

40.595 

44.855 

103.66 

1  .812 

1491.1 

1200 

4.758 

4.658 

34.428 

27.272 

27.283 

31.884 

36.374 

40.756 

45.036 

93.64 

1.911 

1489.0 

1300 

4.186 

4.082 

34.447 

27.349 

27.360 

31.977 

36.481 

40.877 

45.170 

85.71 

2.001 

1488.4 

1400 

3.701 

3.593 

34.461 

27.410 

27.421 

32.050 

36.566 

40.975 

45.280 

79.38 

2.083 

i  4  8  8 . 0 

1500 

3.376 

3.262 

34.508 

27.480 

27.490 

32.128 

36.653 

41.069 

45.382 

72.55 

2.159 

1488.4 

1600 

3.165 

3.045 

34.567 

27.547 

27.558 

32.201 

36.731 

41.152 

45.470 

66.29 

2.228 

1489.3 

1700 

3.009 

2.882 

34.617 

27.601 

27.612 

32 . 2bO 

36.793 

41.219 

45.540 

61  .35 

2.292 

1490.4 

1800 

2.912 

2.777 

34.657 

2  7  .  b  4 1 

2/. 653 

32.303 

36.839 

41.267 

45.591 

57.84 

2.352 

1491 .7 

1900 

2.818 

2.675 

34.688 

27.675 

27.688 

32.340 

36.879 

41.309 

45.634 

54.97 

2.408 

1493.0 

2000 

2.751 

2.601 

34.728 

27.713 

27.726 

32.380 

36.920 

41.352 

45.679 

51.81 

2.462 

1494.5 

2100 

2.701 

2.542 

34.  1 57 

27.  MO 

27.754 

32.410 

36.952 

41.384 

45.713 

49.60 

2.512 

1  496.0 

2200 

2 . 6b5 

2.498 

34.775 

27.  / 5 7 

27.772 

32.429 

36.971 

41 .405 

45.735 

48.45 

2 . 5b  1 

1497.6 

2300 

2.625 

2.448 

34.790 

27.773 

27.789 

32.447 

36.991 

41.425 

45.756 

47.31 

2.609 

1499.2 

2400 

2.569 

2.384 

34.801 

27.786 

27.802 

32.462 

37.007 

41.444 

45.776 

46.39 

2  .  b5b 

1500 . 6 

2500 

2.514 

2.320 

34.812 

27.600 

27.816 

32.478 

37.025 

41.463 

45.797 

45.37 

2.702 

1 502.1 

2600 

2.445 

2.243 

34.817 

27.810 

27.827 

32.490 

37.040 

41 .480 

45.815 

44.56 

2.747 

1503.6 

2700 

2.411 

2.199 

34.821 

27.816 

27.834 

32.498 

37.049 

41.490 

45.826 

44.32 

2.791 

1505.1 

2800 

2.348 

2.128 

34.820 

27.821 

27.839 

32.505 

37.058 

41.501 

45.839 

43.9b 

2.836 

1506.6 

2900 

2.217 

1.990 

34.814 

27.827 

27.845 

32.516 

37.072 

41.519 

45.861 

42.96 

2  .  H  7  9 

1507.8 

2990 

2.117 

1.883 

34.817 

27.837 

27.856 

32.529 

37.088 

41.538 

45.883 

41.75 

2.917 

1508.9 

13 

=  PING 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 
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LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAHOM  WIND  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  DtNPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


33  46. 

7S  34 

43. OE 

440  1935 

i  1016 

330  14 

340  4 

22.2 

1920  8/APR/74  CONRAD  17 

1  304 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIH 

SIG-T 

SIG-* 

SIG-1 

S1G-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHOS 

MOD 

4S21 .880 

21.879 

35.354 

24.540 

24.540 

28.795 

32.949 

37.010 

40.979 

5.14 

2  0. 

1  1 

2 

213S16.530 

16.495 

35.526 

26.046 

26.054 

30.394 

34.631 

38.770 

42.817 

5.18 

4  0. 

33 

2 

335S14.720 

14.669 

35.3400 

26.313 

26.324 

30.697 

34.967 

39.138 

43.216 

4.81 

5  0. 

65 

2 

429S13.620 

13.558 

35.289 

26.508 

26.520 

30.915 

35.205 

39.396 

43.493 

4.96 

5  0. 

66 

2 

656S1 1,270 

11.185 

35.005 

26,749 

26.764 

31.209 

35.547 

39.784 

43.924 

5.22 

6  0. 

95 

2 

937  S 

8.020 

7.920 

34.630 

27.001 

27.016 

31.535 

35.946 

40.252 

44.459 

4.87 

16  1  . 

57 

2 

1 155S 

5,590 

5.486 

34.489 

27.222 

27.235 

31.814 

3b. 283 

40.645 

44.906 

4.35 

34  1. 

97 

2 

1  264S 

4.560 

4.455 

34.436 

27.300 

27.312 

31.918 

36.412 

40.800 

45.085 

4.56 

40  2. 

22 

2 

14565 

3.560 

3.448 

34.489 

27.447 

27.457 

32,090 

36.610 

41.022 

45.330 

4.27 

55  2. 

54 

2 

1579S 

3.350 

3.230 

34.564 

27.527 

27.538 

32.176 

36.701 

41.118 

45.431 

4.09 

66  2. 

31 

2 

1925S 

2.840 

2.695 

34.708 

27.689 

27.702 

32.353 

36.891 

41.320 

45 , 646 

4.15 

73  2  . 

41 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIH 

SIG-T 

SiG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

21.904 

21.904 

35.369 

24.545 

24.545 

28.799 

32.954 

37.013 

40.982 

340.03 

0.000 

1527.5 

10 

13 

21.904 
=  SHE 

21.902 

35.369 

24.545 

24.545 

28.799 

32.954 

37.014 

40.983 

340.41 

0.017 

1527.7 

20 

21.917 

21.913 

35.374 

24.544 

24.545 

28.799 

32.954 

37.013 

40.982 

340.85 

0.034 

1527.9 

30 

21.911 

21.905 

35.372 

24.545 

24.546 

28.800 

32.955 

37.015 

40.984 

341.16 

0.068 

1528.0 

40 

21.874 

21.866 

35.374 

24.556 

24.558 

28.813 

32.968 

37.029 

40.998 

340.44 

0.102 

1528.1 

50 

20.417 

20.407 

35.504 

25.053 

25.056 

29.331 

33.507 

37.587 

41.576 

293.43 

0.134 

1524.6 

60 

19.589 

19.578 

35.514 

25.280 

25.283 

29.571 

33.759 

37.851 

41.851 

272.19 

0.162 

1522.5 

70 

18.771 

18.759 

35.513 

25.489 

25.492 

29.794 

33.994 

38.098 

42.111 

252.58 

0.168 

1520.4 

80 

18.511 

18.497 

35.509 

25.552 

25.555 

29.861 

34.066 

38.174 

42.190 

246.94 

0.213 

1519.8 

90 

18.218 

18.203 

35.511 

25.627 

25.631 

29.941 

34.150 

38.263 

42.284 

240.12 

0.238 

1519.1 

100 

18.002 

17.985 

35.515 

25.683 

25.688 

30.002 

34.214 

38.331 

42.354 

235.06 

0.262 

1518.7 

125 

17.543 

17.522 

35.531 

25.808 

25.813 

30.135 

34.355 

38.478 

42.509 

224.02 

0.319 

1517.7 

150 

17.182 

17.156 

35.542 

25.904 

25.910 

30.237 

34.463 

38.592 

42.629 

215.71 

0.374 

1517.1 

175 

16.957 

16.928 

35.545 

25.960 

25.967 

30.299 

34.528 

38.661 

42.701 

211.11 

0.427 

1516.9 

200 

16.818 

16.785 

35.543 

25.992 

25.999 

30.334 

34 . 5bb 

38.700 

42.743 

208.90 

0.480 

1516.8 

225 

16.655 

16.618 

35.536 

26.025 

26.033 

30.371 

34.605 

38.743 

42.788 

206.53 

0.532 

1516.8 

250 

16.389 

16.348 

35.516 

26.071 

2b. 081 

30.423 

34.662 

38.804 

42.854 

202.80 

0.583 

1516.3 

275 

16.199 

16.154 

35.505 

26.107 

2b.  1 18 

30.463 

34.706 

38.851 

42.904 

200.1 2 

0.633 

1516.2 

300 

15.816 

15.768 

35.472 

26.170 

26.181 

30.533 

34.783 

38.935 

42.993 

194.80 

0.683 

1515.3 

325 

15.314 

15.263 

35.431 

26.252 

26.264 

30.625 

34.884 

39.044 

43.111 

187.55 

0.730 

1514.1 

350 

14.863 

14.810 

35.388 

26.318 

26.330 

30.700 

34.967 

39.136 

43.210 

181.81 

0.777 

1513.1 

375 

14.483 

14.427 

35.356 

26.377 

2b. 389 

30.766 

35.040 

39.216 

43.297 

176.81 

0.821 

1512.2 

400 

14.091 

14.031 

35.327 

26.438 

26.451 

30.836 

35.118 

39.300 

43.388 

171.43 

0.865 

1511.3 

425 

13.803 

13.741 

35.304 

26.481 

26,494 

30.885 

35.172 

39.359 

43.453 

167.91 

0.907 

1510.8 

450 

13.538 

13.473 

35.280 

26.518 

26.531 

30.927 

35.219 

39.412 

43.510 

164.96 

0.949 

1510.3 

475 

13.287 

13.219 

35.252 

26.548 

26.561 

30.963 

35.260 

39.457 

43.560 

162.59 

0.990 

1  509.8 

500 

13.033 

12.963 

35.223 

26.577 

2b. 591 

30,998 

35.299 

39.502 

43,609 

160.31 

1.030 

1509.4 

550 

12.565 

12.490 

35.169 

26.628 

26.643 

31.060 

35.371 

39.582 

43.698 

156.32 

1.109 

1508.6 

600 

12.097 

12.017 

35.110 

26.674 

26.690 

31.116 

35.437 

39.657 

43.782 

152.78 

1.187 

1507.7 

650 

11.545 

1  1.460 

35.038 

26.724 

2b. 740 

31.178 

35.510 

39.742 

43.877 

148,71 

1 ,2b2 

1506,5 

700 

10.967 

10.878 

34.962 

26.771 

2b. 787 

31.238 

35.583 

39.826 

43.973 

144. b7 

1.335 

1505.2 

750 

10.495 

10.402 

34.897 

26.805 

26.821 

31.282 

35.637 

39.890 

44.04b 

142.02 

1.407 

1504.3 

800 

9.934 

9.838 

34.828 

26.848 

26.865 

31.339 

35.706 

39.971 

44.138 

138.12 

1.477 

1503.0 

850 

9.385 

9.286 

34.763 

26.890 

2b. 906 

31.393 

35.772 

40.049 

44.227 

134.38 

1 .545 

1501.7 

900 

8.801 

8 .700 

34.698 

26.934 

26.950 

31.450 

35.843 

40.132 

44.322 

130.18 

1.611 

1500.3 

950 

8.159 

8.057 

3  4  .  b  3  8 

26.986 

27.002 

31.518 

35.925 

40.228 

44.433 

124.90 

1.675 

1498.6 

1000 

7.455 

7.352 

34.579 

27.044 

27.059 

31.592 

36.015 

40.334 

44.554 

118.91 

1.736 

1496.7 

1100 

6.205 

6.102 

34.495 

27.149 

27.162 

31.726 

36.180 

40.528 

44.775 

107.69 

1.849 

1493.3 

1200 

5.289 

5.184 

34.493 

27.261 

27.274 

31.861 

36.337 

40.706 

44.974 

96.11 

1.951 

1491 .3 

1  300 

4.218 

4.113 

34.438 

27.339 

27.350 

31 .965 

36.469 

40.864 

45.157 

86.78 

2.043 

1488.5 

1400 

3.790 

3.681 

34.474 

27.412 

27.423 

32.050 

36.564 

40.970 

45.273 

79.48 

2.126 

1488.4 

1500 

3.464 

3.350 

34.515 

27.477 

27,488 

32.123 

36.646 

41.059 

45.370 

73.14 

2.202 

1488.8 

1600 

3.306 

3.184 

34.578 

27.542 

27.553 

32.193 

36.719 

41.137 

45.451 

67.26 

2.27  2 

1489.9 

1700 

3.111 

2.983 

34.628 

27.600 

27.612 

32.256 

36.787 

41.210 

45.528 

61.85 

2.337 

1490.8 

1800 

2.944 

2  .  b09 

34.668 

27.647 

27.660 

32.308 

36.844 

41.270 

45.593 

57.42 

2.397 

1491.8 

190  0 

2.850 

2.708 

34.707 

2  7 . b8  7 

21, b99 

32.351 

36.888 

41.317 

45.642 

54.04 

2.452 

1493.2 

1934 

4 

2.853 
=  PING 

2.707 

34.708 

2  7  .  b  8  8 

27.701 

32.352 

36.890 

41.319 

45.643 

54.16 

2.471 

1493.8 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


B8 

IB 

B 


IB 

B 


LATITUDE  LONGITUDE  NANS  DEPTH  BA  RUN  WIND  KRCE  SEA  ST  A 1 KTMP  DENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


32  34. 

4S  33 

33. 5E 

440  3425  1017 

200  9 

0  4 

24.4 

709  9/APR/74  CONRAD  17 

1  305 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

siG-r 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHOS 

MOD 

1S23.870 

23.870 

35.461 

24.049 

24.049 

28.275 

32.402 

36.434 

40.376 

5.03 

3  0. 

11 

2 

4S23.750 

23.749 

35.459 

24.083 

24.083 

28.310 

32.439 

36.473 

40.417 

5.18 

2  0. 

16 

1 

51S23.710 

23.699 

35.452 

24.089 

24.092 

28.321 

32.450 

36.485 

40.429 

4.96 

2  0. 

13 

2 

196S16.690 

16.658 

35.477 

25.971 

25.979 

30.316 

34.550 

38.687 

42.732 

4.36 

6  0. 

54 

2 

2 9  0S  1 5  .  I90S15. 145 

35.434 

26.282 

26.292 

30.656 

34.916 

39.079 

43.148 

4.82 

5  0. 

54 

2 

549S10. 780010. 712 

34.954 

26.798 

26.811 

31.265 

35.613 

39.860 

44.009 

5.18 

6  0. 

93 

2 

1 106S 

4.760 

4.668 

34.471 

27 . 306 

27.316 

31.917 

36.405 

40.787 

45.067 

4.33 

42  2. 

11 

2 

1  4S  IS 

3.590 

3,478 

34.594 

27.527 

27.538 

32.169 

36.688 

41.098 

45.405 

3.85 

68  2. 

27 

2 

2175S 

2.600 

2.436 

34.776 

27.764 

27.778 

32.436 

36.981 

41.416 

45.747 

4.54 

70  2. 

02 

2 

2824S 

2.280 

2.059 

34.818 

27.825 

27.843 

32.511 

37.066 

41.511 

45.851 

5.13 

65  1 . 

82 

2 

3409S 

1.960 

1.686 

34.799 

27.836 

27.857 

32.536 

37.101 

41.556 

45.905 

5.21 

75  1  . 

82 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

geopt 

SOU  N  D  V 

0 

7 

23.715 

—  c  pc 

23.715 

35.465 

24.097 

24.097 

28.326 

32.455 

36.489 

40.433 

382.65 

0.000 

1532.2 

10 

"  uni 

23.713 

23.711 

35.463 

24,096 

24.097 

28.325 

32.454 

36.489 

40.433 

383.17 

0.019 

1532.3 

20 

23.705 

23.701 

35.461 

24.098 

24.099 

28.327 

32.457 

36.491 

40.435 

383,41 

0.057 

1532.5 

30 

23.704 

23.698 

35.461 

24.098 

24.099 

26.328 

32.457 

36.492 

40.436 

383.82 

0.096 

1532.6 

40 

23.703 

23.695 

35.465 

24.101 

24.103 

28.331 

32.461 

36.496 

40.440 

383.93 

0.134 

1532.8 

50 

23.700 

23.689 

35.464 

24.101 

24.104 

28.333 

32.462 

36.497 

40.442 

384.25 

0.173 

1533.0 

60 

23.707 

23.695 

35.466 

24.100 

24.104 

28.332 

32.462 

36.496 

40.440 

384,75 

0,211 

1533.1 

70 

23.695 

23.680 

35.471 

24.108 

24.112 

28.340 

32.470 

36.505 

40.450 

384.41 

0.250 

1533.3 

80 

22.000 

21.984 

35.430 

24.564 

24.568 

28.821 

32.974 

37.032 

41.000 

341.24 

0.286 

1529.1 

90 

20.988 

20.971 

35.412 

24.829 

24.834 

29.102 

33.270 

37.342 

41.323 

316.25 

0.319 

1526.7 

100 

20.487 

20.468 

35.452 

24.995 

25.000 

29.275 

33.450 

37.530 

41.518 

300.77 

0.350 

1525.5 

125 

19.110 

19.087 

35.466 

25.367 

25.373 

29.669 

33.865 

37.965 

41.973 

266.13 

0.420 

1522.2 

150 

18,087 

18.061 

35.476 

25.633 

25.639 

29.952 

34.164 

38.279 

42.302 

241.59 

0.484 

1519.7 

175 

17.542 

17.512 

35.498 

25.783 

25.790 

30,112 

34.333 

38.456 

42.487 

228.05 

0.543 

1518.5 

200 

16.923 

16.890 

35.486 

25.923 

25.931 

30.203 

34.494 

38.628 

42.668 

215.46 

0.598 

1517.1 

225 

16.553 

16.516 

35.509 

26,028 

26,036 

30.375 

34.612 

38.752 

42.798 

206.20 

0.651 

1516.4 

250 

16.191 

16.151 

35.489 

26.097 

26.106 

30.452 

34.695 

38.840 

42.892 

200.32 

0.702 

1515.7 

275 

15.515 

15.472 

35.439 

26.213 

26,223 

30.581 

34.836 

38.993 

43.056 

189.84 

0.750 

1514.0 

300 

15.128 

15.082 

35.420 

26.285 

26.295 

30.660 

34.922 

39.086 

43.156 

183.64 

0.797 

1513.1 

325 

14.724 

14.675 

35.389 

26.349 

26.360 

30.733 

35.002 

39.173 

43.250 

178.04 

0.842 

1512.2 

350 

14.089 

14.037 

35.334 

26.444 

26.455 

30.840 

35,121 

39.303 

43.391 

169.50 

0.886 

1510.5 

375 

13.533 

13.480 

35.278 

26.517 

26.528 

30.924 

35.216 

39.408 

43.506 

162.95 

0.927 

1509.0 

400 

13.095 

13.038 

35.234 

26.573 

26.584 

30.989 

35.290 

39.490 

43.596 

159.07 

0.967 

1507.9 

425 

12.866 

12.807 

35.203 

26.595 

26.607 

31.017 

35.322 

39.527 

43.637 

156.46 

1.007 

1507.6 

450 

12.471 

12.409 

35.157 

26.638 

26.650 

31.068 

35.381 

39.593 

43.711 

152.79 

1.045 

1506.6 

475 

12.184 

12.120 

35.122 

26.667 

26,679 

31.103 

35.422 

39.640 

43.763 

150.42 

1.083 

1506.0 

500 

11.840 

11.774 

35.078 

26.699 

26.712 

31.143 

35.469 

39.694 

43.823 

147.72 

1.120 

1505.1 

550 

11.029 

10.960 

34.974 

26.769 

26.782 

31.231 

35.574 

39.815 

43.960 

141.51 

1.193 

1503.0 

600 

10.414 

10.341 

34.891 

26.815 

26.828 

31.291 

35.647 

39.901 

44.058 

137.67 

1.263 

1501.5 

650 

9.778 

9.701 

34.809 

26.860 

26.873 

31.351 

35.721 

39.988 

44.159 

133.68 

1.330 

1499.9 

700 

9.173 

9.093 

34.738 

26.905 

26.916 

31.410 

35.793 

40.074 

44.257 

129.63 

1.396 

1498.4 

750 

8.591 

8.509 

34.678 

26.951 

26.964 

31.469 

35.866 

40.159 

44.354 

125.46 

1.460 

1497.0 

800 

7.989 

7.905 

34.623 

27.000 

27.013 

31.532 

35.943 

40.250 

44.457 

120.73 

1.522 

1495.5 

850 

7.510 

7.423 

34.600 

27.052 

27.065 

31.596 

36.018 

40.335 

44.553 

115.84 

1,581 

1494.4 

900 

6.766 

6.679 

34.529 

27.101 

27.113 

31.663 

36.102 

40.437 

44.671 

110.60 

1.637 

1492.3 

950 

6.193 

6.104 

34.488 

27.145 

27.157 

31.721 

36.174 

40.522 

44.769 

106.03 

1.691 

1490.8 

1000 

5.716 

5.626 

34.506 

27.220 

27.231 

31.807 

36.272 

40.631 

44.888 

98.65 

1.743 

1489.7 

1100 

4.921 

4.828 

34.483 

27.297 

27.308 

31.904 

36.389 

40.767 

45.043 

90.69 

1.837 

1488.1 

1200 

4.427 

4.329 

34.498 

27.364 

27.374 

31.984 

36.481 

40.871 

45.158 

84.19 

1.925 

1487.8 

1300 

4.032 

3.929 

34.542 

27.440 

27.451 

32.071 

36,578 

40.977 

45.274 

76.81 

2.005 

1487.8 

1400 

3.650 

3.542 

34.572 

27.503 

27.514 

32.144 

36.661 

41.070 

45.375 

70.58 

2.079 

1488.0 

1500 

3.446 

3.331 

34.598 

27.544 

27.555 

32.190 

36.712 

41.126 

45.437 

66.88 

2.148 

1488.8 

1600 

3.240 

3.119 

34.640 

27,598 

27.609 

32.250 

36.777 

41.196 

45.511 

61.88 

2.212 

1489.7 

1700 

3.085 

2.957 

34.673 

27.639 

27.650 

32.295 

36.827 

41.249 

45.568 

58.17 

2.272 

1490.8 

1800 

2.925 

2.790 

34.710 

27.683 

27.695 

32.344 

36.880 

41.306 

45.629 

54.10 

2.328 

1491.8 

1900 

2.817 

2.674 

34.725 

27.704 

27,717 

32.369 

36.908 

41.337 

45.663 

52.27 

2.381 

1493.1 

2000 

2.731 

2.581 

34.739 

27.723 

27.736 

32.390 

36.931 

41.363 

45.691 

50.79 

2,433 

1 494.4 

2100 

2.628 

2.470 

34.760 

27.749 

27.763 

32.420 

36.964 

41 . 399 

45.729 

48.42 

2.483 

1495.7 

2200 

2.579 

2.413 

34.770 

27.761 

27.776 

32.435 

36.980 

41.416 

45.747 

47.62 

2.531 

1497.2 

2300 

2.528 

2.353 

34.785 

27.777 

27.792 

32.452 

36.999 

41.437 

45.770 

46.44 

2.578 

1498.7 

2400 

2.486 

2.302 

34.793 

27.787 

27.803 

32.465 

37.013 

41.451 

45.786 

45.80 

2.624 

1500.3 

2500 

2.456 

2.264 

34.800 

27,796 

27.812 

32.475 

37.024 

41.463 

45.799 

45.41 

2.669 

1501.9 

2600 

2.412 

2.211 

34.807 

27.805 

27.822 

32.486 

37.037 

41.478 

45.814 

44.80 

2.714 

1503.4 

2700 

2.356 

2.146 

34.811 

27.812 

27.830 

32.496 

37.048 

41.491 

45.829 

44.27 

2.759 

1504.9 

2800 

2.299 

2.079 

34.814 

27.820 

27,838 

32.506 

37.060 

41.504 

45.844 

43.67 

2.803 

1506.4 

2900 

2.216 

1.988 

34.814 

27.827 

27.845 

32.516 

37.072 

41.519 

45.861 

42.99 

2.846 

1507.8 

3000 

2.139 

1.903 

34.810 

27.830 

27.849 

32.522 

37.080 

41.529 

45.874 

42.59 

2.889 

1509.1 

3100 

2.063 

1.819 

34.807 

27.833 

27.853 

32.528 

37.089 

41.540 

45.887 

42.13 

2.931 

1510.6 

3200 

1.964 

1.711 

34.800 

27.836 

27.856 

32.534 

37.098 

41.552 

45.902 

41.53 

2.973 

1511.9 

3300 

1.936 

1.674 

34.798 

27.837 

27.857 

32.537 

37.102 

41.557 

45.907 

41.65 

3.015 

1513.5 

3400 

1.948 

1.675 

34.798 

27.836 

27.857 

32.536 

37.101 

41.557 

45.907 

42.22 

3.057 

1515.3 

3413 

1.952 

1.677 

34.800 

27.837 

27.858 

32.537 

37.102 

41.558 

45.907 

42.22 

3.063 

1515.5 

DEPTH  (M)  DEPTH  CM) 


28 

18 

8 


18 
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LATITUDE  LONGITUDF  MARS  DEPTH  BAROM  *INU  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  DEMPT  GMT  DA/MON/ YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


31  32. 

5S  32 

34. 8E 

440  3389 

1  1020 

200  6 

230  3 

22.8 

1853  9/APR/74  CONRAD  17 

1  306 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SAL1N 

SIG-T 

5IG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

1S24.280 

24.280 

35.466 

23.931 

23,931 

28.151 

32.273 

36.300 

40.236 

4.91 

2  0. 

11 

2 

6S24. 350 

24.349 

35.464 

23.908 

23.909 

28.128 

32.249 

36.275 

40.211 

5.12 

3  0. 

1  1 

1 

69S22.240 

22.226 

35.400 

24.473 

24.477 

28.727 

32.876 

36.932 

40.896 

4.94 

2  0. 

18 

2 

218S16.350 

16.315 

35.498 

26.067 

26.075 

30.418 

34.658 

38.801 

42.850 

4.79 

5  0. 

46 

2 

465S 10.620 

10.563 

34.938 

26.815 

26.825 

31.283 

35.634 

39.883 

44.036 

5.17 

6  1. 

01 

2 

930S 

5.520 

5.439 

34.467 

27.213 

27.223 

31.804 

36.274 

40.637 

44.899 

4.48 

34  2. 

02 

2 

1428S 

3.420 

3.312 

34.615 

27.560 

27.571 

32.206 

36.729 

41.143 

45.454 

3.83 

71  2. 

40 

2 

22635 

2.550 

2.378 

34.787 

27.777 

27,792 

32.452 

36,998 

41.434 

45.767 

4.66 

69  2. 

06 

2 

3312S 

1 .440S 

1.189 

34.766 

27.848 

27,866 

32.560 

37.139 

41.607 

45.970 

5.10 

91  2. 

03 

2 

3384S 

1.230 

0.976 

34.749 

27.850 

27,867 

32.567 

37.152 

41.626 

45.995 

5,08 

101  2. 

15 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOU  N  D  V 

0 

10 

24,332 
=  SRE 

24.332 

35.469 

23.917 

23.917 

28.137 

32.258 

36.284 

40.220 

399.82 

0.000 

1533.7 

10 

24.332 

24.330 

35.470 

23.918 

23,919 

28.139 

32.259 

36.286 

40.222 

400.15 

0.020 

1533.8 

20 

24.245 

24.240 

35.473 

23,946 

23.948 

28.168 

32.290 

36.318 

40.255 

397.86 

0.060 

1533.8 

30 

24.167 

24.161 

35.474 

23.971 

23.973 

28.194 

32.318 

36.346 

40.284 

395.94 

0.100 

1533.8 

40 

24.153 

24.145 

35.476 

23.976 

23.978 

28.201 

32.324 

36.353 

40.291 

395.83 

0.139 

1533.9 

50 

24.133 

24.122 

35.476 

23.982 

23,985 

28.207 

32.331 

36,360 

40.299 

395.66 

0.179 

1534.0 

60 

23.687 

23.674 

35.456 

24.099 

24.102 

28.331 

32.461 

36.496 

40.440 

384.90 

0.218 

1533.1 

70 

23.072 

23.057 

35.436 

24.263 

24.267 

28.504 

32.642 

36.686 

40.639 

369.61 

0.256 

1531.7 

80 

21.418 

21.403 

35.393 

24.697 

24.702 

28.963 

33.125 

37.191 

41.167 

328.47 

0.290 

1527.6 

90 

20.746 

20.729 

35.404 

24.889 

24.893 

29.165 

33.336 

37.412 

41.397 

310.58 

0.322 

1526.0 

100 

20.365 

20.346 

35.420 

25.004 

25.009 

29.286 

33.463 

37.544 

41.534 

299.95 

0.353 

1525.2 

125 

19.617 

19.594 

35.450 

25.223 

25.229 

29.518 

33.706 

37.798 

41.799 

279.87 

0.425 

1523.6 

ISO- 

18.701 

18.674 

35.470 

25.474 

25.481 

29.784 

33.986 

38.092 

42.106 

256.76 

0.492 

1521.4 

175 

17.882 

17.851 

35.473 

25.681 

25.688 

30.005 

34.220 

38.338 

42.364 

237.83 

0.554 

1519.5 

200 

17.150 

17.117 

35.490 

25.872 

25.880 

30.209 

34.436 

38.566 

42.603 

220.35 

0.612 

1517.8 

225 

16.488 

16.451 

35.490 

26.029 

2b. 037 

30.378 

34.615 

38.756 

42.804 

206.09 

0.665 

1516.2 

250 

15.928 

15.888 

35.458 

26.134 

26.143 

30.493 

34.741 

38.891 

42.948 

196.70 

0.715 

1514.9 

275 

15.304 

15.262 

35.420 

26.246 

26.255 

30.617 

34.876 

39.037 

43.104 

186.63 

0.763 

1513.3 

300 

14.899 

14.853 

35.403 

26.322 

2b. 333 

30.702 

34.968 

39.136 

43.210 

179.95 

0.809 

1512.4 

325 

14.522 

14.473 

35.368 

26.378 

26.388 

30.765 

35.038 

39.212 

43.293 

175.27 

0.853 

1511.6 

350 

13.911 

13.860 

35.308 

26.461 

26.472 

30.861 

35.145 

39.331 

43.422 

167.73 

0.896 

1509.9 

375 

13.365 

13.311 

35.259 

26.537 

2b. 548 

30.947 

35.242 

39.438 

43.539 

160.97 

0.937 

1508.5 

400 

12.823 

12.767 

35.199 

26.601 

26.612 

31.022 

35.328 

39.534 

43.645 

155.25 

0.977 

1507.0 

425 

12.264 

12.207 

35.131 

26.658 

26.669 

31.092 

35.409 

39.625 

43.746 

150.03 

1.015 

1505.4 

450 

11.623 

1 1.565 

35.046 

26.715 

26.726 

31.162 

35.492 

39.722 

43.855 

144.79 

1.052 

1503.5 

475 

11.105 

1 1.045 

34.992 

26.769 

26.780 

31.228 

35.568 

39.808 

43.951 

139.83 

1.087 

1 502.0 

500 

10.581 

10.520 

34.923 

26.810 

26.821 

31.280 

35.632 

39.882 

44.036 

136.07 

1.122 

1500.5 

550 

10,020 

9.955 

34.835 

26.839 

2b. 850 

31.322 

35.687 

39.949 

44.114 

133.84 

1.189 

1499.2 

600 

9.571 

9.501 

34.786 

26.877 

26.889 

31.371 

35.745 

40.017 

44.191 

130.81 

1.256 

1498.3 

650 

8.993 

8.920 

34.721 

26.921 

2b. 932 

31.428 

35.815 

40.100 

44.286 

126.96 

1.320 

1496.9 

700 

8.422 

8.346 

34.657 

2b. 961 

26.973 

31.482 

35.882 

40.179 

44.378 

123.31 

1.383 

1495.5 

750 

7.784 

7.707 

34.602 

27.014 

27.026 

31.550 

35.966 

40.277 

44.488 

118.22 

1.443 

1493.8 

800 

7.186 

7.107 

34.564 

27.071 

27.082 

31.621 

36.050 

40.375 

44.600 

112.71 

1.501 

1492.3 

850 

6.589 

6.508 

34.524 

27.121 

27.132 

31.686 

36.130 

40.468 

44.706 

107.66 

1.556 

1490.7 

900 

5.975 

5.893 

34.486 

27.172 

27.182 

31.751 

36.210 

40.563 

44.815 

102.43 

1.608 

1489.1 

950 

5.570 

5.486 

34.473 

27.212 

27.222 

31.801 

36.270 

40.632 

44.894 

98.48 

1.659 

1488.2 

1000 

5.087 

5.003 

34.467 

27.265 

27.275 

31.867 

36.347 

40.721 

44.993 

93.02 

1.706 

1487.1 

1100 

4.798 

4.706 

34.546 

27.361 

27.371 

31.970 

36.458 

40.838 

45.116 

84.47 

1.795 

1487.7 

1200 

4.026 

3.932 

34.538 

27.439 

27.448 

32.068 

36.575 

40.974 

45.271 

76.10 

1.875 

1486.1 

1300 

3.652 

3.553 

34.566 

27.499 

27.509 

32.138 

36.655 

41.063 

45.369 

70.21 

1.949 

1486.3 

1400 

3.480 

3.374 

34.609 

27.550 

27.560 

32.194 

36.715 

41.128 

45.437 

65.73 

2.017 

1487.3 

1500 

3.256 

3.144 

34.646 

27.601 

27,611 

32.251 

36.778 

41.196 

45.511 

60.98 

2.080 

1488.1 

1600 

3.170 

3.050 

34.678 

27.635 

27.646 

32.288 

36.817 

41.237 

45.554 

58.22 

2.140 

1489.4 

1700 

3.009 

2.882 

34.694 

27.662 

27.674 

32.321 

36.854 

41.278 

45.599 

55.68 

2.196 

1490.5 

1800 

2.881 

2.747 

34.713 

27.689 

27.701 

32.351 

36.888 

41.315 

45.639 

53.36 

2.251 

1491.6 

1900 

2.719 

2.578 

34.735 

27.721 

27.733 

32.388 

36.929 

41.361 

45.689 

50.30 

2.303 

1492.7 

2000 

2.634 

2.486 

34.757 

27.746 

27.759 

32.416 

36.959 

41.394 

45.724 

48.15 

2.352 

1494,0 

2100 

2.570 

2.414 

34.773 

27.764 

27.778 

32.437 

3b. 982 

41.418 

45.749 

46.76 

2.399 

1495.5 

2200 

2.552 

2.386 

34.781 

27.772 

27.786 

32.446 

36.992 

41.428 

45.761 

46.47 

2.446 

1497.1 

2300 

2.528 

2.353 

34.787 

27.779 

27,794 

32.454 

37.001 

41.439 

45.772 

46.25 

2.492 

1498.7 

2400 

2.494 

2.311 

34.794 

27.788 

27.804 

32.465 

37.013 

41.451 

45.785 

45.81 

2.539 

1500.3 

2500 

2.454 

2.261 

34.803 

27.799 

27.815 

32.477 

37.027 

41.466 

45.802 

45.13 

2.584 

1501.9 

2600 

2.395 

2.194 

34.810 

27.809 

27.826 

32.490 

37.041 

41.483 

45.819 

44.34 

2.629 

1503.3 

2700 

2.343 

2.133 

34.813 

27.816 

27.833 

32.500 

37.052 

41.495 

45.833 

43.89 

2.673 

1504.8 

2800 

2.265 

2.047 

34.816 

27.824 

27.842 

32.511 

37.065 

41.511 

45.851 

43.08 

2.716 

1506.2 

2900 

2.158 

1.932 

34.812 

27.830 

27,848 

32.520 

37.078 

41.526 

45.870 

42.28 

2.759 

1507.5 

3000 

2.050 

1.816 

34.805 

27.833 

27.852 

32.527 

37.088 

41.540 

45.886 

41.63 

2.801 

1508.8 

3100 

1.914 

1.673 

34.798 

27.838 

27.857 

32.537 

37.101 

41.557 

45.907 

40.58 

2.842 

1509.9 

3200 

1.746 

1.498 

34.787 

27.842 

27.861 

32.545 

37.115 

41.575 

45.930 

39.29 

2.882 

1510.9 

3300 

1.503 

1.252 

34.768 

27.846 

27.864 

32.556 

37.133 

41.599 

45,961 

37.38 

2.920 

1511.6 

3387 

1,240 

0.985 

34.750 

27.850 

27.867 

32.567 

37.152 

41.626 

45.994 

35.07 

2.952 

1511.9 

11 

=  PING 

DEPTH  CM)  DEPTH  CM) 
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LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BARON  MIND  ERCE  SEA  ST  AIHTMP  DENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


30  32. 

5S  31 

43. 4E 

440  2891 

1021 

70  3 

0  2 

25.6 

1058  10/APR/74  CONRAD  17 

1  307 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

5IG-3 

SIG-4 

OXYG 

SIL  PHOS 

MOD 

1S26, 170 

26.170 

35.003 

23.004 

23.004 

27.202 

31.302 

35.307 

39.222 

4.84 

2  0. 

08 

2 

53S24.600 

24.589 

35,512 

23.869 

23.873 

28.089 

32.206 

!*:»! 

40.161 

4.96 

2  0. 

05 

1 

101S19.620S19.601 

35.425 

25.204 

25.209 

29.497 

33.685 

41 ,?78 

4.43 

4  0. 

39 

2 

440S12.400 

12.340 

35.160 

26.654 

26.666 

31.085 

35.399 

39.613 

43.732 

5.12 

5  0. 

7  3 

2 

879S 

7.670 

7.579 

34.662 

27.078 

27,091 

31.618 

36.036 

40.350 

44.564 

4.15 

27  1  . 

7  3 

2 

901S 

7.060 

6.971 

34.564 

27.088 

27.101 

31.643 

36.075 

40.403 

44.631 

4.65 

23  1  . 

69 

2 

1095S 

4.720 

4.629 

34.493 

27.327 

27.338 

31.939 

36.429 

40.811 

45.092 

4.19 

45  2. 

21 

2 

1137S 

4.870 

4.774 

34.564 

27.367 

27.378 

31.975 

36.460 

40.839 

45.115 

3.80 

58  2. 

31 

2 

1  47  1 S 

3.030 

2.922 

34.701 

27 ,b66 

27.676 

32.321 

36.853 

41.277 

45.596 

4.00 

74  2. 

31 

2 

2524S 

2.490S 

2.294 

34.810 

27.801 

27.817 

32.479 

37.027 

41.466 

45.800 

5.00 

62  1 . 

84 

2 

2  8  8  5S 

2.190 

1.965 

34.820 

27.834 

27,852 

32.523 

37.080 

41.527 

45.870 

5.14 

72  1 . 

81 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SlG-8 

SIG-1 

SIG-2 

S1G-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUNDV 

0 

26.176 

26.176 

35.023 

23.017 

23.017 

27.215 

31.314 

35.320 

39.234 

485.80 

0.000 

1537.5 

10 

26.176 

26.174 

35.023 

23.017 

23.018 

27.216 

31.315 

35.320 

39.235 

486.20 

0.024 

1537.6 

20 

25.950 

25.946 

35.092 

23.140 

23.141 

27.341 

31.444 

35.451 

39.368 

474.88 

0.048 

1537.4 

30 

25.800 

25.794 

35.153 

23.232 

23.234 

27.436 

31.540 

35.550 

39.468 

466.45 

0.095 

1537.3 

40 

24.952 

24.944 

35.374 

23.659 

23.661 

27.873 

31.987 

36,006 

39.934 

426.13 

0.140 

1535.7 

50 

24.692 

24.682 

35.505 

23.836 

23.840 

28.054 

32.170 

36.192 

40.123 

409.56 

0.182 

1535.4 

60 

24.573 

24.560 

35.517 

23.881 

23.885 

28.101 

32.219 

36.242 

40.174 

405.70 

0.222 

1535.3 

70 

23.674 

23.659 

35.432 

24.084 

24.089 

28.317 

32.448 

36.483 

40.428 

386.66 

0.262 

1533.2 

80 

21.625 

21.609 

35.213 

24.504 

24.508 

28.768 

32.928 

36.992 

40.966 

346.90 

0.299 

1527.9 

90 

20,579 

20.562 

35.383 

24.918 

24.923 

29.197 

33.371 

37.449 

41.436 

307.76 

0.331 

1525.5 

100 

20.042 

20.023 

35.434 

25.100 

25.105 

29.387 

33.569 

37.655 

41.649 

290.74 

0.361 

1524.3 

125 

18.832 

18.810 

35.476 

25.446 

25.451 

29.752 

33.952 

38.056 

42.068 

258.61 

0.430 

1521.4 

150 

18.154 

18.127 

35.497 

25.632 

25.638 

29.950 

34.161 

38.275 

42.297 

241.70 

0,492 

1519.9 

175 

17.246 

17.217 

35.458 

25.824 

25.831 

30.159 

34.384 

38.512 

42.548 

224.08 

0.551 

1517.6 

200 

16.189 

16.157 

35.383 

26.016 

26.024 

30.370 

34.613 

38.759 

42.812 

206.37 

0.604 

1514.7 

225 

16.151 

16.114 

35.476 

26.096 

26.104 

30.451 

34.694 

38.840 

42.893 

199.62 

0.655 

1515.1 

250 

15.622 

15.583 

35.437 

26.187 

26.196 

30.552 

34.805 

38.960 

43.022 

191.56 

0.704 

1513.9 

275 

15.212 

15.170 

35.424 

26.269 

26.279 

30.642 

34.903 

39.065 

43.133 

184.40 

0.751 

1513.0 

300 

14.666 

14.623 

35.350 

26.332 

26.342 

30.716 

34.987 

39.159 

43.237 

178.91 

0.797 

1511.6 

325 

14.383 

14.335 

35.343 

26.388 

2b. 398 

30.778 

35.053 

39.230 

43.313 

174.22 

0.841 

1511.1 

350 

13.819 

13.768 

35.305 

26.478 

2b. 489 

30.879 

35.166 

39.353 

43,445 

166.09 

0.883 

1509.6 

375 

13.450 

13.397 

35.277 

26.534 

2b. 545 

30.943 

35.236 

39.430 

43.529 

161.30 

0.924 

1508.8 

400 

13.051 

12.995 

35.234 

26.582 

26.593 

30.999 

35.300 

39.502 

43.608 

157.17 

0.964 

1507.8 

425 

12.758 

12.699 

35.197 

26.612 

26.623 

31.035 

35.342 

39.549 

43.661 

154.81 

1.003 

1507.2 

450 

12.458 

12.397 

35.158 

26.641 

2b. 653 

31.072 

35.385 

39.598 

43.715 

152.43 

1.041 

1506.5 

475 

12.211 

12.147 

35.128 

26.666 

26.678 

31.102 

35.420 

39.638 

43.760 

150.54 

1.079 

1506.1 

500 

11.827 

11.761 

35.075 

26.699 

26.711 

31.143 

35.469 

39.694 

43.824 

147.76 

1.117 

1505.1 

550 

11.477 

11.406 

35.036 

26.734 

26.748 

31.187 

35.521 

39.753 

43.889 

145.24 

1.190 

1504.6 

600 

10.851 

10.776 

34.944 

26.778 

26.791 

31.245 

35.591 

39.837 

43.985 

141.65 

1.261 

1503.1 

650 

10.415 

10.336 

34.894 

26.817 

26.831 

31.294 

35.650 

39.904 

44.062 

138.58 

1.332 

1502.3 

700 

9.770 

9.687 

34.812 

26.864 

26.878 

31,356 

35.726 

39.994 

44.164 

134.34 

1.400 

1500.7 

750 

9.157 

9.072 

34.742 

26.911 

2b. 925 

31.417 

35.801 

40.082 

44.265 

130.05 

1.466 

1499.2 

800 

8.529 

8.441 

34.691 

26.971 

26.985 

31.491 

35.890 

40.184 

44.380 

124.35 

1.529 

1497.6 

850 

7.808 

7.719 

34.633 

27.035 

27.048 

31.572 

35.987 

40.297 

44.509 

118.01 

1.590 

1495.6 

900 

7.059 

6,970 

34.554 

27,080 

27,093 

31,635 

36.068 

40.395 

44.623 

113.15 

1.648 

1493.4 

950 

6.474 

6.384 

34.530 

27.141 

27.153 

31.710 

36.156 

40.497 

44.738 

107.02 

1.703 

1491.9 

1000 

5.765 

5.675 

34.508 

27.215 

27.226 

31.801 

36.265 

40.622 

44.879 

99.21 

1.754 

1489.9 

1100 

4.737 

4.646 

34.493 

27.326 

27.336 

31.937 

36.426 

40.809 

45.089 

87.55 

1.848 

1487.4 

1200 

4.416 

4.318 

34.587 

27.436 

27.446 

32.055 

36.552 

40.941 

45.228 

77.48 

1.930 

1487.8 

1300 

3.927 

3.824 

34.683 

27.564 

27.574 

32.196 

36.704 

41.105 

45.403 

65.08 

2.002 

1487.6 

1400 

3.185 

3.082 

34.680 

27 , b35 

27.645 

32,286 

36.814 

41.233 

45.549 

56.85 

2.063 

1486.1 

1500 

2.975 

2.866 

34.698 

27.668 

27.678 

32.325 

36.859 

41.283 

45.605 

53.73 

2.118 

1486.9 

1600 

2.896 

2.779 

34.713 

27.688 

27.698 

32.347 

36.883 

41.310 

45.633 

52.27 

2.171 

1488.3 

1700 

2.835 

2.710 

34.725 

27.702 

27.714 

32.365 

36,902 

41.331 

45.656 

51 .28 

2.223 

1489.8 

1800 

2.782 

2.649 

34.736 

27,716 

27.728 

32.381 

36.920 

41.350 

45.676 

50.40 

2.274 

1491.2 

1900 

2.740 

2.599 

34.745 

27.727 

27.739 

32.393 

36.934 

41.365 

45.692 

49,85 

2.324 

1492.8 

2000 

2.704 

2.554 

34.752 

27.736 

27.749 

32.404 

36.945 

41.378 

45.706 

49.47 

2.373 

1494.3 

2100 

2.656 

2.498 

34.762 

27.748 

27.762 

32.418 

36.961 

41.395 

45.725 

48.68 

2.422 

1495.8 

2200 

2.595 

2.428 

34.776 

27.764 

27.779 

32.437 

36.982 

41.417 

45.749 

47.44 

2.470 

1497,3 

2300 

2.571 

2.395 

34.783 

27.772 

27.787 

32.447 

36.992 

41.429 

45.761 

47.12 

2.518 

1498.9 

2400 

2.539 

2.354 

34.793 

27.783 

27.798 

32.459 

37.005 

41,443 

45.776 

46.55 

2.565 

1500.5 

2500 

2.505 

2.311 

34.800 

27.791 

27,808 

32.469 

37.017 

41.455 

45.789 

46.11 

2.611 

1502.1 

2600 

2.470 

2.268 

34.806 

27.799 

27.816 

32.479 

37.028 

41.467 

45.802 

45.69 

2.657 

1503.7 

2700 

2.366 

2.156 

34.815 

27.815 

27.833 

32.498 

37.050 

41.493 

45.830 

44.07 

2.702 

1504.9 

2800 

2.263 

2.045 

34.818 

27.826 

27.844 

32.513 

37.068 

41.513 

45.854 

42.86 

2,745 

1506.2 

2888 

15 

2.178 
=  PING 

1.953 

34.816 

27.832 

27.850 

32.521 

37.079 

41.526 

45.869 

42.20 

2.783 

1507.4 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


PB 

18 

8 


18 

8 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  BAKUN  WIND  ERCE  SEA  ST  AIRTMP  DE  WPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


30  22. 

3S  31 

21 ,6E 

440  1697 

1020 

90  0 

90  3 

23.9 

1728  10/APR/74  CONRAD  17 

1  308 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG  i 

SIL  PHOS 

MOD 

1S25.880 

25.880 

35.213 

23.252 

23.252 

27.453 

31.555 

35.563 

39.480 

4.77 

2  0. 

14 

2 

1 54S 16.700 

16.675 

35.439 

25.940 

25.946 

30.282 

34.517 

38.654 

42.699 

4.26 

7  0. 

63 

2 

31 6S 13. 420 

13.375 

35.266 

26.531 

26.540 

30.939 

35.233 

39.427 

43.527 

4.79 

7 

2 

534S10.390 

10.325 

34.911 

26.834 

26.846 

31.309 

35.665 

39.919 

44.077 

5.04 

8  1. 

10 

2 

7  2  1 S 

7.860 

7.785 

34.694 

27.075 

27.086 

31.608 

36.021 

40.330 

44.539 

4.48 

25  1. 

60 

2 

840S 

5.480 

5.407 

34.531 

27.269 

27.277 

31.859 

36.329 

40.692 

44.955 

4.02 

44  2  . 

1  1 

2 

919S 

5.100 

5.022 

34.595 

27.364 

27.374 

31.964 

36.443 

40.816 

45.086 

3.68 

55  2. 

21 

2 

1038S 

3.660 

3.583 

34.674 

27.584 

27.591 

32.219 

36.734 

41.141 

45.445 

3.58 

73  2. 

36 

2 

14375 

2.960 

2.856 

34.702 

27.673 

27.682 

32.330 

36.864 

41.289 

45.610 

4.00 

75  2. 

29 

2 

1712S 

2.870 

2.744 

34.720 

27.695 

27.707 

32.357 

36.894 

41.322 

45.645 

4.14 

75  2. 

20 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

25.936 

25.936 

35.102 

23.152 

23.152 

27.352 

31.454 

35.462 

39.379 

472.93 

0.000 

1537.0 

10 

12 

25.936 
*  SRF 

25.934 

35.102 

23.152 

23.152 

27.353 

31.455 

35.463 

39.380 

473.33 

0.024 

1537.2 

20 

25.870 

25.866 

35.192 

23.239 

23.241 

27.442 

31.544 

35.553 

39.470 

465.35 

0.047 

1537.3 

30 

25.818 

25.812 

35.205 

23.266 

23.268 

27.469 

31.572 

35.581 

39.499 

463.27 

0.093 

1537.4 

40 

25.684 

25.675 

35.202 

23.305 

23.307 

27.511 

31.616 

35.627 

39.546 

459.92 

0.140 

1537.2 

50 

25.745 

25.734 

35.284 

23.348 

23.351 

27.553 

31.657 

35.667 

39,585 

456.21 

0.185 

1537.6 

60 

23.604 

23.591 

35.242 

23.962 

23.965 

28.196 

32.329 

36.366 

40.313 

40.948 

397.93 

0.228 

1532.6 

70 

21.811 

21.797 

35.274 

24.498 

24.502 

28.759 

32.915 

36.977 

347.05 

0.265 

1528.3 

80 

20.790 

20.774 

35.258 

24.766 

24.770 

29.042 

33.214 

37.290 

41.275 

321.85 

0.299 

1525.8 

90 

20.169 

20.152 

35.256 

24.931 

24.936 

29.217 

33.397 

37.483 

41.476 

306.47 

0.330 

1524.3 

100 

19.422 

19.404 

35.319 

25.175 

25.179 

29.472 

33.664 

37.759 

41.763 

283.58 

0.360 

1522.5 

125 

17.898 

17.876 

35.324 

25.563 

25.568 

29.885 

34.101 

38.220 

42.247 

247.32 

0.426 

1518.5 

150 

17.522 

17.497 

35.450 

25.752 

25.758 

30.081 

34.302 

38.426 

42.457 

230.19 

0.486 

1518.0 

175 

16.756 

16.727 

35.436 

25.925 

25.931 

30.267 

34.501 

38.638 

42.681 

214.42 

0.541 

1516.1 

200 

16.476 

16.443 

35.500 

26.039 

26.047 

30.387 

34.625 

38.766 

42.814 

204.28 

0.594 

1515.8 

225 

15.682 

15.647 

35.387 

26.135 

26.143 

30.499 

34.751 

38.905 

42.966 

195.71 

0.644 

1513.6 

250 

15.376 

15.337 

35.417 

26.227 

28.236 

30.596 

34.854 

39.013 

43.079 

187.67 

0.692 

1513.1 

275 

14.735 

14.693 

35.317 

26.292 

26.301 

30.674 

34.944 

39.115 

43.192 

182.00 

0.738 

1511.4 

300 

14.471 

14.426 

35.350 

26.375 

26.385 

30.762 

35.036 

39.212 

43.293 

174.78 

0.782 

1511.0 

325 

13.764 

13.717 

35.289 

26.477 

26.487 

30.879 

35.166 

39.354 

43.448 

165.41 

0.825 

1509.0 

350 

13.399 

13.349 

35.259 

26.531 

26.541 

30.940 

35.234 

39.429 

43.529 

160.88 

0.866 

1 508.2 

375 

12.946 

12.894 

35.211 

26.585 

26.596 

31.004 

35.307 

39.511 

43.619 

156.10 

0.905 

1507.0 

400 

12.386 

12.332 

35.157 

26.654 

26.665 

31.085 

35.399 

39.613 

43.732 

149.88 

0.944 

1505.5 

425 

11.940 

11.884 

35.101 

26.698 

26.708 

31.138 

35.461 

39.684 

43.811 

146.07 

0.981 

1504.3 

450 

11.426 

11.368 

35.041 

26.747 

26.758 

31.199 

35.533 

39.766 

43.903 

141.57 

1.016 

1502.8 

475 

11.175 

11.114 

35.001 

26.763 

26.774 

31.220 

35.559 

39.798 

43.939 

140.49 

1.052 

1502.3 

500 

10.844 

10.782 

34.959 

26.791 

26.802 

31.255 

35.602 

39.847 

43.995 

138.11 

1.087 

1501.5 

550 

10.145 

10.079 

34.877 

26.850 

26.862 

31.331 

35.692 

39.952 

44.114 

1 32.92 

1.154 

1499.7 

600 

9.295 

9.226 

34.792 

26.928 

26.939 

31.427 

35.807 

40.085 

44.264 

125.73 

1.219 

1497.3 

650 

8.789 

8.717 

34.731 

26 . 9b 1 

26.972 

31.472 

35.864 

40.153 

44.343 

122.91 

1.281 

1496.2 

700 

8.421 

8.345 

34.686 

26.984 

26.995 

31.504 

35.905 

40.202 

44.400 

121.18 

1.342 

1495.5 

750 

7.244 

7.170 

34.655 

27.134 

27.145 

31.682 

36.109 

40.431 

44.654 

106.13 

1.399 

1491.8 

800 

5.854 

5.783 

34.561 

27.246 

27.255 

31 .826 

36.287 

40.642 

44.895 

93.99 

1.449 

1487.0 

850 

5.419 

5.345 

34.539 

27.283 

27.291 

31.874 

36.346 

40.711 

44.975 

90.34 

1.495 

1486.0 

900 

5.232 

5.156 

34.585 

27.341 

27.350 

31.937 

36.413 

40.782 

45.050 

85.12 

1.539 

1486.2 

950 

4.921 

4.842 

34.614 

27.401 

27.410 

32.005 

36.488 

40.865 

45.139 

79.45 

1.580 

1485.8 

1000 

3.959 

3.883 

34.656 

27.539 

27.547 

32.166 

36.674 

41.073 

45.370 

64.86 

1.616 

1482.7 

1100 

3.397 

3.317 

34.669 

27.606 

27.814 

32.248 

36.770 

41.184 

45.494 

58.00 

1.678 

1482.0 

1200 

3.345 

3.257 

34.677 

27.617 

27.625 

32.262 

36.785 

41.200 

45.512 

57.60 

1.735 

1483.4 

1300 

3.170 

3.075 

34.685 

27.640 

27.649 

32.290 

36.818 

41.238 

45.554 

55.63 

1.792 

1484.4 

1400 

3.008 

2.906 

34.699 

27.666 

27.675 

32.321 

36.854 

41.278 

45.598 

53.36 

1.847 

1485.4 

1500 

2.978 

2.868 

34.702 

27.672 

27.681 

32.328 

36.862 

41.287 

45.608 

53.43 

1.900 

1487.0 

1600 

2.934 

2.816 

34.708 

27.680 

27,691 

32.339 

36.874 

41.300 

45.622 

53.08 

1.953 

1488.5 

1700 

2.875 

2.749 

34.720 

27.695 

27.706 

32.356 

36.893 

41.321 

45.644 

52.14 

2.006 

1489.9 

1721 

2,858 

2.730 

34.722 

27.699 

27.710 

32.360 

36.898 

41.326 

45.650 

51.88 

2.017 

1490.2 

7 

=  PING 

DEPTH  (M)  DEPTH  (M) 


BB 

IB 

B 


18 

B 


LATITUDE  LONGITUDE  MARS  DEPTH  HAROM  MIND  EKCE  SEA  ST  AIRTMP  DENPT  GMT  DA/MON/YR  SHIP  CRUS  MOD  STN 


30  IS. 

7S  31 

9.4E 

440  700 

'  1021 

50  9 

90  3 

24.4 

2156  10/APR/74  CONRAD  17 

1  309 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

SIG-® 

S1G-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

OX  YG 

SIL  PHOS 

MOD 

1525.360 

25.360 

35.067 

23.303 

23.303 

27.511 

31.621 

35.636 

39.561 

4.85 

2  0.05 

2 

bS25.430 

25.429 

.  35.176 

23.363 

23.364 

27.571 

31.679 

35.693 

39.616 

5.14 

2  0.08 

1 

18S25.240 

25.236 

35.093 

23.359 

23.360 

27.570 

31.681 

35.698 

39.624 

4.90 

2  0.08 

2 

blS22.630 

22.618 

35.271 

24.265 

24.269 

28.513 

32.658 

36.709 

40.668 

4.38 

4  0.31 

2 

11 3S 16. 330 

16.312 

35.369 

25.973 

25.977 

30.320 

34.561 

38.705 

42.756 

4.09 

7  0.66 

2 

163S13.980S1J.956 

35.283 

26.428 

26.433 

30.820 

35.103 

39.287 

43.376 

4.56 

7  0.78 

2 

250S10.900 

10.869 

34.975 

26.793 

26.799 

31.250 

35.594 

39.838 

43.984 

5.02 

8  1.07 

2 

3  8  8  S 

8.500 

8.459 

34.712 

26.992 

2b, 998 

31.504 

35.902 

40.19b 

44.392 

4.74 

16  1.49 

2 

477S 

7.2C0 

7.154 

34.626 

27.117 

27.124 

31.661 

36.089 

40.412 

44.636 

4.42 

28  1.70 

2 

535S 

6.140 

6.092 

34.562 

27.210 

27.216 

31.780 

36.233 

40.581 

44.828 

4.13 

37  1.93 

2 

6995 

5.830 

5.768 

34.602 

27.281 

27,289 

31.861 

36.321 

40.676 

44.930 

3.83 

46  2.10 

2 

DEPTH 

TEMP 

THETA 

SALIN 

SIG-T 

51G-8 

SIG-1 

SIG-2 

SIG-3 

SIG-4 

ANOM 

GEOPT 

SOUND V 

0 

25.437 

25.437 

35.179 

23.364 

23.364 

27.570 

31.679 

35.692 

39.615 

452.66 

0.000 

1535.9 

10 

=  SRF 

10 

25.430 

25.428 

35.184 

23.370 

23.370 

27.577 

31.685 

35.699 

39.622 

452,49 

0.023 

1536.1 

20 

25.413 

25.409 

35.183 

23.374 

23,376 

27.583 

31.691 

35.705 

39.629 

452.46 

0.068 

1536.2 

30 

25.299 

25.292 

35.180 

23.407 

23.409 

27.617 

31.727 

35.743 

39.668 

449.75 

0.113 

1536.1 

40 

25.159 

25.150 

35.248 

23.501 

23.503 

27.713 

31.825 

35.842 

39.768 

441.21 

0.158 

1536.0 

50 

24.747 

24.736 

35.253 

23.630 

23.633 

27.848 

31.965 

35.988 

39.919 

429.25 

0.201 

1535.2 

60 

24.273 

24.260 

35.254 

23. 773 

23.777 

27.999 

32.122 

36.150 

40.088 

415.97 

0.243 

1534.3 

70 

21.598 

21.584 

35.292 

24.571 

24.575 

28,834 

32.994 

37.058 

41.032 

340.13 

0.281 

1527.8 

80 

20.790 

20.775 

35.303 

24.800 

24.804 

29.076 

33.247 

37.323 

41.308 

318.62 

0.314 

1525.8 

90 

19.447 

19.431 

35.326 

25.173 

25.177 

29.469 

33.661 

37.756 

41.760 

283.37 

0.344 

1522.4 

100 

18.257 

18.240 

35.346 

25.491 

25.496 

29.806 

34.016 

38.129 

42.150 

253.34 

0.371 

1519.2 

125 

16.289 

16.268 

35.368 

25.981 

25.98b 

30.330 

34.572 

38.716 

42.768 

207.33 

0.429 

1513.8 

150 

15.245 

15.221 

35.347 

26.203 

2b. 208 

30.571 

34.831 

38.993 

43.061 

186.90 

0.478 

1511.0 

175 

13.907 

13.881 

35.282 

26.442 

26.448 

30.836 

35.120 

39.306 

43.397 

164.58 

0.522 

1507.0 

200 

13.036 

13.008 

35.222 

26.575 

26.581 

30.987 

35.288 

39.489 

43.595 

152.40 

0.561 

1504.4 

225 

12.035 

12.005 

35.125 

26.698 

26.703 

31.130 

35.451 

39.671 

43.796 

141.12 

0.598 

1501.3 

250 

11.215 

11.183 

35.030 

26.778 

26.784 

31.228 

35.566 

39.803 

43.943 

133.73 

0.632 

1498.8 

275 

10.566 

10.532 

34.954 

26.837 

2b.  842 

31.301 

35.653 

39.903 

44.056 

128.48 

0.665 

1496.8 

300 

10.295 

10.259 

34.912 

2b. 852 

26.858 

31.323 

35.680 

39.936 

44.095 

127.46 

0.697 

1496.2 

325 

9.990 

9.952 

34.877 

26.877 

26.883 

31.355 

35.719 

39.981 

44.146 

125.46 

0.729 

1495.4 

350 

9.349 

9.310 

34.781 

26.910 

2b. 916 

31.403 

35.781 

40.057 

44.235 

122.42 

0.760 

1493.4 

375 

8.794 

8.753 

34.714 

26.947 

2b. 954 

31.453 

35.844 

40.132 

44.322 

118.99 

0.790 

1491.6 

400 

8.453 

8.410 

34.700 

26.990 

26.996 

31.504 

35.903 

40.198 

44.395 

115.15 

0.819 

1490.7 

425 

8.045 

8.001 

3  4  .  b  7  7 

27.034 

27.041 

31.558 

35.966 

40.270 

44.476 

111.04 

0.848 

1489.6 

450 

7.664 

7.618 

34.644 

27.065 

27.071 

31.598 

36.015 

40.327 

44.541 

108.27 

0.875 

1488.5 

475 

7.249 

7.203 

34.627 

27.111 

27.117 

31.654 

36.080 

40.402 

44.625 

103.92 

0.901 

1487.2 

500 

b.753 

6.706 

34.597 

27.156 

27.163 

31.711 

36.150 

40.483 

44.716 

99.50 

0.927 

1485.7 

550 

6.170 

6.121 

34.577 

27.218 

27.225 

31.788 

36.240 

40.587 

44.833 

93.73 

0.975 

1484.2 

600 

5.954 

5.901 

34.593 

27.258 

27.265 

31.834 

3b. 291 

40.643 

44.894 

90.35 

1.021 

1484.1 

650 

5.805 

5.748 

34.598 

27.282 

27.289 

31 .8bl 

36.322 

40.677 

44.932 

88.61 

1.066 

1484.4 

700 

5.826 

5.764 

34.604 

27.283 

27.291 

31 .8b2 

36.323 

40.678 

44.932 

89.15 

1.110 

1485.3 

703 

9 

5.836 
*  PING 

5.774 

34.601 

27.280 

27.288 

31.859 

36.320 

40.675 

44.928 

89.51 

1.114 

1485.4 

200 


Nephelometer  Data  and  Sea  Floor  Photographs 

Bottom  photographs  and/or  vertical  nephelometer  (light¬ 
scattering)  profiles  were  made  at  the  locations  of  25  STD  sta¬ 
tions  (Fig.  1)  shown  in  the  table  below.  Camera  and  nephelometer 
station  coordinates,  times  and  depths  are  approximately  the  same 
as  given  at  the  top  of  each  corresponding  STD  station  listing. 
Designed  and  constructed  at  Lamont,  the  instruments  used  for  these 
observations  are  described  in  previous  reports  (Jacobs  et  al,  1972; 
Sullivan  et  al,  1975;  Thorndike,  1975).  The  field  of  view  in  the 
photographs  is  a  trapezoid  with  the  parallel  sides  2.0  m  and  1.7  m 
(near  the  compass) and  the  other  two  sides  1.5  m  in  length.  Light 
scattering  profiles  were  processed  as  described  in  Eittreim  et  al , 
1976.  All  nephelometer  data  and  representative  bottom  photographs 
appear  on  succeeding  pages.  The  full  data  sets  are  on  file  at 
Lamont . 


Station  #  Correspondence 


STD 


CAM 


NEPH 


STD 


CAM 


NEPH 


219 

224 

237 

239 

242 

251 

252 

253 
261 
269 

273 

274 
277 


43 

44 

45 

46 


41 

42 


280 

282 

286 

291 

293 

294 

295 

297 

298 

301 

302 
306 


55 

56 

57 

58 

59 

60 
61 
62 

63 

64 

65 

66 


51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 
61 


43 

44 


47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 


45 

46 

47 

48 

49 

50 


62,63 


201 


(uj)  Hid  a  a 


Light-scattering  profiles,  nephelometer  stations  41-50. 


202 


(UJ)  Hid  30 


Light-scattering  profiles,  nephelometer  stations  51-63. 


Camera  Stn.  45  Frame  4 


Frame  3 


Camera  Stn.  46 


Frame  5 


Camera  Stn 


51 


Frame  1 


Camera  Stn.  51 


Frame  2 


Camera  Stn.  53  Frame  2 


Camera  Stn.  53 


Frame  3 


Camera  Stn.  55 


Camera  Stn.  55 


Frame  2 


Frame  6 


Camera  Stn 


Frame  8 


Camera  Stn.  57  Frame  9 


Camera  Stn.  57 


Frame  13 


Camera  Stn.  61 


Frame  15 


Camera  Stn.  66 


Frame  3 


Camera  Stn.  66 


Frame  8 
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